K/1MMATMMECKME 
CMCTEMbl 

KOHflMUMOHMPOBAHME 

BEHTH/lflUklfl 

OTOn/lEHME 





V MITSUBISHI 
> ELECTRIC 

Changes for the Better 



l/ICTOPHfl OCHOBAHHfl MITSUBISHI 



fliapo l/l B 3 C 3 K l/l 




OaMM/ibHbiM KpecT MBacaKM 
(3 jii/iCTa BOfl^Horo KawTaHa) 



npoiicxo>KAeHMe jioroTwna 
Mnuy6ncM «Tpn a/iMa3a» 



KpecT floivia fliviaHoyHH 
(3 Ay6oBbix/incTa) 




Bo/iee 125 nei Ha3a,q flTapo 1/lBacaKi/i apeHflOBa/i 3 
napoxofla i/i ocHOBa/i KOMnaHMfo Tsukumo Shipping 
Co. B TeMeHne HecKonbKi/ix nooieflytomi/ix JieT KOMna- 
Hi/ifl ycnewHO pa3Bi/iBa/iacb, i/i b 1874 r. ee Ha3Bam/ie 
CMeHn^ocb Ha Mitsubishi Steamship Co. K 3TOMy Bpe- 
MeHU fynoj HacHi/iTbiBa/i y>Ke 30 cyqoB. 
B 1890 r. npe3n,qeHT KOMnam/ii/i flHocyKe HBacaKi/i 
BbiKyni/m y finoHCKoro npaBi/iTe/ibCTBa 3a6poujeHHbii/i 
ynacTOK n/ioinaflbio 35 reKTapoB HenoflajieKy ot 
MMnepaTopcKoro flBopua. B tot MOMeHT ynacTOK 
o6ouje/ioi KOMnam/ii/i b cyMMy, SKBUBa/ieHTHyio cei/i- 
nac 1 Mi/i/ijinapfly flOJiJiapoB. B Hacroflmee BpeMfl 

3TOT paMOH MapyHOyHM AB/lfleTCfl OflHI/IM I/I3 caMbix 

.qoporux i/i npec™>KHbix b Tokwo. 
BceMnpHO n3BecTHa?i ToproBaa MapKa Mi/iu,y6i/ici/i 
B03Hi/iKjia i/b oii/mm/ia 4>aMi/i/ibHbix rep6oB OCHOBaTe- 
jiefi. Mi/ii4y6i/ici/i b nepeBOfle 03HanaeT «Tpn a/iMa3a» 
(Mnu,y — 3, Bucn — a/iMa3). 

K KOHuy XIX n Hana/iy XX b. b paMKax xo/ifli/mra Mi/iuy- 
6i/ici/i noflBi/i/ii/icb HOBbie HanpaB/iei-ii/m, TaKne KaK 
Mitsubishi Shipbuilding Co. (cyflOBepc^n), Mitsubishi 
Internal Combustion Engine Co. (flBi/iraTejii/i BHyTpeH- 
Hero cropam/m), Mitsubishi Oil Co. (Hec|)Teflo6bNa i/i 
nepepa6oTKa) i/i Mi/iu,y6i/ici/i 3/ieKTpi/iK. Mi/iu,y6i/ici/i 
npeBpaTn/iacb b orpoMHyto c^npiviy, KOTopaa Bn/iOTb 



AO OKOHHaHna Btopom MnpoBOM BOMHbi npi/mafljie- 
>Ka/ia oahom ceMbe. 

Iloaie OKOHMam/m BOMHbi b 1946 r. nofl .qaBJiei-ii/ieM 
cokbhi/ikob KOMnaHi/m Mi/iu,y6i/ici/i 6bma peoprai-ii/130- 
BaHa. BiviecTO oahoi/i Koivinai-ii/ii/i noflBi/mocb 44 He3a- 

BUCHMbie (|)l/ipMbl. HeKOTOpbie I/I3 HUX HMetOT B CBOeM 

Ha3BaHi/in c/iobo «Mi/iu,y6i/ici/i», Hanpi/iiviep, Mi/iu,y- 
6nci/i 6a hk, Mi/ii4y6i/io/i MoTopc n MnL|y6ncn 3/ieKT- 
pi/iK. K flpyruM OTHOCflTca, Hanpi/nviep, wi/ipoKO i/i3Be- 

CTHbie Hl/IKOH (npOH3BOfll/ITe/lb (|)OTOTeXHMKH) 

i/i Knpi/iH (npon3BOflHTe/ib nuBa). 06opoT Bcex 3ti/ix 
KOMnam/ii/i, eaii/i cBecn/i i/ix b efli/ii-ibii/i 6ajiaHc, cocraB- 
jifleTlO%BBnflnoHi/ii/i. 

Kopnopau,i/m Mi/ii4y6i/ici/i 9/ieKTpnK ABJiaeTCfl ochob- 
HbiM npoM3BOflMTe/ieM 3/ieKTpoHHoro i/i 3/ieKTpoTex- 
HUMecKoro o6opyflOBam/m b ceiviei/iCTBe Mi/iu,y6i/ici/i. 
npoflyKu.i/m Mi/iu,y6i/ici/i 3/ieKTpi/iK BK/itonaeT no/iy- 

npOBOflHMKM l/l MHflyCTpna/lbHyKD aBTOMaTI/IKy, KOCMI/I- 
MeCKMe CnyTHMKM l/l MOHHTOpbl, JlUCfjTbl l/l CI/ICTeMbl 

Ha Bi/ira 141/11/1, reHepaTopbi i/i ci/icreMbi KOHfli/iu,i/ioHi/ipo- 
BaHi/m, a TaK>Ke MHoroe flpyroe. 
Oc|)i/icbi i/i 3aBOflbi Mi/iu,y6i/ici/i 3/ieKTpi/iK pa36pocaHbi 
no Bceiviy Mnpy. A b 1 997 r. b MocKBe OTKpbmocb Moc- 
KOBCKoe flpeflCTaBHTe/ibCTBO Kopnopau.i/ii/1. 



Coflepwam/ie 

K/iniviaTMMecKoe o6opyflOBaHi/ie 



KOHfll/ll4l/IOHI/ipOB3HI/ie BGHTI/1J1J1 14I/IFI 



OTon/ieHi/ie i/i HarpeB BOflbi 
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rii/iKTorpaMMbi. OnucaHne oco6eHHOCTei/i o6opyflOBam/m 3 

Cxeivia cepi/m 6biTOBbix ci/icreM 17 

flEJllOKC 1/IHBepTOp (HaCTeHHbIM BHyTpeHHi/ii/i 6jiok) 

cepi/m FH (MSZ-FH) 18 
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cepi/ii/i HJ (MSZ-HJ) 32 

HanojibHbii/i BHyTpeHHi/ii/i 6jiok MFZ-KJ 34 

KaHa/ibHbiM BHyTpeHHi/ii/i 6jiok SEZ-KD 38 
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npeflnpi/mTi/m Mitsubishi Electric 



BbicoKoe KanecTBO npoflyKLji/ii/i 1/1 3KO/iori/mecKi/i m/icrbie TexHonori/ii/i 



Nakatsugawa Works 



3aBO,q Mitsubishi Electric Nakatsugawa Works (MELNAK) 6bi/i nocrpoeH b 1943 ro,qy. llepBOHaMa/ibHO Ha HeM BbinycKajii/i 
BoeHHyio npoflyKMMK). Cei/mac Ha 3aBO,qe pa6oiaeT oko/io 1000 Me/iOBeK, 1/1 BbinycKaeTCfl pa3/ii/mHoe BeHTmiflu,i/iOHHoe 
o6opyflOBaHi/ie. 3aBOfl nivieeT 6o/ibwoi/i BbicraBOMHbii/i 3a/i, b kotopom npeflcraB/ieHbi nomi/i Bee o6pa3Ubi MHorom/iaieH- 
hom npoflyKUMi/i, 1/1 Har/ififlHO npofleMOHcrpi/ipoBaHbi cnoco6bi ee npi/iMeHeHi/m. 




Shizuoka Works 



npeflnpn^Tue Mitsubishi Electric Shizuoka Works OTKpbi/iocb b 1954 ro,qy. nepBbie i/i3,qejii/m npe,qnpi/mTi/m — 3to npo- 
,qyKT pocKOiun toto BpeivieHM — 6biTOBbie xonofli/iJibHMKi/i. B Te roflbi CTOMMOdb xo^Ofln/ibHMKa b 6 pa3 npeBbimajia 
ypoBeHb cpeflHei/i 3apa6o"moi/i njia™ b flnoHi/ii/i. Cei/mac 6biTOBbie xo/iOfli/i/ibHi/iKi/i Mitsubishi Electric flB/ifiK)TCfl oflHMMi/i 
M3 caivibix floporux i/i BbicoKOTexHO/ion/mHbix b flnoHMi/i. Uexa fl/ia npon3BO,qcTBa K/ii/iMaTi/mecKoro o6opyqoBaHi/m 
noflBi/mi/icb HecKonbKO no3>Ke, ho c roflaMi/i 3aHfini/i 6o/ibwyio MacTb b npoi/i3BOflCTBeHHOM nporpaMMe npeflnpi/mn/m. Cei/i- 
Mac Ha 3aBO,qe i/i3roTaB/ii/iBaK)T 6biTOBbie i/i no/iynpoMbiw/ieHHbie ci/icreivibi KOHfli/1141/iOHi/ipoBaHi/ifi B03,qyxa p,nn anoHCKoro 
1/1 eBponei/iCKoro pbiHKOB. 




Air Conditioning & Refrigeration Systems Works 



3aBOfl Mitsubishi Electric Air Conditioning & Refrigeration Systems Works coctomt 1/13 flByx npeflnpi/mTi/11/1, pacno/ioweH- 
Hbix b ropoflax Nagasaki 1/1 Wakayama. Wakayama Works npoi/i3BOfli/iT My/ibTi/i30Ha/ibHbie VRF-ci/icreMbi (Hapy>KHbie 6/ioki/i 
m MacTb BHyipeHHux), a TaioKe xojiOfli/i/ibHbie Mawi/mbi (m/mjiepbi). Ci/uibHoe BneMaT/ieHi/ie npoM3BOflMT i/icnbuaTe/ibHafl 
jia6opa"ropi/m 3aBOfla, KOTopaa npeflcraB/iaeT co6om orpoMHbii/i uex co MHO>KecTBOM MomHbix KJii/iMaTi/mecKi/ix Kaiviep. 
KpymocyTOMHO /ia6opaTopi/m npon3BOfli/iT pa3HOo6pa3Hbie Tec™ 1/1 i/icnbuaHi/m: npoBepKa HOBbix MOfle/iew, TecTi/ipoBa- 
Hi/ie KOMnoHeHTOB, a Ta K>Ke KOHTpo/ib M3Hoca ci/icTeM b npouecce ycKopeHHbix i/icnbiTaHi/11/1 pa6oMero pecypca. 




Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd. 



3aBOfl Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd. — OflHO 1/13 caivibix Mo/ioflbix npeflnpi/mTi/m Mitsubishi 
Electric, 6bm ocHOBaH b 1994 ro,qy b LUoTJiaHfli/m b ropo,qe Jli/iBi/mrcTOH. npe,qnpi/mTi/ie npoi/BBOfli/u Bocrpe6oBaHHbie 
Ha eBponei/iCKOM pbiHKe nojiynpoMbiw/ieHHbie ci/icreMbi c BHyTpeHHi/iMi/i 6/iOKaMi/i KaHa/ibHoro 1/1 KacceTHoro Ti/moB, ri/i- 
flpoMOflyjin fljifl CMdeM OTon/ieHi/m m l~BC, a Taione B03,qyiuHbie Ten/ioBbie Hacocbi. 



Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd. 

3aBO,q Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd. pacno/io>KeH b Tai/maH,qe He,qa/ieKO ot BaHTKOKa. ripefl- 
npi/mTi/ie 6bmo ocHOBaHO b 1989 ro,qy 1/1 cewnac i/iMeeT ofli/iH 1/13 caivibix BbicoKOTexHO/iornMHbix c6opoMHbix KOHBei/iepoB. 
flojiroe Bpeivia 3aBOfl npoi/i3BOfli/m cnjii/iT-ci/iCTeMbi 6biTOBOM cepi/11/1, flocTi/imyB npefle/ia npoi/i3BOflCTBeHHOM moii^hoctm 
b 1 MM/iJiMOH ci/iCTeivi b rofl. Cewqac MOii^HOCTb 3aBO,qa yBe/11/meHa 3a cneT crpoi/iTejibCTBa HOBoro qexa, m c 2007 ro,qa 
3aBOfl Hanan npoi/i3BOfli/iTb 3Ham/iTe/ibHyio MacTb no^ynpoMbiiijjieHHoro p^fla K^i/iMaTi/mecKi/ix ci/icreM Mitsubishi Electric. 





Siam Compressor Industry Co v Ltd. 



3aBO,q KOMnpeccopoB Siam Compressor Industry Co., Ltd. 6bin ocHOBaH 25 iviaa 1990 ro,qa b Tan^aHfle. npeflnpufune 
npoi/i3BOfli/iT poTau.i/iOHHbie 1/1 cni/ipa/ibHbie KOMnpeccopbi Mitsubishi Electric, nojib3yiomi/iecfl ot^i/imhom penyTai4i/iei/i 

CpeflM npOM3BOflMTeJieM KOHfll/ll4MOHepOB. ripOM3BOflCTBeHHbie MOll^HOCTM n03BO^flK)T He TOJlbKO CHa6>KaTb 3aBOfl KOH- 

fli/1141/iOHepoB Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd., ho m npo,qaBaTb KOMnpeccopbi KaK caMOCToa- 
Te^bHbiM npo,qyKT. HepeflKO Ha KOHflMMMOHepaxflpyrux npoM3BOflMTe^eM mo>kho yBMfleTb c ropflocrbio pacno^o>KeHHbiM 
KpynHbiM jioroTi/m Mitsubishi Electric 1/1 Me^KyK) Haflnncb nofl hum «compressor inside». Kpoivie flaHHoro npeflnpi/ian/ia 
KOMnpeccopbi fljia koh^i/i 141/1 OHepoB 1/1 3 roTa b n 1/1 Ba kdt Ha 3a BO,qax Wakayama Works (MOii^Hbie cnnpa/ibHbie KOMnpeccopbi 
fljia VRF-cucTeM 1/1 Bi/iHTOBbie KOMnpeccopbi fljia Mi/uiJiepoB), a TaKwe Shizuoka Works (KOMnpeccopbi p,nn 6biTOBbix ci/icieM 

M XOJlOflMJlbHMKOB). 
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1/lHBepTopHbie TexHOJion/ii/i 

Mitsubishi Electric 



Ci/icreMbi KOHflMLinoHnpoBaHmq B03,qyxa Mitsubishi Electric c nHBepiopoivi aBTOMaTi/wecKi/i noflcrpanBafOTCfl nofl i/BMei-mfomeecfl KOJin^ecTBO Ten/iOTbi, 
nocTynajou^ee b noMeujeHi/ie. Onu/iivia/ibHoe pery/inpoBaHne npon3BO,qi/iTe/ibHOCTn KOMnpeccopa o6ecneni/iBaeT He TO/ibKO KOM(()opTHoe noflflepwaHi/ie 
TeivinepaTypbi b pe>Ki/iMax ox/iawfleHi/m n HarpeBa B03,qyxa, ho i/i 3kohomhk> 3/ieKTpo3Heprnn. KoivinaHi/ii/i Mitsubishi Electric yqaeTCfl coneiaTb b CBoeM 

060pyfl0BaHHM MOLUb, KOM(J)OpT l/l MaKCI/IMa/lbHO B03MO>KHyK) Ha CerOflHflUJHUI/l fleHb 3KOHOMHHHOCTb. 



HTO TAKOE l/IHBEPTOP? 



1/lHBepTop npeflcraB/iaeT co6om nenaTHbii/i y3e/i (n/iaTa c 3/ieKTpoHHbiMi/i KOMnoHeHTaMi/i), ycraHOB/ieHHbii/i b Hapy>KHbiM arperaT, KOTopbii/i peryni/ipyeT MacTOTy 
BpameHi/m KOMnpeccopa 3a cneT i/i3MeHeHi/m aMn/ii/iTyflbi 1/1 MacTOTbi HanpaweHi/m, npi/mo>KeHHoro k ero 3JieKTpoflBi/iraTe/iK). BcrpoeHHbii/i Mi/iKponpoueccop 
co6npaeT i/mc|)opMau,i/iK) c MHorom/ic/ieHHbix flamnKOB, OTcne>KMBaK)ini/ix pa6om/ie yaiOBi/m, 1/1 Bbmi/icnfieT Heo6xofli/iMyio npoi/i3BO,qi/iTe/ibHOCTb KOMnpeccopa fl/ia 
6biCTporo fl0CTi/i>KeHi/ia KOMcj)opTHOi/i TeivinepaTypbi b noMemeHi/ii/i npi/i onTi/iManbHOM 3/ieKTponoTpe6jieHi/ii/i. 



3KOHOMHHHAA PABOTA 



Hpe3Bbmai/iHO Hi/i3Ki/ie 3Kcn/iyaTau,i/iOHHbie pacxoflbi — 3to ocHOBHoe 
npeniviymecTBO 1/iHBepTopHbix ci/icreM. 1/lHBepTopHbii/i npuBOfl coMeiaeT b 
ce6e nepeflOBbie TexHO/iori/ii/i b 06/iacri/i Mi/iKponpoueccopHOi/i TexHi/iKi/i, 
MaTeMaTi/mecKOM cocraB/ifliomei/i nporpaMMHoro o6ecneMeHi/m, ci/i/ioboi/i 
3/ieKTpoHi/iKi/i, MaTepi/ia/ioBefleHi/m, a Taione b 06/iac™ BbicoKOTOMHOM 
MexaHi/mecKOM o6pa6oTKi/i. Ci/iHepreTi/mecKi/ii/i 3cJ)cJ)eKT ot coMeiaHi/m 
pa3Jii/iMHbix noflxoflOB rapaHTi/ipyeT MaKO/iMa/ibHyio 34>4>eKTi/iBHOCTb 
oxnawfleHi/m i/ijii/i HarpeBa B03,qyxa. 



CpaBHeHne 3Hepro34>4>eKTHBHOCTn 

HHBepTOpHblX CMCTeM 1/1 CI/ICTeM 6e3 MHBepTopa 



Q 5,15 (43^ 5,52 

f ■ ■ ■ 



6e3 i/mBepTopa HHBepTop fle/iiOKC 
MSH-GE25VB MSZ-FH25VE 



Pe>KMM ox/ia>KfleHi/m (EER) 



6e3 i/iHBepTopa 
MSH-GE25VB 



1/IHBepTOp fle/lK>K 

MSZ-FH25VE 



Pe>KMM HarpeBa (COP) 



HACTOflmUM KOMOOPT 



npocrafl aHa/iori/m, i/m/iiocTpi/ipyiomafl OT/ii/mi/m 1/iHBepTopHbix i/i Hei/iHBepiopHbix ci/icreM. 



I Pa60Ta MHBepTOpHOM CMCTeMbl KOHfll/ILJI/IOHI/ipOBaHI/m B pe>KMMe OXJiaWfleHI/m 

TeivinepaTypa, °C 
50 



XOJ10flOnpOI/l3BOfll/ITeJlbHOCTb, Bt 

-i 4000 




100 

peivm pa6oTbi, mi/ih. 



Ha^a/ibHoe ox/ia>KfleHi/ie 



Eaii/i TeivinepaTypa b noMemem/ii/i Bbiiue Me/ieBoro 

3HaneHM^ (CJll/IWKOM MOpKO), TO XOJ10AOnpOH3BOAHTe/lb- 
HOCTb 1/lHBepTOpHOI/l CMCTeMbl B03paCTaeT fl/lfl 6biCTporo 

ox/ia>K,qeHi/m noMeinem/m. 



Ec/ii/i Me/ieBaa TeivinepaTypa b noMeineHi/ii/i flocTi/imyTa, 

TO XO/IOAOnpOM3BOAHTe/lbHOCTb 1/IHBepTOpHOI/l CMCTeMbl 

yMeHbwaeTCfl p,nn noflflepaom/m flocwHyToro 
3HaHem/m TeMnepaTypbi. 



BblCTpO l/l MOL1JHO 



f1poM3Bo,qMTeribHOCTb KOMnpeccopa yBejiMMMBaeTca ,qo MaKCMMyivia cpa3y 
noaie BKJuoMeHi/ia KOHfli/1141/iOHepa, mto o6ecnem/iBaeT 6bicrpbii/i Bxofl b 30Hy 
KOM4>opTHbix TeivinepaTyp. fla/iee 3a cneT nnaBHoro pery/11/ipoBaHi/m 
nofl,qep>KMBaeTCfi onTi/iMa/ibHaa npoi/i3BO,qi/iTe/ibHOCTb ; mto rapaHTi/ipyeT 
3KOHOMMMHyK) pa6oTy. 3to aHanori/iMHO n/iaBHOMy flBi/iweHi/iK) aBTOMo6i/uifl no 
3aropo,qHOMy wocce 6e3 npo6oK m CBeiocj)opoB. 



CTa6i/uibHafl TeivinepaTypa b noivieLueHi/ii/i 

CucTeivia ynpaB/ieHi/ifl M3MeHaeT MacTOTy BpameHi/ia KOMnpeccopa 1/1 
otcji e>KM BaeT M3MeHeHMe TeMnepaTypbi B03,qyxa b noiviemeHMM. Ha 

OCHOBaHMM 3TMX flaHHblX BblMI/IOlfleTCfl OnTMManbHafl npOI/13BOfll/lTenbHOCTb 

cucTeMbi fljifi CTa6i/mbHoro nofl,qep>KaHMfi TeMnepaTypbi. OTcyTCTBue 
TeMnepaTypHbix KO/ie6aHMM co3,qaeT fleMCTBMTenbHO KOMcj)opTHbie yc/iOBM^ 
b noMemeHi/11/i. 
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yHUKAJlbHblE TEXHOJlOfMI/l MITSUBISHI ELECTRIC 



Poki Poki 



CraTop 3/ieKTpoflBnraTe/i^ 

c o6motkom cocpeflOToneHHoro Ti/ma 



CraTop xapaKTepi/i3yeTca i/icno/ib30BaHi/ieM o6motki/i 
cocpeflOTOMeHHoro Tuna, a Ta K>Ke cneuwajibHOi/i 
dpyKTypbi nojiiocoB ciaiopa, Ha3biBaeMOM «Poki Poki 
Core». TaKaa o6MOTKa MoweT 6biTb y/io>KeHa Ha cep/jem-ii/iK 
b pa3BepHyTOM coctoahi/ii/i. Pa3pa6oTaHHbiM KOMnam/iei/i 
Mitsubishi Electric cnoco6 i/i3roTOB/ieHi/ifl flBi/iraTe/iei/i 
cymecTBeHHO y/iymijaeT i/ix 3cj)cj)eKTi/iBHOCTb. 




|3 flBi/iraTe/ii/i nocroflHHoro TOKa BeHTi/i/ifiTopoB 

BeHTMJlflTOp DC 

fl/ia yMeHbweHi/m 3JieKTponoTpe6/ieHi/m bo BHyTpeHHi/ie i/i Hapy>KHbie 6jioki/i 

KOHflMI4MOHepOB yCTa H a BJl M B3 KDTCfl BblCOK03(|)(|)eKTI/IBHbie 6eCKOHTaKTHbie 

flBuraiejiM nocroflHHoro TOKa fljia npuBOfla BeHTi/uiflTopoB. Potop TaKoro 
ABi/iraTe/ifl i/iMeeT BHewHi/11/1 nocroflHHbii/i Mami/iT, pacno/io>KeHHbii/i Ha 
noBepxHOCTi/i poTopa. 3ti/i flBnraTeni/i 06/iaflaiOT noBbiiijeHHbiM KpyTflmi/iM 

MOMeHTOM Ha MaJlblX 060p0TaX ; MTO n03BOJlMJ10 CHI/131/ITb CKOpOCTb Bpail^eHMfl 

BeHTi/mflTopoB 1/1 yMeHbwi/iTb ujyivi ot BHyipeHHero 1/1 Hapy>KHoro 6jiokob. 



wrrm BecKOHTaKTHbiM flBi/iraie/ib nocroflHHoro TOKa 
pH^Tc b npHBOfle poTaMMOHHoro KOMnpeccopa 

fl/ia noBbiweHi/m 3c|)c|)eKTMBHOCTM pa6oTbi flBi/iraTe/iew 1/1 CHi/iweHi/m 
MaTepi/ianoeMKOCTi/i mx npoi/BBOflCTBa Heo6xofli/iMO yMeHbwi/iTb noTepi/i b 
o6MOTKax 1/1 cepfleMHMKe, a Ta K>Ke cfle/iaTb flBi/iraTeni/i 60/iee KOMnaKTHbiMi/i. 
Mitsubishi Electric ocHamaeT 6ecKOHTa KTHbie flBi/iraTejii/i nocroflHHoro TOKa 

pOTOpaMM C BHyTpeHHMM HeOfll/IMOBbIM nOCTOflHHblM Mai~HI/ITOM fl/lfl 
flOCTI/l>KeHI/m npOM3BOfll/lTeJlbHOCTI/l I/I TeXHO/lOri/IMHOCTI/l. 3/ieKTpOMarHMTHblM 

Kpy-rami/M MOMeHT 6ecKOHTaKTHoro flBi/iraTe/ifl flB/ifleTCfl cvmmoi/i ochobhom 
cocraB/ifliomei/i MarHi/iTHoro MOMeHTa 1/1 peaKTi/iBHOi/i cocraB/ifiiomei/i. 



an e KTpofl b m raie/i b 
nocTOAHHoroTOKa (DC) I 
I ■■ 

i^^K^BSk «rP ife, ^-4*v HeoflMMOBbie 

MarHMTbl 




BecKOHTaKTHbiM flBi/iraTe/ib nocroflHHoro TOKa 
c^=c b npMBOfle cni/ipa/ibHoro KOMnpeccopa 



Kopnopau,i/m Mitsubishi Electric pa3pa6oiajia 
cnnpa/ibHbiM KOMnpeccopc 
noflCTpaMBaiomeMCfl n/iaT(])opMOM (Frame 
Compliance Mechanism — FCM). 
MexaHM3M FCM BnepBbie npi/iMeHeH fljia 
cnnpa/ibHoro KOMnpeccopa. Oh no,q>Ki/iMaeT 
noflBi/i>KHyK) cni/ipa/ib KOMnpeccopa k 
HenoflBM^HOM, mto CHi/iwaeT noTepi/i, 
CB^3aHHbie c nepeTOKOM ra3a, a 3ano;iHeHi/ie 
no/iocrei/i Mac/iOM pe3KO CHi/iwaeT TpeHi/ie, mto 

yBeJIMHMBaeT 3(|)(|)eKTI/IBHOCTb. 





ruiaTcpopivia noflBHWHaa 
cni/ipa/ib 



riepBUMHaa Kawiepa Mi/iHi/iMi/i3i/ipyeT yTeMKi/i 
ra3a wiewfly 3aMKHyTbiMi/i nojiocTflMi/i cnnpa- 
jiei/i, t3k k3k pa6oTaeT k3k jia6npnHTHoe 
ynjiOTHem/ie. 



|j2AiJ PAM (aivin^MTyAHO-Miviny^bCHa^ MOAy/iflLji/m) 

ripuMeHeHMe aMn/ii/iTyflHO-i/iMnyjibCHOw MO,qyjiflu,i/ii/i PAM no3BOJii/mo 

MaKCMMa/lbHO npi/l6/ll/l3l/ITb TOK B Ueni/I ni/lTaHI/lfl I/I HBepTOp HOI/I CMCTeMbl K 

ci/iHycoi/ifla/ibHOi/i 4>opMe, ycrpaHi/iB 60/iee BbicoKi/ie rapMOHi/iKi/i. 
MuHMMa/ibHbiM cflBi/ir 4>a3 Me>Kfly HanpaweHi/ieM 1/1 tokom o6ecnem/iBaeT, 
npaKTMMecKi/i, aKTMBHbii/i xapaKTep Harpy3Ki/i 1/1 cooTBeTCTByeT K03cj)<t>ni4neHTy 
MOL14HOCT1/1 6/11/BKOMy k MfleajibHOMy (98%). 




SMS Peci/iBep-nepeoxjiafli/iTe/ib n 2 peryni/ipyiOLLii/ixsjieivieHTa 

BHeflpeHne peci/iBepa-nepeoxjiafli/ue/ifl (Power Receiver), pa6oia KOToporo 

KOHTpO/ll/ipyeTCfl C nOMOll^bK) flByX 3^eKTpOHHblX paCLUI/ipi/ITe/lbHblX BeHTMJiei/l 

LEV, no3Bo^aeT onTMMM3i/ipoBaTb napaMeipbi xo^Ofli/i/ibHoro qnK^a 1/1 
KOJiMMecTBO x/ia,qareHTa b cucieMe. 
Bjiaroflapa 3TOMy floawaeTCfl 

TOMHOe M 3(J)(J)eKTI/lBHOe 

ynpaBJieHne ci/icreMOM 
He3aBi/ici/iMO ot K0^e6aHi/ii/i 
TeMnepaiypbi Hapy>KHoro B03,qyxa. 



Ten/ioo6ivieHHMK 

PecuBep- 
nepeox^aflMTe^b 
(Power receiver) 



rillllllJ n^ocKMe pe6pa Ten/ioo6ivieHHHKOB 

raiocKwe pe6pa 

Tennoo6MeHHi/iKi/i c n^ocKi/iMi/i a/iK)Mi/iHi/ieBbiMi/i pe6paMi/i co3flaK)T oneHb 
HM3Koe conpoTMBJieHne npoxoflflmeMy B03,qyxy, m flo/iroe BpeMfi ociaiOTCfl 
mmcthmm. 3to yBenuMMBaeT MHTepBan Me>Kfly npocj)i/iJiaKTi/iMecKMMi/i 
pa6oTaMi/i, CHi/i>KaeT mx doi/iMOCTb 1/1 noBbimaeT SHepren/mecKyK) 

3Cj)C|)eKTI/lBHOCTb CMCTeMbl B 3KCnJiyaTaUMM. 

CTa6l/IJlbHaH 3Hepr03(|)(|)eKTI/IBHOCTb 

(b 3 pa3a Jiyniiie, neivi npn i/icnojib30BaHi/ii/i 
npoc()HJinpoBaHHbix pe6ep Ten/ioo6ivieHHHKOB) 



1 00% 
90% 



CKi/ie pe6pa 



npo^nnnpoBaHHbie pe6pa 

I L 



d 3Kcn/iyaTaL(i/ii/i paccwiaTpi/iBae" 



Kgg PoTop3/ieKTpoflBnraTe/i?i 

pe fl oe « H3 peflK03eMeTi bHoro Meianna (KOMnpeccop) 

Bo Bcex HOBbix KOMnpeccopax poTop flBi/iraTe^a coflep>KMT nocTO«HHbii/i 
MarHMT M3 pe,qK03eMe/ibHbix MeTa/uiOB. MarHMTHbiM noTOK TaKoro poTopa b 
HecKO/ibKO pa3 npeBOCxofli/iT noTOK poTopa c 
MarHi/iTOM i/i3 4>eppi/iTa. B3aMMOflei/icTBi/ie 
MOii^Hbix MarHi/iTHbix nojiew poTopa cjio>khom 
4>opMbi i/i craTopa noBbimaeT MOii^HOCTb m 
yMeHbiuaeT 3JieKTponoTpe6/ieHi/ie flBi/iraTe^a. 




Tpy6a c BHyipeHHei/i HaKaTKOi/i 



ripi/i i/i3roTOB^eHi/ii/i Tennoo6MeHHi/iKOB 
npuMeH^eTca 6o/iee floporaa Tpy6a, 
\AMe\ou\af\ BHyTpeHHK)K) HaKaTKy, mto 
BefleT k i/i HTeHci/icj)i/iKa 141/1 1/1 Ten^oo6MeHa 
1/1 yBe/ii/meHi/iK) 3Hepro3cj)cj)eKTi/iBHOCTi/i 

CMCTeMbl. 



^ ^ Tpy6 



nonepeMHbin bma 



py6a fl^fi 
Ten/ioo6ivieHHi/iKOB 



peflK03eMe^bHblH 
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llMKTOrpaMMbl 

Oni/icaHi/ie c|)yHKi4i/ii/i 



3K0H0MI/lfl 3JlEKTP03HEPn/ll/l 



3D Y-see Sensor Kompo/ib «omymaeivioi/i TeivinepaTypbi» 



BHyipeHHue 6jiokm ci/icreM cepi/11/1 FH ocHaii^eHbi 3D flaTMMKOM TeMnepaTypbi. BTOTflaTHi/iK 
(J)MKCnpyeT M3/iyMeHne b MHcJ)paKpacHOM fli/iana30He (ni/ipoMeTp), onpefle/mfl flucraHu.i/iOHHO 
TeMnepaTypy b pa3JinMHbix TOMKax noMemeHi/m. flamnK wvieeT ocb BpameHi/ifl i/i coctomt 1/13 8 
MyBCTBMTe/ibHbix 3/ieMeHTOB, pacno/io>KeHHbix BepTi/iKa/ibHO.TaKafl KOHCTpyKi4Hfi flamnKa b 
coMeiaHMM c 3/ieKTpoMexaHMMecKMM npnBOflOM o6ecneMMBaeT CKam/ipoBam/ie o6"beivia 
noMeii^eHMfl. BcTpoeHHbiM b 3/ieKTpoHHbii/i neMaTHbiM y3e/i MMKpoKOHTpo/i/iep o6pa6aTbiBaeT 
no/iyMeHHyio TpexMepHyio TeMnepaTypHyio KapTi/my noMemeHi/m i/i Haxofli/iT nojioweHi/ie 
jiK)fleM b noMeii^eHMM. Ha 3Ti/ixflaHHbix 6a3i/ipyiOTCfl pe>KHMbi aBTOMaTi/mecKoro OTK/iOHeHi/m 
i/ijih HaBefleHMA B03flyiuHoro noTOKa, a TaKwe pe>Ki/iM 3Heproc6epe>KeHi/m. 




flamnKflBn>Kera 
B/ieBO i/i BnpaBO 





l«* 


X 
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94 Luara 



3oHa/ibHoe ox/ia>KAeHi/ie i/ijih HarpeB 



Pe>KMM «Econo Cool» 



M3BecTHO, mto noBbiweHi/ie qe/ieBOM TeMnepaTypbi Bcero Ha 2°C b pe>Ki/iMe oxnawfleHi/m 
no3BO/i«eT CHH3i/iTb noTpe6neHi/ie 3/ieKTpo3Hepri/ii/i Ha 20%. fl/ia Toro modbi Me/iOBeK 
He 3aMeTi/m noBbiiueHi/ie TeMnepaTypbi n npoflonwan MyBCTBOBaTb ce6a komc|)optho, 
npeflycMOTpeH oco6bii/i a/iropi/iTM padoTbi >Kani03i/i. 





06bNHblM pe>KMM 


Pe>KMM «Econo Cool» 


TeivinepaTypa Ha y/iMLie 


35°C 


35°C 


Ue/ieBaa TeivinepaTypa 


25°C 


27°C 


Oinymaeiviafl TeivinepaTypa 


30°C 


29.3°C 



Bo3flyx noflaeTCfi noonepeflHO to ropn30HTa/ibHO, to BepTHKa/ibHO bhi/b. 1/lHTepBa/ibi iviewfly 
MUKnaivin i/i fl/inTe/ibHOCTb l|hktiob BbiHuoifliOTCfl Mi/iKponpoLieccopoM, ncxoflfl H3 TeMnepaTy- 
pbi i/icnapi/iTe/m n TeKymefi TeMnepaTypbi b noMemeHi/ii/i. 



Pe>KMM «Econo Cool» bk/homch 

En 

Pacnpefle/iem/ie TeMnepaTypbi, °C 

14 16 18 20 22 24 26 28 



06bNHblM pe>KMM OXJiaWfleHI/lfl 




IIOTOK b aopoHy ot HenoBeKa 
ABTOMaTMHecKoe OTK/iOHem/ie B03flywHoro 

nOTOKa OT nOJlb30BaTe/lfl MO>KeT 6blTb 

no/ie3HO b pe>KMMe oxjiawfleHi/m, Kor^a 

npjIMOM nOTOK KaweTCfl C/IMLUKOM CWlbHbIM 
l/IJll/l XOJlOflHblM. 



rioTOK Ha Me/ioBeKa 
HanpaB/ieHMe B03flywHoro noTOKa 
HenocpeflCTBeHHO Ha no/ib30BaTejifl Heo6xo,qi/iMO 

flJlfl 6blCTporO C03flaHI/m KOM(|)OpTHOM 30Hbl. 

Hanpwviep, b pewi/nvie HarpeBa, Korfla 6ojibiuafl 
HacTb noMemeHi/m euje He nporpe/iacb. 





QyHKu,i/m 3Heproc6epe>KeHMfl, ocHOBaHHbie Ha onpefle/ieHi/in npucyTCTBi/m 
OyHKL(Mfl ocHOBaHa Ha onpefle/ieHi/ii/i npi/icyTcrai/m ^e/iOBeKa b o6cny>Ki/i BaeMOM 
noMeu^eHMM. Ecjii/i flaTHi/iK cj) 1/1 kc i/i py gt, hto b noMemeHi/ii/i hmkoto HeT, to ci/icreivia 
aBTOMaTimecKM nepeKriioHaeTCfl B3Heproc6eperaiOLni/ii/i pewwvi. 




MHcj)paKpacHbiM flaTMMK I SEE CKaHi/ipyeT TeMnepaTypy noBepxHOCTi/i nona ToribKO b 
Bbi6paHHOM 30He i/i onpeflermeT o6nacTb, b kotopoi/i TeMnepaTypa cymecrBeHHO 
OT/ii/maeTCfl ot MeneBoro 3HaMeHi/m. 3tot pe>Ki/iM o6ecnem/iBaeT KOMcj)opTHoe 30Hanb- 
Hoe KOHflMMMOHnpoBaHne noMemeHMfl, a TaK>Ke CHM>KaeT noTpe6neHne sneKTpo- 
3Heprni/i. 



Pe>Ki/iM oxna>KfleHi/ia 





Pe>KMM «l Feel» 



HepeflKO neTOM Ha nynbre BbiCTaBJiaeTCfl caMaa HM3Ka?i TeMnepaTypa, HanpuMep, 
16°C, a 31/imom 26°C i/ini/i fla>Ke Bbime. HacTO t3kom Bbi6op BbBBdH He3HaHi/ieM, KaKaa 
MMeHHO TeMnepaTypa ^BnaeTca Han6onee kom4>opthoi/i. B pe>KMMe «l FEEL» Mi/iKpo- 
npoMeccop caMOCTOflTenbHO onpeflenaeT Heo6xofli/iMyK) TeMnepaTypy flrm nonb30- 
BaTena, caMOo6yMaacb Ha ocHOBaHi/m ero npeflbiflymMx npeflnoMTeHi/ii/i. 



Pe>Ki/iM orpaHi/mem/m npoi/isBOfli/iTe-nbHOCTi/i 

npOM3BOflMTeribHOCTb CMCTeMbl (a 3H3MI/IT I/I nOTpe6n?ieMafl MOll^HOCTb) MOryT 6blTb 

orpaHMMeHbi bhciuhmm curHanoM. B 3tom pe>KMMe noTpe6nfieMa}i MOii^HOCTb CHM>Ka- 
eTCfl flo 3HaMeHi/ia, ycTaHOBneHHoro c noMombK) nepeKntOMaTenei/i SW7-1, SW7-2, 
pacnono>KeHHbix Ha nnaTe ynpaBneHna Hapy>KHoro 6noKa: 
0% (BbiK/iK)MeH) - 50% - 75% -1 00% (HeT orpaHi/meHi/m). 



SW7-1 


SW7-2 


3/ieKTponoTpe6/ieHne 


OFF 


OFF 


0% (KOHflML4MOHep BblKJltOMeH) 


ON 


OFF 


50% 


OFF 


ON 


75% 



BHELUHMI/I Bl/lfl flPMBOPA 



J flpKO-6e-nbii/i MBeTfleKopaTi/iBHbix naHe/iei/i 

nnacTMKOBbie i/i MeTa/iJii/mecKi/ie sneMeHTbi fleKopaTi/iBHbix naHenei/i MMeiOT ^pKO-6enbii/i 
MBeT, KOTopbm xopoiuo C0MeTaeTC« c MBeTOBOM raMMOi/i nio6oro MHTepbepa. 



ABTOMaTi/mecKa^ 3ac/iOHKa 



Topi/BOHTa/ibHafl B03flyiuHaa 3acnoHKa aBTOMaTi/mecKi/i 3aKpbiBaeTca npi/i ot- 

KJlK)MeHI/ll/l KOHfll/1141/IOHepa. ripM 3TOM OHa nOJlHOCTbK) CKpblBaeT OTBepCTI/ie 

noflam/i B03flyxa i/i 3/ieMeHTbi ci/iCTeMbi B03flyxopacnpefleneHi/m. 
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llMKTOrpaMMbl 




Oni/icam/ie c|>y h kl^i/ii/i 



TEXHOJIOri/ll/l OHMCTKI/I B03flYXA 



<rijia3Ma KBafl» 



Bo3flyx, noflo6HO BOfle, Mbi i/icnojib3yeM Heoco3HaHHO. TeM He ivieHee, 3to 

Ba>KHeMlUMM 4>aKTOp, BJll/lflfOIHMM Ha 3flOpOBbe Me/lOBeKa. 06blMHO B03flyX 

coflep>Ki/iT MHOwecrBO 3arpfl3HflK>mi/ix MacTi/114. l/lx Hy>KHO yfla/11/iTb 1/1 Hei/iTpa- 
;ii/i30BaTb fl/ia Toro, mo6bi cfle/iaTb ero m/icrbiM 1/1 CBe>Ki/iM. YHi/iKa/ibHafl 
CMdeivia omi/ictki/i B03,qyxa Plasma Quad («n/ia3Ma KBa,q») i/iMeeT 4 HanpaBJie- 
Hi/m flei/iCTBi/m: 6aKTepi/ii/i, Bi/ipycbi, a/i/iepreHbi 1/1 nbmb. 



Qi/uibTpaL4i/m B03flyxa 



fljlfl 3flOpOBOM aTMOC(j)epbl B KOMHaTe Heo6xOflMMO OMMIHaTb B03flyX OT nbl/ll/l 

1/1 sarpfBHi/iTe/iei/i, KOTopbie b HeM npi/icyTCTByiOT. 



AHTI/IOKCI/lflaHTHbll/l <j)l/IJlbTp 



AHTI/10KCHA3HTHbll/l (|)l/IJlbTp 1/IMeeT KaTa/ll/ITI/IMeCKOe nOKpblTHe 1/13 aKTI/lBHOTO 

Beu^ecTBa. 3to Bemecrao npi/maflJiewi/iT k rpynne cJ)jiaBOHOn,qoB, KOTopbie boc- 
CTaHaB/iMBaiOT cBo6oAHbie pa^i/ma/ibi flo xi/iMi/mecKi/i HeaKTHBHbix coefli/iHeHi/ii/i. 
OneHb Ba>KHO, mto aKTi/iBHoe BeujecrBO flB/iaeTCfl KaTa/in3aTopoivi, to edb caivio 
He ynacTByeT b peaKLji/ii/i 1/1 He pacxoflyeTca. no3TOMy cpoK aiywCbi aHTi/iOKCi/i- 
flaHTHoro c|)i/iJibTpa cocraB/ifleT He MeHee 10 Jiei\ 

06bNHO KaTa/in3aTopbi HaHoc«T Ha nojii/inponi/iJieHOBbie Bo/iOKHa b Bi/ifle 
n/ieHKn. OflHaKO b npou,ecce 3KcruiyaTaL4i/ii/i n/ieHKa 6biCTpo CTi/ipaeTca. 1/lHwe- 
Hepw Mitsubishi Electric BHeflpi/mi/i MO/ieKy/ibi aHTi/iOKCi/iflaHTa b KepaMi/mecKi/ie 
Bo/iOKHa, KOTopbie, b cbok) OMepeflb, Bna^Hbi b nojinnponi/iJieHOByio ceTKy. Ilo- 

3TOMy aHTI/10KCI/lflaHTHbll/l cJ)MJlbTp MO>KHO MblTb l/l npOTI/ipaTb. 



flpi/iTOK CBe>Kero B03flyxa 



ra30Bbii/i cocTaB B03flyxa b noiviemeHi/11/1 y/iymuaeTCfl 3a CMeT npi/iTOKa CBewero 
B03flyxa. 

J AHTMa/l^epreHHbM (3H3l/IMHbll7l) (j)l/IJlbTp 

AHTMa/lJiepreHHbM 3JieKTpeTHbll/l 3H3l/IMHbll/l (J)l/IJlbTp fle3aKTHBnpyeT nbl/lb i/i 

6aKTepi/ii/i. npi/meivi a/i/iepreHbi He npocTO HaKan/ii/iBaiOTai b 4>nribTpe, ho i/i pa3- 
jiaraKrrcfl 61/iojiori/mecKi/iMi/i KaTa/in3aTopaivii/i flo 6e3BpeflHbix Bemecra. 



Mac-noy/iaBJii/iBaHDLui/ii/i <j)i/i/ibTp 



Maoioy/iaBJii/iBaiomi/ii/i (J)i/i/ibTp 3aflep>Ki/iBaeT MaaiflHbie a3po30/ii/i 1/1 npe- 
rmTCTByeT nonaflaHi/110 iviac/ia bo BHyTpeHHi/iw 6jiok KOHfli/mi/iOHepa. 



Ow/ibTp noBbnueHHoro cpoKa aiy>K6bi 



rioBepxHOCTb no/innponi/iJieHOBbix bojiokoh (J)i/uibTpa cneu,i/iajibHbiM o6pa30M 
«aKTHBi/ipoBaHa» fl/ifl 3c|)c|)eKTHBHOi/i 4>njib.Tpai4i/ii/i 1/1 yBe/ii/meHi/m Me>KcepBi/iCHO- 
ro i/iHTepBa/ia. 



BblCOK03())(t)eKTI/IBHbll/l (j)H/lbTp 



BbicoK03c|)c|)eKTHBHbM (J)n/ibTp o6ecnem/iBaeT flono/iHUTe/ibHyio (J)i/uibTpaL4i/iio 
B03flyxa 1/1 y/iaBJiHBaeT ivie/iKi/ie Macri/mbi, KOTopbiM yfla/iocb npoi/m/i Mepe3 
npeflBapwTe/ibHbM c|)mibTp. 



J HanoMMHaHMe «ripoBepbTe (|)M^bTp» 

HanoMi/iHaHne o Heo6xoAi/iMOCTi/i omi/ictki/i c|)i/iJibTpa noflBJiaeTCfi Mepe3 Bbi- 
6paHHbM i/iHTepBa/i BpeivieHi/i. 



CMCTEMA B03flyXOPACnPEflE/lEHI/Ifl 



Wssk Ka«naHMe ropn30HTa^bHOM 3ac^oHKM 

ropH30HTa/lbHO 

B^aroflapa pe>Ki/iMy KaMaHi/ia ropi/i30HTa^bHOi/i B03flyiuHOi/i 3ac/iOHKi/i noTOK 
B03flyxa paBHOMepHO pacnpefle^aeTCfi no noiviemeHi/iK). 



I KanaHwe BepTi/i Kan bH bix HanpaB/uiKDini/ix 

BepTHKaJlbHO 

B^aroflapa pe>Ki/iMy KaMaHi/ia Bepn/iKa^bHbix HanpaB^aiomi/ix noTOK B03flyxa 
paBHOMepHO no,qaeTCfl bo Bee 30Hbi noiviemeHMfl. 



HQ Moil^HblM B03AyLUHbM nOTOK 



J f\nn noMemeHi/ii/i c BbicoKi/iM noTO/iKOivi 

J\nn noMemeHi/11/i c BbicoKi/iM noTO^KOM pacxofl B03flyxa 1/1 CKopocTb noTOKa 
Ha Bbixofle BHyipeHHero 6/iOKa MoryT 6biTb yBe^i/meHbi fljia fl0CTi/i>KeHi/i5q 
Heo6xo,qMMOM noflBi/i>KHOCTi/i B03,qyxa b Hi/i>KHeM MacTi/i noiviemeHMfl. 

Jim fl-n^ noMemeHMM c hi/i3ki/im noTO/i kom 

fljifi noiviemeHMM c hm3kmm iiotojikom pacxofl B03,qyxa m CKopocTb noTOKa Ha 
Bbixofle BHyipeHHero 6^0Ka MoryT 6biTb yivieHbiijeHbi p,nn o6ecneMeHi/ia He- 
BbicoKOM noflBi/i>KHOCTi/i B03,qyxa b pa6oHew 30He noiviemeHMfl. 

] ABTOMaTI/IMeCKa^ CKOpOCTb BeHTI/IJl^TOpa 

no Mepe npn6jin>KeHM}q k Me/ieBOM TeivinepaType CKopocTb BeHTMJiflTopa 
BHyipeHHero 6/iOKa aBTOMan/mecKi/i yivieHbiijaeTca. 



LUi/ipoKi/ii/i B03flyiuHbii/i noTOK 1/1 6ojibiijafi fljii/iHa crpyi/i Heo6xofli/iMbi p,nn KOHfli/1141/iOHi/ipoBaHi/ia noiviemeHi/ii/i 60/ibwoi/i n^omafli/i i/ijii/i c^okhom cj)opMbi 



LUl/ipOKI/IM nOTOK 

Cudeivia B03flyxopacnpe,qejieHMfi o6ecne- 
Mi/iBaeT iui/ipoKMi/1 noTOK: 1 50° b pe>KHMa Ha- 
rpeBa m 1 00° b pewi/iMe ox/ia>KfleHHjq B03,qy- 
xa. Ha>KMMTe KHonKy «Wide Swing» Ha 
ny/ibTe ynpaB/ieHi/m 1/1 Bbi6epme cnoco6 
noflann B03,qyxa H3 7 npeflBapMTe/ibHO Ha- 

CTpoeHHblX Bapi/iaHTOB. 



HanpaBJieHHbm noTOK (5 BapnamoB) 



30Ha/lbHblM nOTOK nOJIHbIM nOTOK 



Bo^biuaa .q^MHa B03,qyiuHOM CTpyn 

Ha>KMi/iTe KHonKy «Long Airflow» Ha 
ny/ibTe ynpaB/ieHi/m n fl/inHa CTpyn* 
6y,qeT yBe/ii/meHa p,o 1 2 m. 

* fl/ii/ma dpyn - 3to paccroflHue, Ha 

KOTOpOM CKOpOCTb B03flyiUHOrO 

noTOKa yMeHbiuaeTC^ flo 0,25 m/c. 
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l~ll/IKTOrpaMMbl 



Oni/icaHi/ie cf>y h kl^i/i i/i 



YflOBCTBO M KOMOOPT 



24-x MacoBOM Hefle^bHbM Tai/iiviep 



TaMMep no3BO/i^eT opraHi/i3BaTb aBTOiviaTi/mecKyio pa6oiy ci/iCTeMbi KOHfli/1141/10- 
Hi/ipoBaHi/m b Tenem/ie Hep,env\. fl/ia Kawfloro aha He^e/ii/i ivioweT 6biTb 3aflaHO 4 
BK/iK)MeHMfi/BbiKJiioMeHHfi, a TaK>Ke i/i3MeHeHi/ie Me/ieBoi/i TeivinepaTypbi. 



1 2-th nacoBoi/i Tai/iiviep 



Tai/iMep aBTOMaTHMecKoro BK/iioMeHi/m 1/1 BbiK/iioMeHi/ifl npi/i6opa ivioweT 6biTb 
ycTaHOB/ieH Ha aieflyiomi/ie 12 MacoB. fli/iCKpeTHOCTb ycraHOBKi/i Tawiviepa co- 
era B/iaeT 10 Mi/myT. 



Pe>KMM «i save» 



Pe>KMM «l Save» no3BormeT oahi/im HawaTi/ieM KHonKi/i nepeBecTi/i ci/icreMy b pe>Ki/iM noHi/iweHHoro 3/ieKTponoTpe6/ie- 
Hi/m. Hanpi/iMep, Bbi no>Ki/iTecb cnaTb i/i npeflnom/iTaeTe npoxnaflHbii/i B03flyx bo Bpeivm CHa. Bbi Ha>Ki/iiviaeTe KHonKy «i 
save» i/i KOHflMMMOHep HarpeBaeT B03,qyx TO/ibKO ,qo 1 8°C. npocHyBwi/icb yipoivi, Bbi Ha>Ki/iMaeTe Ty >Ke KHonKy eu\e pa3, 
1/1 ci/iCTeivia B03BpamaeTCfi k npeflbi/rymi/iM Hacrpoi/iKaM (22°C). 

flaHHaa 4>yHKi4i/ia Ta K>Ke MOweT 6biTb i/icno/ib30BaHa flrm opraHi/i 3a 141/11/1 3KOHOMi/mHoro flewypHoro OTonneHi/m 
noiviemeHi/m, Hanpi/iMep, 3aropo,qHoro KOTTeflwa. flewypHaa TeivinepaTypa mokct 6biTb noHi/iweHa ,qo +10°C. 





ABTOMaTi/mecKafl civieHa pe>Ki/iivia 



I ABTopecTapT 



Ci/icreivia ynpaBJieHi/m aBTOMan/mecKi/i nepeK/iiOMaeT pewi/iMbi (oxjia>KAeHi/m i/ijii/i 
HarpeB) f\nf\ no/me pwaHi/m Lje/ieBOi/i TeivinepaTypbi b noiviemeHi/ii/i. 

Ox^a>KfleHne npi/i Hi/i3Ki/ixTeivinepaTypax 

Ci/iCTeivia ynpaBJieHi/m Hapy>KHoro 6/iOKa i/i3MeHfleT MacTOTy BpameHi/m BeHTi/i- 
rmTopa arm CTa6i/mi/i3ai4i/ii/i flaBJieHi/m KOHfleHcai4i/ii/i x/iaflareHTa, mto no3BO/ifl- 
eT oxna>KflaTb noiviemeHi/ie flawe npi/i hi/bkoi/i TeivinepaType Hapy>KHoro B03fly- 
xa. 



ABTOMaTi/mecKi/ii/i B03BpaT KOHfli/1141/iOHepa B npeflbiflymi/ii/i pa6oMMM pe>KHM 
noc/ie BoccTaHOBJieHi/ii/i 3/ieKTponi/iTaHi/m. 



) «Homhoi/i» pe>KI/IM (Hapy>KHbll/l 6/iok) 

Homhoi/i pe>Ki/iM npeAHa3HaMeH arm CHi/i>KeHi/ifl ypoBHfl tuyivia HapywHoro arpe- 
raTa. C/ieflyeT ym/iTbiBaTb, mto npoi/i3BOflHTe/ibHOCTb cucTeivibi b 3tom pewi/iivie 
TO>Ke CHi/i>KaeTCfi. 



Orpam/iMeiHi/ie 3/ieKTponoTpe6/ieHi/m 



C noiviombK) DIP-nepeKniOMaTena, pacnono>KeHHoro Ha nnaTe ynpaBJieHi/m 
Hapy>KHoro 6/iOKa, MOweT 6biTb ycraHOB/ieH jimmmt 3/ieKTponoTpe6/ieHi/m. 

* MaKO/iMa/ibHafl npoi/BBOflHTejibi-iocTb cucreivibi 6yfleT yMeHbweHa npi/i orpaHi/meHi/in 
3JieKTponoTpe6/ieHMfl. l~loApo6Hoe oni/icam/ie flaHHOi/i (fjyHKunn n3/io>KeHO b pyKOBOflCTBe no 
ycTaHOBKe Hapyx<Horo arperaia. 



• Hacrpoi/iKa pewi/iivia c noMOii^bio DIP-nepeKJuonaTejiei/i (npi/nviep — MXZ-5D1 02) 



Qi/iKcaMi/m pe>Ki/iivia pa6o™ 




y I — I n° § □ 



D 



3 n 



SW2 


OrpaHi/meHi/ie TOKa 




1 0,5 A 


iOODDl 


1 5,5 A 


iOOBBl 


HeTorpam/mem/ifl 
(3aBOflCKaa yciaHOBKa) 


MXZ-5C100VA 



C noiviombK) DIP-nepeKniOMaTejifl, pacnono>KeHHoro Ha nnaTe ynpaBJieHi/m 
Hapy>KHoro 6noKa, pe>Ki/iM pa6o™ ci/icTeMbi mokct 6biTb 4>i/iKci/ipoBaH. 
Hanpi/iMep, nonb30BaTeni/i He CMoryT BKntOMaTb KOHfli/1141/iOHep neTOM flna 
HarpeBa B03flyxa, 1/1/11/1 Hao6opoT - 3mmom b pe>Ki/iMe ox/ia>KfleHMfi. 

* noApo6Hoe onucaHne flaHHOM cfjyHKunn M3/io>KeHO b pyKOBOflCTBe no ycraHOBKe Hapy>KHoro 
arperaia. 



• HacTpoMKa pe>KMivia c noMOii^bio DIP-nepeK/iiOMaTejiei?i (npi/iiviep — MXZ-5D102) 









□ § 

I > ° or 

□°° 0 HE 

0 ^ Do OE 


: 

: 
1 
] 

] 


/on \ 

( yyyy ) 

\ 1 2 3 4 < 


SW1 SW1 


ON ON 

1 2 3 4 1 2 3 4 


ox/iawfleHi/ie/ HarpeB 


ocyiueHne 
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llMKTOrpaMMbl 




Oni/icam/ie cJ>yH KL41/1 1/1 



ynPABJIEHI/IE M KOHTPOJlb 



■§■ lly/ibTynpaBJieHMfl PAC-YT52CRA i/mi/i PAR-31MAA 

ripeflycMOTpeHa B03ivio>KHOCTb noflKJiKDMeHMfi nyjibTOB ynpaBJieHMfi: 
ynpomeHHbiM PAC-YT52CRA i/ijii/i no/iHOcpyHKLii/iOHajibHbii/i PAR-31 MAA. llyjibT 
PAR-31 MAA nivieeT MHO>KecTBO cnequa^bHbix (pyHKqi/ii/i, BcrpoeHHbii/i 7-flHeBHbii/i 
Tai/iMep, a TaKwe pyci/icpi/iMi/ipoBaHHbii/i i/iHTep4>ei/ic. 

lloAKjiKDMaeTC^ k My/ibTi/ici/iCTeiviaivi MXZ 

BHyTpeHHI/IM 6/lOK MO>KeT 6blTb HCnOJlb30BaH B COCTaBe MHBepTOpHblX 

My/ibTucucTeivi Ha 6a3e Hapy>KHbix 6jiokob MXZ. 

|U noflK/iK)Hei-ii/ie k ci/irHanbHOi/i ni/iHi/ii/i M-NET 

ripi/i6opbi TaKoro Ti/ma MoryT 6biTb noflK/iiOMeHbi k ci/ima/ibHOi/i jii/ihi/ii/i 

MeHTpa^bHblX KOHTpOJl/iepOB MVJlbTI/BOHaJlbHblX CI/ICTeM (KOHTpOJIJiepbl 

M-NET). Hanpi/iMep, k MHorocj)yHKi4i/iOHajibHbiM KOHTpojuiepaivi AG-150A/AE- 
200E/AE-50E/EW-50E. 

] Cl/IHXpOHHafl My/lbTMCMCTeiVia 

HeCKOJlbKO BHyTpeHHUX 6/lOKOB (2, 3 l/IJll/l 4 — B 3aBHCHMOCTH OT MOfll/l(j)HKaL4l/ll/l 

Hapy>KHoro arperaia) MoryT 6biTb noflK/iiOMeHbi k oflHOMy HapywHOMy arperaiy. 
Bee BHyipeHHi/ie 6jiokh b flaHHOi/i MyjibTucucreivie 6yflyT pa6oiaTb TO/ibKO 
ci/iHxpoHHO. TaKi/ie My/ibTucucTeivibi npeflHa3HaMeHbi fl/ia KOHfli/iqi/iOHi/ipoBaHi/m 
60JlbLUI/IX MOH006-beMHblX noMemeHi/ii/i. 



TpynnoBoe ynpaB/iem/ie 



OflMH nyjibT ynpaB/ieHi/m mokct oflHOBpeivieHHO 3a,qaBaTb pa6om/ie 
napaivieTpbi fljia HecKO/ibKi/ix ci/icreM KOHfli/mi/iOHi/ipoBaHi/ifl (flo 16). 



Hapy>KHbie 

6/10KI/I 



BHyTpeHHue 
6jioki/i 




YnpaB/iei-11/ie nepe3 l/lhrrepHeT 



ripeflycMOTpeHO onqnoHa/ibHoe noflK/iiOMeHi/ie npi/i6opa fl/ia yfla/ieHHoro 
ynpaB/ieHi/m 1/1 kohtpojia pa6oTbi Mepe3 1/lHTepHeT c noMombio KOMnbKrrepa i/ijii/i 

M06l/IJlbHblX yCTpOI/ICTB. 



PoraMi/m, pe3epBi/ipoBam/ie 1/1 BK/iKDMem/ie flono/iHi/iTe/ibHOi/i ci/icreivibi 



(1) PoTai4i/m 1/1 pe3epBnpoBaHne 

• OcHOBHafl 1/1 pe3epBHaa o/icreMbi pa6oTaK)T nonepeivieHHO c 
3aflaHHbiM MHTepBanoM fljia BbipaBHi/iBaHi/m Hapa6oTKi/i. 

• Ec/11/1 cucTeivia, pa6oTaiomafl b flaHHbii/i MoivieHT, Bbixofli/iT 1/13 
crpofl, to BK/iioMaeTCfi pe3epBHaa. 

CrpyKTypHaa cxeivia o/icreMbi 



A/iropi/iTM pa6oTbi 

ToribKO pe3epBnpoBaHne 

Hana/io pa6oTbi 



ripH B03HMKH0BeHMM Hei/ICnpaBHOCTH 

b maBHOi/i cuaeivie BWiKwaeTCfl pe3epBHaa 



OCHOBHaa 

cucTeivia 




pe3epBHaa 
cucTeivia 



HB : Hapy>KHbii/i 6jiok 

BB : BHyTpeHHi/ii/i 6jiok 

nfly: npoBOflHOi/i nyjibTfli/iCTaHui/iOHHoro 

ynpaBJiem/m PAR-31 MAA 



PoTaui/m 1/1 pe3epBi/ipoBaHi/ie 

ripH B03HMKH0BeHMM Hei/ICnpaBHOCTH 

maBHaa— > pe3epB 

Hanajio pa6oTbi maBHaa — »pe3epB maBHaa -^-pe3epB 





















HewcnpaBHOCTb 


















BblKJIIOHeHO 


ff- 










1-28flHei7i* 


1-28flHei/i* 



* 3aAaera npi/i Hacrpoi/iKe pe>KHMa poTaqnn. 



(2) BKJiiOMeHi/ieflono/iHi/iTe/ibHOi/i o/icreMbi 

• Ecjii/i TeivinepaTypa b noMemem/M noBbiwaeTCfl 1/1 npeBbiwaeT 
Me/ieBoe 3HaMeHi/ie Ha ycraHOBJieHHyio Beni/im/iHy (4, 6 i/ijii/i 8°C), 
to flono/iHi/iTe/ibHO k ochobhom BK/iioMaeTCfl pe3epBHaa 
cucTeivia. 

• Ec/11/1 TeivinepaTypa b noiviemeHi/11/i CHi/iwaeTCfl Ha 4°C Hi/iwe 
TeivinepaTypbi BK/uoneHi/m pe3epBHOM CMCTeMbi, to pe3epBHaa 

CMCTeMa OTKJlKDMaeTCfl. 

• flaHHaa cpyHKMMfl npe,qycMOTpeHa TOJibKO p,nn pe3epBnpoBaHMfi 
b pe>KMMe oxjia>KfleHi/ijq npi/i aKTi/iBi/ipoBaHHOM cpyHKMi/in 
poTa 141/11/1. 



A/iropi/iTM pa6oTbi 



BKJlK)4eHI/ieflOnOJlHI/ITeJlbHOI/l CI/ICTeMbl 






nowiemeHMM - (^eneBaa ^ AT)- noiv\eii^eHMM - (^eneBM ^ ^ 

HaMa/io pa6oTbi BKnrcmaeTCfl pe3epB pe3epB BbiK/noMaeTca 


1 r/iaBHaa 1 








1 CMaeMa 1 













—H- 






BblKJIKDMeHO 






AT=4,6m™8°C 
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1/lHfli/iBMflyajibHbii/i nyjibT PAR-31MAA 



AWTSUBSHELECTWC 



1/lHflMBMflya/ibHbiM ny/ibT ynpaB/ieHMfi npeflHa3HaMeH p,nn ynpaB/ieHMfl 1 rpynnoi/i KOHflnunoHepoB, b cociaB kotopom BxoflflT ot 1 

flO 1 6 BHyTpeHHUX 6/lOKOB. 

ny/ibT ocHameH MOHOxpoMHbiM flMcn/ieeM c flpKOM noflCBeTKofi. >KnflKOKpncTa/iJinMecKa« iviaTpnua nivieeT pa3Mep 255 x 160 tomck 
i/i BbinojiHeHa no TexHO/iornn FSTN (Film Super-Twisted Nematic display), o6ecneMMBaiomei/i BbicoKyio MeTKOCTb m KOHTpacTHOCTb 
M3o6pa>KeHM5i. KoHTpacT i/i3o6pa>KeHi/m pery/iMpyeTCfl. 

l/lHTep4>ei/ic no/ib30BaTe/ifi pycu^nunpoBaH. 

ny/ibT PAR-31MAA npMMeHfleTCfl c BHyTpeHHi/iMi/i 6/iOKaivii/i 6biTOBOi/i cepnn: SEZ-KD VAQ, SLZ-KA VAQ, c no/iynpoMbiLUJieHHbiMM 
cucTeiviaMM Mr. SLIM, a TaioKe c BHyTpeHHMMM 6/iOKaiviM cucieivi CITY MULTI. CDyHKunoHa/ibHOCTb ny/ibTa 3aBMCMT ot Toro, k KaKOi/i 
cucTeivie oh noflK/iiOMeH. Hanpwviep, HeKOTopbie c()yHKi4Mn flocryrmbi MCK/iKDMHTe/ibHO p,nn no/iynpoMbiuj/ieHHOi/i cepnn Mr. SLIM. 

ToMHOdb ydaHOBKM ue/ieBOi/i TeivinepaTypbi cocTaB.rmeT 0,5°C. 

TadapnTHbie pa3Mepbi (111 x B x T): 1 20 mm x 1 20 mm x 1 9 mm. Bee 250 r. 

HoBbii/i ny/ibT npeflOCTaB.rmeT no/ib30BaTe/iK> flono/iHMTe/ibHbie bo3mo>khoctm, CBfl3aHHbie c yflo6cTBOM 3Kcn/iyaTai4nn cucieMbi, a 
T3K>Ke HanpaB/ieHHbie Ha skohomhoc pacxoflOBaHne 3HepropecypcoB. 



Homhoi/i (fle>KypHbM) pe>Ki/iM 

npn6op PAR-31MAA no3BOJiaeT opraHM30BaTb flewypHoe OTorvieHMe i/mi/i ox/ia>KfleHMe. fljia 3K>ro 3aflaeTca 
TeMnepaTypHbiM flMana30H, npw Bbixofle 3a rpaHi/iLjbi KOToporo CMcreMa BK/iiOHaeTCfl Ha HarpeB mjim ox/iawfle- 
Hi/ie. flono^HMTejibHO yKa3biBaeTca BpeMeHHOM MHTepBa/i, b kotopom ci/icreMa nepexoflMT b aewypHbii/i pe>KMM. 
Hanpi/iMep, coipyflHi/iKi/i noKi/iflaK)T Be^epoM ocjwc i/i BbiKruoHaiOT ci/icieMy KOHfli/1141/iOHi/ipoBaHi/ifl B03flyxa. 
OflHaKO HOMbK) c 23:00 flo 5:00 ci/icreMa aBTOMan/iMecKi/i BKJuoHaeTca b pewi/iMe HarpeBa mjim oxjiawfleHMfl fl/ia 
Toro, HTo6bi npeflOTBpaTMTb noHM>KeHMe TeMnepaiypw b noMemeHi/11/1 Hi/i>Ke +12°C mjim noBbiweHi/ie TeMnepa- 
Typw Bbiiue +28°C. 



flewypi-ioe KOHfli/1141/iOHi/ipoBam/ie no3BO/ifieT aBTOMan/mecKi/i 
noflflep>KMBaTb TeivinepaTypy b Hei/icno/ib3yeMOM noMeu^em/ii/i, 
He flonycKaa ero nepeox/ia>KfleHi/m 3i/imoi/i v\nv\ 4pe3MepHoro 
HarpeBa jieTOM. Hanpi/iMep, KOHfli/1141/iOHep BbiK/ito^eH, ho eaii/i 
TeivinepaTypa b noMeu^eHi/ii/i flocTi/iraeT Mi/iHi/iMa/ibHoro v\nv\ 
MaKCi/iMa/ibHoro 3HaHeHi/m, yciaHOB/ieHHoro no/ib30BaTe/ieM, 
to KOHfli/1141/iOHep BK/noHaeTCfl b pe>KMMe HarpeBa v\nv\ 
ox/ia>K,qeHi/m cooTBeTCTBeHHO. 



HOHHOM pe>KMM 

Hohhom pe>KMM HeT 
► TeMn. flnana30H 1 2°C - 28 C 
Hanano 23:00 
KoHeu, 5:00 



Bbi6op:\/ 



rCTperiKa^ — Coflep>K.+ 



CITYmULTI Gb 




fle>KypHoro pewwvia 



flewypHoro pewwvia 



Tai/iiv\epbi 



Tai/iMep 



►TaMMep BKJl/BblK/1 HeT /ggj 
BKJ1 0:50 
BblKJl 14:30 
floBTop BEH / fla 



npn6op PAR-31 MAA ocHameH 3 Bi/iflaMi/i TaMMepoB. 

1) TaMMep TeKyii^ero aha no3BOJiaeT 3aflaTb BpeMfl BKniOMeHMfl v\ 
BbiKJiKHeHi/m CMCTeMbi c npeflBapMTe/ibHO 3aflaHHbiMM napaMeTpaMM 
fl/ia TeKyi^ero aha. npM Heo6xofli/iMOCTi/i HacrpoeHHbM u,iakh mokct 

nOBTOpflTbCfl eweflHeBHO. TOMHOCTb yCTaHOBKM BpeMeHM 
BKJlK)MeHl/lfl/BblKJlK)MeHl/lfl — 5 MMHyT. 

2) TaMMep aBTOMaTMMecKoro OTK/iioMeHM^ HaMMHaeT o6paTHbiM otcmct 

BpeMeHM flO BblKJl KDMeHMfl. flMana30H yCTaHaBJIMBaeMblX 3H3MeHMM — OT 30 flO 240 MMHyT C LUarOM 1 0 MMHyT. 

3) Hefle/ibHbiM TaMMep no3BOJiaeT 3anporpaMMMpoBaTb f\n?\ Ka>Kfloro flHa Hefle/iM 8 aBTOMaTMMecKMx fleMCTBMM, noflpasyMeBawii^Mx BK/iK)MeHMe 
m^m BbiK/iKDMeHMe rpynnw, a Ta K>Ke M3MeHeHMe L^e/ieBOM TeMnepaTypw. ToHHOCTb yCTaHOBKM BpeMeHM nnn Ka>Kfloro fleMCTBMM — 5 MMHyT. 



Bbi6op: s/ 



TCTperiKaA ^CTpenKa^ 



ABTOOTKJlKJHeHMe 


TaMMepa 


ABTOOTKflKDHeHMe 


HeT/Ea 


► OcTaHOBMTb nepe3 


iFfil MMH 


Bbi6op:\/ 









TaMMep Ha HeflenK) 1/2 





Mt 


Kon.l 23:35 


Bkji ^3°C 


2 -:— 


°c 


3 -:- 


°c 


4 -:- 


°c 


Bbi6op: s/ 


\ TCTperiKa^ | 


— Coflep>K. + | 



CITYmULTI GB 



Pe>KMM MaKCMMa/lbHOM MOIUHOCTI/I 

Pe>KMM MaKCMMa/lbHOM MOll^HOCTM n03BO^fleT 6^0KaM pa3BMB3Tb npOM3BOflM- 

Te^bHOCTb, npeBbnuawi^yK) CTHaflapTHyw. riosTOMy B03flyx b KOMHaTe MO>KeT 
6biTb 6wcTpo flOBefleH flo oriTMMa/ibHOM TeMnepaTypw. 
Pa6oTa b 3tom pe>KMMe mokct npoflO^>KaTbCfi He 6o;iee 30 MMHyT. B^ok 
BepHera b pe>KMM HopMa/ibHOM pa6oTbi Mepe3 30 MMHyT mjim paHee, ec/iM 
TeMnepaTypa b KOMHaTe flocTMTHeT 3aflaHHoro 3HaMeHMa. 



CITYmULTI Gb 



MaKC. MOLUHOCTb 



MaKC. Mou^HOCTb HeT /ggl 

MaKCMMajibHaa MOLUHOCTb Bbi6paHa 
TnaBHoe MeHio: m 



ABTOMaTMMecKMM B03BpaT k saflaHHOM TeMnepaType 

3Ta cjDyHKUMjq no3BOJiaeT Ha HeKOTopoe BpeMa (ot 30 MMHyT flo 2 MacoB) 
M3MeHMTb L^e/ieByK) TeMnepaTypy b noMemeHMM, a 3aTeM BepHyTbca k 

06blMH0My 3H3MeHMK) TeMnepaTypbl. TOMHOCTb yCTaHOBKM BpeMeHM 
BK/lKDMeHMfl/BblKJlKDMeHMfl COCTaB/l^eT 1 0 MMHyT. 



CITYmULTI Gb 



ABTOB03BpaT 


ABTOB03BpaT 


HeT/ 


m 


►Oxna>KfleHMe 


nepe3 


^ MMH 




Ha3aA 


B30°C 


HarpeB: 


nepe3 


60 MMH 




Ha3afl 


b 25°C 


Bbi6op: s/ I 


1 ▼CTpenKa A 


— Coflep>K. + I 





Orpam/iMem/ie myMa Hapy>KHoro 6noKa no TaMMepy 

rio^b30BaTe^b MO>KeT onpefle^MTb nepMOflbi BpeMeHM, b KOTopwe npeflnoMTMTe/ibHa mxan pa6oTa 
Hapy>KHoro 6/iOKa. YpoBeHb iuyMa Hapy>KHoro 6^0Ka Bbi6MpaeTCfl M3 3 BapMaHTOB: «HopMa^bHbiM», 
«CpeflHMM» m^m «Tmxmm». Pa3Hbie yCTaHOBKM MoryT 6biTb 3aflaHbi p,nf\ Ka>Kfloro aha Hefle/iM. 
flaHHaa c))yHKi4Mfl MO>KeT 6biTb BOCTpe6oBaHa b flaMHbix noce^Kax, a Ta K>Ke b ropofle b yc^OBM^x 

n^OTHOM 3aCTpOMKM. 



TMx.pe>K.Hap 


riH Bt Cp 
riycK 


Mt nT 
CTon 


C6 Be 
Tmxmm 
il 


Bbi6op: s/ 




1 





TMx.pex.Hap 





C6 


riycK 

moSi - 


CTon Tmxmm 


23:20 ill 


Bbi6op: \/ 


\ ^CTperiKa^ 


| — Coflep>K.+ | 



Pe>Ki/iM 3Heproc6epe>KeHM5q 

fl/ifl Ka>Kfloro flHfl Hefle/iM mokct 6biTb 3aflaHO flo 4 HacTpoeK pe>KMMa 3Heproc6epe>KeHMfl. BpeMfi 
3anycKa m ocraHOBa 3aflaeTca c luaroM b 5 MMHyT, a creneHb 3Heproc6epe>KeHMfi mo>kct npMHMMaTb 
c^eflyKDi^Me 3HaneHMfl: 0%, 50%, 60%, 70%, 80% mjim 90%. HeM MeHbiue ycTaHOB/ieHHoe 3HaMeHMe, 
TeM 6o/ibiue acjx^eKT 3Heproc6epe>KeHMfl. 

Bo BpeMfi pa6oTbi b pe>KMMe 3Heproc6epe>KeHMfl /X 
Ha 3KpaHe nofiB^eTCfi cmmbo/i 
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3Heproc6epe>KeHMe 



nH 

Kon.l 13 

2 14 

3 - 

4 - 



14:00 80 1 



Bbi6op: s/ 



TCTperiKa^ — Coflep>K. + 



14:30 nT 











Komh 28°c H 




Oxna>Kfl. 


Yct. TeMn. 


Abt. 




v 28°c 











llMKTOrpaMMbl 

Oni/icaHi/ie c|)yHKi4MM 



0C05EHH0CTI/I MOHTA>KA CHCTEM 

Hapy>KHbie 6/lOKH nOBblLUeHHOI/l KOpp03l/IOHHOI/l CTOMKOCTM 

-BS 

• Hapy>KHbie 6jiokh, nepem/icnem-ibie b Ta6ni/me Hi/iwe, BbinycKaKrrcn b CTaHflapTHOM i/icnonHeHi/in, a TaK>Ke wvieiOT 

MOflH(|)HKaUHK) nOBblLUeHHOI/l KOpp03MOHHOM CTOMKOCTH. TaKI/ie 6/lOKM npeflHa3HaMeHbl flnfl 9Kcn/iyaTai4i/in B 

npi/i6pe>KHbix pawoHax, a TaK>Ke b ycnoBi/mx 3arpn3HeHHOi/i n Koppo3i/iOHHO aKTHBHOi/i aTMoaJ)epbi. 

• HanivieHOBaHne Hapy>KHbix 6jiokob noBbimeHHOi/i koppo3i/iohhoi/i ctomkoctm MMeeT OKOHMam/ie «-BS». 

• B/IOKM nOBblLUeHHOI/l KOPP03HOHHOM CTOI/IKOCTI/1 nOCTaBnfllOTCfl nofl 3aKa3. 

• B Ta6.n1/114e «AHTi/iKoppo3i/iOHHafl o6pa6oTKa p,eianev\ Hapy>KHbix 6jiokob» nepem/icneHbi Mepbi flononHHTenbHOi/i 3ami/iTbi 
p,eiane\A ot Koppo3i/n/i flnn 6jiokob PUHY-EP-YLM-A-BS 1/1 PURY-EP-YLM-A-BS. A^a flpynx npn6opoB «-BS» ncnonHeHi/m 

KOMIUieKC Mep MO>KeT HeCKOJlbKO OTJIMMaTbCJI. 

Cepnn Hapy>KHbix 6jiokob, i/iMeiOLfli/ie aHanon/i noBbiweHHOi/i koppo3mohhoi/i ctomkoctm 




# 




CraHflapT 


flOBblLUeHHaJI KOpp03HOHHa« CTOMKOCTb 


PUHZ-W 


PUHZ-W *-BS 


PUHZ-HW 


PUHZ-HW*- BS 


PUHZ-SW 


PUHZ-SW *-BS 


PUHZ-SHW 


PUHZ-SHW *-BS 


PUMY-P VKM/YKM 


PUMY-P VKM/YKM-BS 


PUCY-PYKA.TH 


PUCY-P YKA.TH-BS 


PUHY-HPYHM-A 


PUHY-HPYHM-A-BS 


PUHY-EPYLM-A 


PUHY-EP YLM-A-BS 


PUHY-PYKB-A1.TH 


PUHY-P YKB-A1 .TH-BS 


PUHY-RPYJM-B 


PUHY-RPYJM-B-BS 


PQHY-PYHM-A 


PQHY-P YHM-A-BS 


PURY-EPYLM-A 


PURY-EP YLM-A-BS 


PURY-PYLM-A 


PURY-P YLM-A-BS 


PURY-RPYJM-B 


PURY-RPYJM-B-BS 


PQRY-PYHM-A 


PQRY-P YHM-A-BS 



Pacno/iOKeHne Hapy>KHbix 6jiokob 



flpnMoe B03flei/iCTBne MopcKoro 6pi/i3a Ha Hapy>KHbii7i 6noK 



PaccroflHi/ie 


300 m 1 500 M | 1 KM 


Ha no6epe>Kbe BHyTpeHHero Mopn 


«-BS» ncno/iHeHi/ie CraHflapT 


Ha no6epe>Kbe OKeaHa 


«-BS» Mcno/iHeHne 


Ha ocTpoBe 


«-BS» ncnoriHeHne 




HeT npnMoro B03flei/iCTBi/m MopcKoro ( 


3pn3a Ha Hapy>KHbm 6jiok 


PaccroflHi/ie 


300 m 1 500 M | 1 KM 


Ha no6epe>Kbe BHyTpeHHero Mopa 


«-BS» CTaHflapT 


Ha no6epe>Kbe OKeaHa 


«-BS» i/icnonHeHi/ie 


Ha ocrpoBe 


«-BS» i/icnojiHeHi/ie 



AHTMKoppo3MOHHafi o6pa6oTKa fleTanei/i Hapy>KHbix 6jiokob 



HanivieHOBaHne fleTani/i 


MaTepna/i 


PUHY-EP-YLM-A 
PURY-EP-YLM-A 


PUHY-EP-YLM-A-BS 
PURY-EP-YLM-A-BS 


06pa6oTKa noBepxHOcru 


noKpacKa 
CHapy>Kn | BHyTpi/i 


1 


OcHOBaHi/ie 


Jleri/ipoBaHHan cranb c 141/iHKOBbiM noKpbrmeM 


fla 


fla 


rionnMepHoe noKpbm/ie 


> 70 MKM 


> 70 MKM 


2 


naHeni/i 


OL(MHKOBaHHafl ni/ICTOBafl CTa^b 


fla 


HeT 


rionwviepHoe noKpbrme 


> 15 MKM 


> 5 MKM 


HeT 


fla 


rionniviepHoe noKpbm/ie 


> 85 MKM 


> 75 MKM 


3 


Ctomki/i 


Jleri/ipoBaHHan cranb c 141/iHKOBbiM noKpbm/ieM 


fla 




rionwviepHoe noKpbrme 


> 30 MKM 




HeT 


fla 


rionnMepHoe noKpbm/ie 


> 70 MKM 


> 70 MKM 


4 


Kopnyc KOMnpeccopa 


Ol4MHKOBaHHafl ni/ICTOBafl Ocinb 


fla 


HeT 


HeT 






Jleri/ipoBaHHaa cranb c 141/iHKOBbiM noKpbm/ieM 


HeT 


fla 


rionnMepHoe noKpbm/ie 


> 70 MKM 


> 70 MKM 


5 


3aiflMTHa^ peiueTKa 
Ten noo6MeH h 1/1 Ka 


da/ibHafl npoBO/iOKa 


fla 


fla 


rionniviepHoe noKpbiTue 


> 300 MKM 


> 300 MKM 


6 


Bo3flyxoH a n pa bjia \o 114M \a 
annapaT BeHTi/imrropa 


noni/mponi/ineH (nnacri/iK) 


fla 


fla 








7 


KpbinbMaTKa BeHTi/maTopa 


ABC-n/iacTWK 


fla 


fla 








8 


9/ieKTpoflBnraTe/ib 


Kopnyc 


fla 


fla 


rineHOMHoe ui/iHKOBoe noKpbrme 


> 8 MKM 




Ban: cianb 


fla 


fla 


AHTMKoppo3MOHHan KpacKa 






9 


KpOHLUTei?IH 

3/ieKTpoflBMraTenJi 


0141/iHKOBaHHan nwcTOBan aanb 


fla 


HeT 


HeT 








fla 


rionwviepHoe noKpbrme 


> 70 MKM 


> 70 MKM 


10 


Tennoo6MeHHMK 


AmoMi/mi/ieBaflTpy6a 


fla 


fla 


rinaKMpOBaHHblM anfOMMHMM 






AniOMMHMeBbie pe6pa 


fla 


fla 


rinaKMpOBaHHbll/l aniOMMHMI/l 






11 


Kopnyc 6/iOKa 
ynpaBneHi/m 


0141/iHKOBaHHafl ni/iaoBaa aanb 


fla 


HeT 


HeT 






AniOMMHMi/i c ranbBaHMHecKMM noKpbiTi/ieM 


HeT 


fla 


rionniviepHoe noKpbrme 


> 70 MKM 




12 


9/ieKTpoHHbM nenaTHbM 
y3en 


3noKCMflHan civiona 


fla 


HeT 


nonnypeTaHOBoe noKpbm/ie 


> 10 MKM 




HeT 


fla 


rionnypeTaHOBoe noKpbiTi/ie 


> 10 MKM 


> 10 MKM 


13 


Kpene>K 


Cranb 


fla 


fla 


141/iHKO-Hi/iKi/ineBbiM cnnaB 







npuMenaHun: 

1. no bo3mo>khocti/i i/i36erai/iTe npnMoro B03flei/iCTBi/m MopcKoro 6pn3a Ha Hapy>KHbie 6noKi/i. 

2. He ycraHaBni/iBai/iTe conHi4e3ami/iTHbie K03bipbKi/i, TaK KaK ohm n pennTCTBy kdt yflaneHHK) conn c noBepxHOCTM 6noKa flO>KfleBoi/i BOflOi/i. 

3. OcHOBaHne Hapy>KHoro 6noKa flon>KHO pacnonaraTbcn ropn30HTanbHO flnn MCKniOMeHun 3acTon BOflbi. 

4. riepnoflMMecKM npoBOflUTe MOi/iKy Hapy>KHoro 6noKa. 

5. npoBOflUTe o6pa6oTKy uapani/m Ha naHennx Hapy>KHoro 6noKa cpa3y nocne nx o6Hapy>KeHnn. 

6. flpoBOfli/iTe nnaHOBbii/i ocmotp. floflKpaLunBai/iTe nnn 3aMeHni/iTe fleTann npn Heo6xoflMMOCTM. 



10 



OCOBEHHOCTI/I MOHTA>KA CI/ICTEM 




Mcno^b30BaHne 4)peoHonpoBOflOB R22 ajia hobnx ci/icreM R41 OA 



06bNH0 ecjin Ha,qo 3aivieHi/iTb crapbii/i KOHfli/mi/iOHep, 
pa6oTaBiuni/i Ha cj)peoHe R22, Ha HOBbii/i Ha 4>peoHe 
R41 OA, Becb Tpy6onpoBO,q flOJiweH 6biTb TO>Ke no/iHO- 
dbK) 3aivieHeH. flo^eiviy? 



Ha nyTi/i npocroi/i 3aivieHbi cymecTBytOT HecKo/ibKO npenflTCTBi/ii/i. 
Bo-nepBbix, HecoBMecTi/iMocrb Mi/mepa/ibHoro Mac/ia, npi/iMeHaeMoro 
b dapbix oToiywi/iBiui/ix cboi/i cpoK ci/icTeMax, c x/iaflareHTaivii/i, Ha 6a3e 

KOTOpblX CTpOJTTCfl COBpeMeHHbie CMCTeMbl KOHfll/IL|l/IOHl/ipOBaHI/lfl B03- 

,qyxa. Bo-BTopbix, fli/iaivieTpbi Tpy6onpoBo,qoB MoryT OT/ii/maTbCfl ot Tex, 
KOTopbie npi/iHHTbi b hobom o6opy,qoBaHi/ii/i. I/I, B-TpeTbux, ceneHi/ie 1/1 

KOJIMMeCTBO >KI/IJ1 3/ieKTpi/NeCKOrO Ka6e/lfl MO>KeT He COOTBeTCTBOBaTb 

Tpe6oBaHHfiM hobom ycraHOBKi/i. 



TexHO/iori/m Mitsubishi Electric «6e3 3aivieHbi 1/1 npoMbiBKi/i (j)peoHonpoBOflOB>> 



AnKi/iri6eH30JibHoe Mac/io 

B cudeiviax flo 8 kBt Ha 030Ho6e3onacHOM x/iaflareHTe R410A Mitsubishi Electric 
i/icno/ib3yeT a/iKi/m6eH30/ibHoe Mac/io HUB. 9to Mac/io ropa3flO MeHee qyBCTBi/i- 
Te/ibHO k npi/iMeoiM 1/1 3arpfl3HeHi/mM, a TaioKe coBMecTUMO c Mi/mepa/ibHbiM 
Mac/iOM. 9to no3BO/iaeT yciaHaB/inBaTb HOBbie npn6opw R410A Ha Mari/iapa/in 
x/iaflareHTa ot «CTapbix» KOHfli/iqi/iOHepoB, i/icno/ib30BaBiui/ix 4>peoH R22 i/i Mi/iHe- 
pa/ibHoe Mac/io. npn stom He Tpe6yeTca flawe npoMbiBKa Mari/icrpa/iei/i i/i He 
npefl-bflB/iaeTCfl Hi/iKaKi/ix oco6bix Tpe6oBaHi/ii/i no MOHTawy hobwx cuctcm — 
noMTn Bee TexHO/iornMecKne onepaqnn ocTa/incb 6e3 i/i3MeHeHi/ii/i. KoMnpeccop 
cucTeM cneu.ua/ibHO npncnoco6/ieH fl/ia pa6o™ Ha HecMemi/iBaeMOM c x/iaflareH- 
tom R410A a/iKn/i6eH30/ibHOM Mac/ie. OflHa H3 ero oco6eHHOcrei/i — 3to pacno- 
/io>KeHi/ie OTBepcTi/ifi B03BpaTa Mac/ia b OTfle/ii/iTe/ie 

>KI/lflKOCTI/l, KOTOpbll/l KOHCTpyKTHBHO o6"befll/IHeH C KOMnpeCCOpOM. 



M3HOCOCTOMKI/IM KOMnpeCCOp I/I Cnei4l/ia/lbHbie (|)l/IJlbTpbl 

npuMeHeHne a/iKi/m6eH30/ibHoro Mac/ia b ci/icreMax npoi/BBOfli/iTe/ibHocrbio 
6o/iee 8 kBt Ha x/ia/jareHTe R410A He npeflcraB/ifleTCfl B03MO>KHbiM. no/ii/io/13- 
crepHbie Mac/ia AB/iaiOTCfl eflMHCTBeHHbiM peweHi/ieM noTOMy, mto noBbiweH- 
Haa fl/ii/ma Mari/iapa/ii/i ci/icreM npenflTcrayeT i/icno/ib30BaHi/iK> HecMewi/iBae- 
Mbix c x/ia/jareHTOM Mace/i. TeM He MeHee, pa3pa6oTm/iKaM y/ja/iocb pea/11/130- 
BaTb B03MO>KHOCTb ycraHOBKi/i Ha CTapwe Tpy6onpoBOflbi i/i /yifl 3Toro o6opy- 
flOBaHi/m. fl/ia 3Toro npi/iw/iocb HecKo/ibKO yc/io>KHi/iTb ri/iflpaB/ii/mecKi/iM 
KOHTyp Hapy>KHoro 6/iOKa, ycraHOBi/iB HecKo/ibKO cneu.i/ia/ibHbix c|)i/i/ibTpoB. 
Moflnc|)i/iKai4i/ii/i noflBeprcfl m KOMnpeccop — yBe/ii/meHa i/i3HOCOCTOi/iKOCTb Tpy- 
mi/ixca noBepxHOcrei/i. 9to no3BO/iaeT eMy HopMa/ibHO 4>yHKu,i/iOHi/ipoBaTb flawe 
npi/i yxyfliueHnn CMa3biBaiOLni/ix cboi/ictb xo/iOfli/i/ibHoro Mac/ia. 



ripi/iMeHeHi/ie anKi/m6eH30JibHoro Mac/ia ynpomaeTTexHOJiori/iio i/BroTOBJiem/m 
KOHfli/1141/ioHepoB, mx MOHTa>K 1/1 cepBi/ici-ioe o6cny>Ki/iBaHi/ie. 



Hana/ibHoe 

COCTOflHMe 

wiac/ia 



Mac/io nepe3 

10/ieT 
3Kcn/iyaTa 141/1 1/1 



Oco6eHHOCTM a/iKi/i/i6eH30/ibHoro Mac/ia 

1) He civieiiJMBaeTCfi c xjiaAareHTOM. 

2) «Hopivia/ibHafl» n/irpocKoni/im-iocTb b cpaBHem/11/1 

C CMHTeTMMeCKMM MaC/lOM. 

3) BblCOKafl CTa6l/l/lbHOCTb (|)l/l3l/IKO-XI/IIVII/NeCKI/IX 

cboi/ictb npi/i A/ii/iTe/ibHOi/i 3Kcn/iyaTai4i/ii/i. 



dpyKTypa (J)i/uibTpa 



(Dl/IJlbTp 33flep>KI/IBaeT 

MeTa/i/iMHecKne Hacri/mbi 




l/lcno/ib30BaHne cymecrByiomi/ix Ka6e/iei/i p,nn ivie>K6jiOHHOi/i cba3i/i 



rioflflepwi/iBaiOTCfl pa3/iMHHbie BapnaHTbi noflK/iKDHeHna 
3/ieKTponi/iTaHi/ui k Hapy>KHOMy m BHyipeHHeiviy 6^0KaM 

Ci/iCTeMbi Mitsubishi Electric flonycKaK)TTpi/i Ti/ina noflK/iK)MeHi/ifi 3/ieKTponi/iTaHi/m: 
3/ieKTponnTaHne cucTeMbi Mepe3 Hapy>KHbii/i 6/iok, noflK/itOMeHne 3/ieKTponnTa- 
Hi/ifi Lu/iei/icj)OM k 0601/iM npi/i6opaM, a TaK>Ke pa3fle/ibHoe 3/ieKTponi/iTaHi/ie npi/160- 
poB. 3jo no3BO/ifleT i/icno/ib30BaTb cyu^ecTBytOLi^i/ie Ka6e/ii/i ot crapwx ci/iCTeM fl/i« 
ni/iTa Hi/i5i 1/1 opraHi/i3a 141/1 n Me>K6/iOMHoro o6MeHa flaHHbiMM b hobhx cucTeMax Ha 
030Ho6e3onacHbix x/iaflareHTax. 

fl/ifl OTfle/ibHoro noflK/iK)MeHi/i« 3/ieKTponi/iTaHi/ifi k BHyrpeHHi/iM 6/iOKaM npeflyc- 
MOTpeHbi onMMOHa/ibHbie K/ieMMHbie ko/ioakh c npoBOflaMM m pasteMaMn: 
PAC-SH52HR-E (PLA-(Z)RP), PAC-SG94HR-E (PKA-RP), PAC-SG96HR-E (PCA-RP KA, 
PSA-RP), PAC-SG97HR-E (PCA-RP HA, PEAD-RP). 

CraHflapTHbm BapnaHT: 

noflKJiiOMeHi/ie a^eKTponi/iTaHnji TO/ibKO k Hapy>KHOMy 6/ioxy 

BHyTpeHHMM 6^0K 



BHyTpeHHMM 6^0K 



o6wieH 

flaHHblMM: 3 >KM^bl 




n^aia ynpaBJiem/ifl 





Me>K6/iOHHafl 




niAHIAR CBA3M 


s^eKTponnTaHne 




w 


m 



Hapy>KHbiM 6noK 



\ 3^eKTponnTaHne 



L° 



SI S2 S3 

Hapy>KHbiM 6/iok 



BHyTpeHHMM 6^0K 



3JieKTponi/iTaHi/ie: 



noflKJiK)MeHi/ie3JieKTponi/iTaHi/m uj/ieii(|)OM 
k BHyipeHHeiviy n Hapy>KHOMy 6/iOKaM 

BHyrpeHHMM 6noK 

n^aia ynpaB/iem/iH 



2 >KM^bl 


< 


\ 3/ieKTponwTaHwe 






aneKTponnTaHne 



SI S2 S3 
Hapy>KHbiM 6^ok 



aneKTponnTaHne 



BHyrpeHHi/iM 6^ok 

CM 



06m6H flaHHbIMM: - 

2 mnb\ 



Pa3fle/ibHoe 3/ieKTponMTaHne 
BHyipeHHero n Hapy>KHoro 6jiokob 

BHyTpeHHMM 6/10K 

n^aia ynpaB^eHna 



Hapy>KHbiM 6hok 



1 A 




\ aneKTponnTaHne 





3^eKTponnTaHne 



K^eMMHaa KOJioflKa 

jimhmm aneKTponnTaHna (onqua) 




Hapy>KHbiM 6^ok 



aneKTponnTaHne 
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riMKTOrpaMMbl 



Oni/icaHi/ie c|)yHKi4i/ii/i 



OyHKL4l/lfl aBTOMaTMMeCKOM KOppeKL4MM COeflMHeHMM 



flaHHaa 4>yHKu,i/m npeflHa3HaneHa fl/ia onpefle/ieHi/m cooTBeTCTBi/m coe^i/me- 
hi/im 4>peoHonpoBOflOB m ci/ima/ibHbix jii/iHi/ii/i. ripi/i o6Hapy>KeHi/ii/i HecooTBeT- 

CTBl/m npOM3BOflMTCfl aBTOMaTMMeCKOe BOCCTaHOBJieHMe npaBMJlbHOCTM co- 

efli/iHeHi/ii/i (nporpaMMHo). npoBepKi/i npaBi/uibHOCTi/i coefli/iHeHi/ii/i noipe- 
6yeTCfl ot 1 0 ,qo 30 Mi/myT. 

ripuMeMaHna: 

1 . 3ia c(>yH K14HF1 MO>xeT npwvieHflTbCfl TO/ibKO b pe>KMMe oxnawfleHi/m npn TeivinepaType Hapy>KHO- 
ro B03Ayxa Bbiiue 0°C. 

2. B HeKOTopbix cnynaflx pewwvi He MOweT onpefle.ni/iTb npaBH/ibHOCTb: Hanpniviep, npi/i yTem<e 
xnaflareHTa, npn 3aKpbiTbix BeHTi/irmx Hapyx<Horo 6/iOKa, npn HencnpaBHOCTi/i pacLunpnTe/ibHbix 
BeHTn/iew 1/1 T.n. 




flpeHa>KHbii/i Hacoc 



BdpoeHHbiM flpeHa>KHbiM Hacoc no3BOJifieT opraHi/BOBaTb nofl-beivi flpeinaw- 
hom MarncTpa^n. 




BCTpoeHHbIM flpeHa>KHblM Hacoc 
3())())eKTMBHO OTBOfll/IT KOHfleHCaT 



Pe3b6oBbie coefli/meHi/m 



Pe3b6oBbie coefli/meHi/m bo mhoi~i/ix c/iyMaax ynpomaiOT MOHTaw, TaK KaK He 
Tpe6yeTCfl nai/iKa 4>peoHonpoBO,qoB. 



J C6op xnaflareHTa b Hapy>KHbii/i 6jiok 

KHonKa «C6op x/ia,qareHTa» npe,qycMOTpeHa fl/ia KOHfleHcau,i/M x/ia,qareHTa 1/13 
Mari/iapa/ii/i b Hapy>KHbiM 6jiok npi/i fleMOHTawe nepeiviemeHi/11/1 ci/icreMbi. 



fl/iaTa ynpaB/ieHMH Hapy>KHoro 6/iOKa 




KHonKa «C6op x/iaflareHTa» 



Ha>KMMTe 3Ty KHonKy fl/ia 
aBTOMaTunecKoro c6opa 
x/iaflareHTa b Hapyx<Hbii/i 
6jiok. Ci/icreivia 

CaMOCTOflTe/lbHO 

ynpaBJiaeT OTKpbiTi/ieM 1/1 
3aKpbiTneM K/ianaHOB. 



05CJiy>KMBAHI/IE 



Pa36opHbii/i Kopnyc p,nn y,qo6cTBa omi/ictki/i BHyTpeHHi/ix noBepxHOcrei/i 



OcHOBHbie 3/ieivieHTbi ci/icreMbi B03flyxopacnpe,qejieHi/m MoryT 6biTb CHflTbi fl/ia ommctkm 6e3 i/icno/ib30BaHi/m cneu,i/iajibHbix i/iHcrpyivieHTOB. CoflepwaHi/ie BHyipeH- 
hi/ix 3JieivieHTOB KOHfli/1141/iOHepa b Mi/iCTOTe cnoco6cTByeT noflflep>KaHi/iK) 3flopoBoro Mi/iKpoK/11/iiviaTa b noMemeHi/m, a Ta K>Ke yBe/11/im/iBaeT SHepren/mecKyK) 3cj)cj)eKTi/iB- 

HOCTb CMCTeMbl. 




Pa3o6paB BHyTpeHHi/m 6jiok 6e3 i/icno;ib30BaHi/m nHCTpyivieHTOB, Bbi MO>KeTe om/iCTi/iTb 
ocHOBHbie 3/ieivieHTbi cucTeivibi B03flyxopacnpeAe;ieHi/m, a Taioxe BeHTi/irmTop. 




KoMrmeKT HacaflOK Ha nbmecoc (onu,i/m) 

Mbi npeflycMOTpenn cnei4na;ibHbii/i KOMn/ieKT HacaflOK Ha nbmecoc fl/ia npocTOi/i n 6bicrpoi/i 

HUCTKH Ten/lOOGlVieHHUKOB* 

* Bbino^Hflfl Mi/iCTKy Ten/ioo6ivieHHi/iKa o6fl3aTe/ibHO HafleBai/ne nnoTHbie pe3i/moBbie nepMaTKi/i. Pe6pa Te- 
n/ioo6ivieHHKa cmeHb ocipbie, 1/1 bn mokgtg nope3aTbca. 

BJI CaMOfll/iarHOCTI/IKa (i/iHfli/iKaui/m KOfla Hei/icnpaBHOCTi/i) 

ripi/i B03HMKHOBeHi/ii/i KaKoi/i-Ji 1/160 Hei/icnpaBHOcn/i ee KOfl OTo6pa>KaeTca Ha 
nynbTe ynpaBJieHi/m fl/ifl yqo6cTBa fli/iarHOCTi/iKi/i ci/icreMbi. 



npocroTa omi/ictki/i BHyipeHHi/ix npn6opoB Mitsubishi Electric o6ecnem/iBaeT 
coKpau^eHne 3/ieKTponoTpe6/ieHHfi Ha 30% 3a cneT noflflep>KaHMfi b Mi/icTOTe 
BHyipeHHHero 6/iOKa * 

* CpaBHeHne 3^eKTponoTpe6^eHna Bbino^HeHO p,nn flByx BHyTpeHHHMX 6^okob npn 4>MKCnpo- 
BaHHOi/i TeivinepaType: BeHTi/i/iHTop OflHoro M3 hmx noKpbn 8 r nbmn, BTopoi/i BeHTi/i/iflTop 

MMCTbll/l. 




Ten/ioo6ivieHHMK 



II— II, I •' 
B03flyiuHaa 3acnoHKa 



Hm CoxpaHeHMe apxMBa koaob HencnpaBHOCTei?i 

Koaw Hei/icnpaBHOCTi/i, 3ac|)i/iKCnpoBaHHbie npn pa6oie cucTeivibi, 3aHOCfiTCfi b 
3HeproHe3aBi/icniviyio naivifiTb 1/1 MoryT 6biTb npoBepeHbi b npoMece 
fluamocTHKn. 



AHTunnecHeBoe noKpbiTMe ApeHa>KHoro noflflOHa 

flpeHa>KHbii/i noflflOH MMeeT noKpbui/ie, npeflOTBpamaiomee o6pa30BaHi/ie m 
pod n/ieceHi/i. 
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OTOn/lEHME nOMElMEHMM 



ZUBADAN 



Ten/ioBbie Hacocbi ZUBADAN Inverter 



2,0 r 



TexHOJion/ia B 



TeivinepaTypa B03,qyxa b noMemeni/ii/i 20°C [ - 



KoivinaHi/m Mitsubishi Electric npeflcraBrmeT ci/icreivibi cepi/m ZUBADAN Inverter 
(Ha anoHCKOM «3biKe 3to 03HaMaeT «cynep o6orpeB»). l/l3BecrHO, mto 
npoM3BOflMTejibHOCTb Ten/ioBbix HacocoB, ncnojib3yK)mnx flrm o6orpeBa 
noMemeHMM HM3KonoTeHu,i/ia/ibHoe Ten/io Hapy>KHoro B03/ryxa, yMeHbwaeTCfl npi/i 
CHM>KeHMM TeivinepaTypbi Ha yjii/iu,e. I/I 3to yMeHbweHi/ie BecbMa 3Ham/iTejibHoe: npi/i 
TeivinepaType -20°C Ten/ionpoi/BBOfli/iTe/ibHOCTb Ha 40% MeHbwe HOMi/majibHoro 
3HaMeHMfl, yKa3aHHoro b cneu,i/ic|)i/iKau,i/mx npi/i6opoB 1/1 i/i3MepeHHoro npi/i 
TeivinepaType +7°C 1/livieHHO no 3tom npi/mi/iHe B03flyiuHbie Ten/ioBbie Hacocbi He 
pacciviaTpMBaiOT b CTpaHax c xojiOflHbiMi/i 31/iMaMi/i KaK nojiHOu,eHHbii/i 
HarpeBaTejibHbiM npn6op. OTHOiueHi/ie k hum KopeHHbiM o6pa30M i/i3MeHi/uiocb c 
noflBJieHi/ieivi Ten/ioBbix HacocoB cepi/11/1 ZUBADAN Inverter. 



BblTOBbie CUCTeMbl 



M series 



3,2 kBt 
4,0 kBt 
6,0 kBt 



MUZ-FH25VEHZ 
MUFZ-KJ25VEHZ 

MUZ-FH35VEHZ 
MUFZ-KJ35VEHZ 

MUZ-FH50VEHZ 
MUFZ-KJ50VEHZ 




b noMeii^eHi/ii/i 




TexHO/iori/m A 



fl/ia yMeHbweHi/m pa3iviepoB KOMnpeccopoB KOMnaHi/m 
Mitsubishi Electric npwvieHfleT 3anaTeHTOBaHHbii/i MeTOfl 
TepivioiviexaHUMecKOM cf> 1/1 Kca L41/1 1/1 3/ieivieHTOB KOMnpecco- 
pa BHyTpn repivieTMMHoro Kopnyca. 3to no3BO/ifleT b 
KOMnaKTHOM Kopnyce Hapy>KHoro 6/iOKa 6biTOBOi/i cepi/11/1 
pa3MecTHTb MomHbii/i KOMnpeccop. l~lepepa3MepeHHbiM 
KOMnpeccop cnoco6eH o6ecnem/iBaTb BbicoKyio 
Ten/ion poi/i3BOfli/iTe/ibHOCTb npi/i hi/bkoi/i TeivinepaType 
Hapy>KHoro B03flyxa. A 6/iaroflapfl i/iHBepTopHOMy 
npMBOfly nporpaiviMHO pea/ii/i30BaHa CTa6mibHafl 

npOM3BOflMTe/lbHOCTb. 



06bmHa» TOHeHHaa CBapKa 




TepMOMexaHumecKa^ (^i/iKcam/ia 





riO/iynpOMblLLITieHHbie CMCTeMbl 

liir.SUlL 

0 8/0 KBT PUHZ-SHW80VHA 

[ 11,2kBt 

1 14,0 kBt 

[= 

1 23,0 kBt 



PUHZ-SHW1 12VHA 
PUHZ-SHW1 12YHA 



PUHZ-SHW1 40YHA 



PUHZ-SHW230YKA 



-15 -10 -5 0 

TeivinepaTypa Hapywinoro B03flyxa, °C 

My/lbTM30Ha/lbHbie VRF-CMCTeMbl 

□TYfllULTI 

0 25,0 KBT PUHY-HP200YHM-A 
1 

1 31 S kRt 

I w> I i*J rvUI PUHY-HP250YHM-A 

§ 

0 50,0 KDT PUHY-HP400YSHM-A 
c 

o 

¥ 63,0 KBT PUHY-HP500YSHM-A 




b noMeinem/ii/i 



It- 




TexHO/iori/m B 



ym/iKa/ibHafl 3anaTeHTOBaHHaa TexHO/ion/ifl flByxc|)a3Horo BnpbiCKa x/iaflareHTa b KOMnpeccop o6ecneHi/iBaeT 
CTa6n/ibHyiOTenjionpoM3BOflMTejibHOCTb npi/i nom/i>KeHi/ii/i TeivinepaTypbi Hapy>KHoro B03flyxa. 



ZUBADAN Inverter 
HHI — 



KOMnpeccop 
co wTyMepoM 

MH>KeKMMM 



pecuBep- 
Tennoo6ivieHHi/iK 
Ten/io- y| Power Receiver 

06lVieHHHK 
BHVTpeH- 

Hero 6/iOKa 



LEV B 
JHHg)— 1 



■ 



LEVC 



I LEVA 



Ten/io- 

06lVieHHMK 

Hapy>KHoro 
6/i OKa 



flBn>KeHne 
x^aflareHTa 
b Menu i/iHweKMi/m 



Ten^oo6ivieHHHK 
HIC 



Menb i/iHweKMi/m xjiaflarema 



PH-flnarpaiviivia (pe>Ki/iM HarpeBa) 




Menb i/iHweKMi/ii/i 
"l, x/iaflareHTa 
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SEER/SCOP 



Ce30HHafl 9Hepr09(|)(|)eKTMBHOCTb 




Co3,qaBaa 6yaymee 

Bo3mo>kho, Bbi c/ibiLua/iM o ErP flMpeKTMBe EBponei/iCKoro CoKBa. ErP pacLUM^poBbiBaera KaK Energy 
related Products. fli/ipeKTi/iBa co,qep>KMT pa,q SHepreTM^ecKMx Tpe6oBam/ii/i, HanpaB/ieHHbix Ha flocTi/iwem/ie 
u,e/iei/i nporpaMMbi «20-20-20» k 2020 r.: coKpaujeHMe noTpe6/ieHMfl nepBi/iHHbix aHeproHOCi/rre/iei/i Ha 20%, 
yBe/ii/meHi/ie npon3BOflCTBa 3Hepri/ii/i v\3 B03o6HOB/ifleMbix mctohhmkob Ha 20% i/i yMeHbweHMe Bbi6pocoB 
yr/ieKMC/ioro ra3a Ha 20%. 

LUi/ipoKOi/i3BecTHbii/i npMMep flewcTBi/m ErP flwpeicn/iBbi, KOTopoiviy noc/ieflOBa/ia i/i Haiua crpaHa — 3to 
coKpameHi/ie Mcno/ib30BaHMfl ziajvin HaKa/ii/iBaHi/is m 3aivieHa mx jiiOMMHMCueHTHbiMM ziaivinaMM m 

CBeTOflMOflHbIMM MCTOHHMKaMM CBeTa. 

ErP flwpeKTMBa 6/iOKi/ipyeT pacnpocrpaHeHMe Ha TeppnTopnn EBpocoK)3a 3JieKTpoo6opyflOBaHi/m, 
KOTopoe He OTBe^aeT ycraHOBJieHHbiM vpobham 3HepreTi/mecK0i/i 3<j)(J)eKTMBHOCTM. ycrpoi/iCTBa, 
yflOB/ieTBopa tongue Tpe6oBaHMflM craHflapTa, no/iy^aiOT nponycK Ha eBponei/iCKi/ii/i pbiHOK — 
«CE»-MapKnpoBKy. Ecjim napaivieTpbi i/i3fle/ii/m cymecrBeHHO npeBoexoflflT noporoBbii/i ypoBeHb, 
3KOJion/NecKi/i rpaMOTHO opraHM30BaHO ero npon3BOflCTBO i/i npeflnpMHATbi Mepbi f\m 3()x|)eKTMBHOi/i 

yTMJl 1/133 14 Ml/1 OTXOflOB no OKOHHaHI/ll/1 CpOKa CJiy>K6bl, TO ydpOI/ICTBO MO>KeT MapKMpOBaTbCfl «3KOJ10ri/NeCKI/IM 

3H3KOM KaHecTBa». 

CneKTp 3/ieKTpoTexHi/mecKi/ix i/i3fle/ii/ii/i, noflnaflaioinMx noflflei/iCTBMe 3KO/iorMHecKOi/i flMpeKTMBbi, 
nocroflHHO pawMpfleTCfl. 1 AHBapa 2013 r. b EBpocoK)3e BcrynM/i b ci/my 6/iOKTpe6oBaHMi/i, OTHOCfliuMxcfl k 

CMCTeMaM KOHfll/IU.I/IOHI/ipOBaHI/m B03flyxa XOJ10flOnpOM3BOflMTeJlbHOCTbK)flO 12 kBt (l/IJll/l 

Ten^onpon3BOflMTe/ibHOCTbK)flO 12 kBt, ec/iM i/i3fle/ii/ie i/iivieeT TO/ibKO pe>KMM HarpeBa B03flyxa). 

KoivinaHMfl Mitsubishi Electric b noaieflHi/ie roflbi i/iHBecTi/ipoBa/ia 3HaHMTe/ibHbie cpeflCTBa b 
npoeKTMpoBaHMe hobnx npn6opoB m ocHaujeHi/ie npoM3BOflcraa coBpeivieHHbiM TexHO/iori/mecKi/iM 
o6opyflOBaHMeivifljifl pea/iM3au.MM Kopnopan/iBHOi/i nporpaMMbi «Eco Changes»: Environmental Vision 2021. 
BTOflOJirocpoHHaa no/ii/iTi/iKa Mitsubishi Electric, a|)opMyjii/ipoBaHHafl Ha nepwoflflo 2021 rofla — Korfla 
KOMnaHMA 6yfleT OTMe^aTb cBoe cioneme — HanpaB/ieHHaa Ha flocn/iweHi/ie 3HaHi/iMbix 
pe3y/ibTaTOB b o6/iacTi/i oxpaHbi OKpywaiomei/i cpeflbi. B/iaroflapa i/icno/ib30BaHi/iio 
i/iHHOBaui/ii/i, KOMnaHMfl n/iaH^pyeT coKpan/iTb Bbi6pocbi yr/ieKMOioro ra3a Ha 30% KaK b 
npouecce npoM3BOflcraa npoflyKL(MM,TaK m bo BpeMfl ee 3KcnjiyaTau,MM. KoMnaHi/m 
Haue/ieHa Ha 30% CHi/i>KeHi/ie o6beMOB Mcno/ib3yeMbix pecypcoB 3a cneT yMeHbweHi/m 
pa3MepoB 1/1 Beca npoflyKTOB, a TaKwe npoflBMweHMA TexHO/iori/ii/i nepepa6oTKM n/iacTMacc 

OT MCnOJlb30BaHHblX M3fle/1MI/I. 

TaKi/iM o6pa30M, Kopnopau,Mfl Mitsubishi Electric roTOBa k He3aMeflJiMTe/ibHOMy yHacn/iio 
b 3KO^ornHecKnx i/mi/1141/iaTi/iBax EBponei/iCKoro Coi03a. l~lpi/iMepoM TOMy aiywaT MHorwe 
ci/iCTeMbi KOHfli/1141/iOHi/ipoBaHi/ifi B03flyxa MOfle/ibHoro pflfla 2013 r., KOTopbie no/iy^i/mi/i 

BblCLUMe KJiaCCbl 3HepreTM4eCKOI/l 3())(|)eKT1/IBHOCn/l «A++» I/I «A+++». 

rioHMMaa, mo flawe eBponei/icKMe noKynaie/iM o6paTAT BHi/iMaHi/ie He TO/ibKO Ha 

3KOHOMI/IHHOCTb, HO I/I 3aXOTflT OU,eHMTb nOTpe6nTe/lbCKHe Ka^eCTBa I/I3fle/Il/Il/I, KOMnaHI/lfl 

ny6/iMKyeT flono/iHMTe/ibHbie CBefleHMfl, Hanpi/iMep, ypoBeHb 3ByKOBOi/i moluhoctm. 3to 
o6"beKTi/iBHbii/i a KycTi/mecKn i/i napaMeip i/iCTOHHi/iKa LuyMa, KOTopbii/i no3BOJiaeT paccHi/naTb 
ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/ieHMfl b npoM3BO/ibHOi/i TO^Ke, npi/iHi/iMa^i bo BHi/iMaHi/ie 
oco6eHHOc™ pacnpocrpaHeHi/m, OTpaweHMfl v\ nor/iomeHMfl 3ByKOBbix bo/ih. noKynaie/ib 
CMO>KeT cpaBHi/iTb pa3/iMHHbie ci/ideM KOHfli/1141/ioHi/ipoBaHi/ifl B03flyxa no ypoBHio 

KOM())OpTa. 



20 % 1 20 % 



coKpaTMTb noTpe6neHne 
nepBMHHbix 3HeproHOCMTejieii 




yBe/lMHMTb npOM3BOflCTBO 

3Heprnn va B03o6HOBnaeMbix 

MCTOHHI/1KOB 



BKOMdpKI/ipOBKd 




llpucBanBaeTca H3fle^naivi 3a Bbiflawmneca Texm/mecKi/ie 
xapaKTepudHKn v\ 3KO^ornMecKyio 6e3onacHOCTb Ha Bcex aianax 
>KH3HeHHoro L(i/iK/ia: ot npon3BOflCTBa flo yTn^n3aL(nn otxoaob. 



for a greener tomorrow 



ENVIRONMENTAL VISION 



2©2 



SEER 


1 


SCOP 


1 


SEER 


1 


SCOP 


A+++ 


1 




1 


A" 


1 


A" 




HoBbie xapaKTepi/iCTi/iKi/i 3Hepro34>4)eKTUBHOCTu: SEER v\ SCOP 

PaHee npOW3BOflMTe/lM l/ICnOJlb30Ba/ll/l KOS^MUMeHTbl BHepreTWHeCKOM S^eKTMBHOCTM 

EER 1/1 COP. fl/ifl mx M3MepeHMfi 6bi/iM CTaHflapTM3MpoBaHbi 3HaHeHM?i TeMnepaiypbi Hapy>KHoro 
B03flyxa: +35°C — fl/ia pe>KMMa ox/ia>KfleHMfl m +7°C — fl/ia pe>KMMa HarpeBa, a M3MepeHMe 

npOBOflMJIMCb npM MaKCMMa/lbHOM MOU4HOCTM CMCTeMbl. TaKOI/l nOflXOfl MMe/1 HeCKOJlbKO HeflOCTaTKOB. 

Bo-nepBbix, yKa3aHHbie TeMnepaTypHbie tohkm He OTpa>KaiOT pea/ibHbie ycnosm 3KC/iyaTauMM cmctcm 
b EBpone. Bo-BTopbix, npeMMyu^ecTBa cmctcm c MHBepiopHbiM npMBOflOM KOMnpeccopa, cnoco6Hbix 

pa60TaTb C HaCTMHHOI/l npOM3BOflMTe/lbHOCTblO, Bblfle/lflJlMCb HeflOCTaTOHHO fipKO, M n03TOMy, MHOrfla 

HeflOOueHMBa/iMCb noKynaie/iflMM. 

fl/lfl KOMneHCaMMM npMBefleHHblX HeflOCTaTKOB 6blJ10 npMHATO peiUeHMe npOM3BOflMTb M3MepeHMfl 



YpoBeHb 3ByKOBoro flaBneHMfl (flB(A)) 

YpoBeHb 3ByKOBoro flaB^eHna — bto noKa3aienb, kotopni/i 

3aBHCHT OT 1/lCTOMHI/lKa 3ByKa, paCCTOflHI/lfl flO TOMKI/1 

n3MepeHna, a TaioKe ot xapaKTepucTHK cuaewiw n3wiepeHHfl. 
06biHHOfl/ifl 3Toro ncno^b3yeTCfi cnei4na^bHa« 6e33X0Ba?i 
Kawiepa. 



YpOBeHb 3ByKOBOI/1 MOIUHOCTM (flB(A)) 

MomHoab 3ByKa — sto a6co^K)THaa aKycTi/mecKaa 
xapaKTepnanKa i/iCTOMHUKa 3ByKa, KOTopaa He 3aBi/ici/iT ot 

TOMKI/l H3MepeHH«. 



3()xJ)eKTMBHOCTM npM 4 pa3/iMHHbix TeMnepaiypax Hapy>KHoro B03flyxa. Bo/iee Toro, fl/ia pe>KMMa 
HarpeBa npMHMMaeica bo BHMMaHMe K/iMMa"n/mecKafl 30Ha, b kotopoi/i npeflno/iaraeTca 
3Kcn/iyaTMpoBaTb o6opyflOBaHMe. C stom ue/ibio BBefleHbi 3 30Hbi, MMeiou4Me pa3Hoe pacnpefle/ieHMe 
rpaflyc-^acoB: Ten/iaa, cpeRHfln m xo/iOflHaa. flono/iHMTe/ibHO npMHMMaeica bo BHMMaHMe noBbiiueHMe 

3())())eKTMBHOCTM CMCTeMbl C MHBepTOpHbIM npMBOflOM npM pa60Te C HaCTMHHOM Harpy3KOM, a T3K>Ke 

3/ieKTponoTpe6/ieHMe b HeocHOBHbix pe>KMMax: «TeMnepaiypa b noMeu4eHMM floawHyTa», «CMCTeMa 

BblKJIIOHeHa HO HaXOflMTCfl B pe>KMMe rOTOBHOCTM» M flp. 
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HoBbift CTi/iKep-yKa3aTenb 3Hepro3(f><|>eKTi/iBHOCTi/i 

HoBbii/i CTMKep BBefleH b o6pau^eHne b EBpone 1 AHBapa 201 3 r. 
Oh flaeT noKynaiejiflM i/iH())opMau,i/iio b yHi/i(])i/i 141/1 poBaHHOM Bi/ifle 
fl/ia o6i.eKTMBHoro cpaBHeHi/m 3HepreTi/mecKi/ix 1/1 LuyMOBbix 
xapaKTepi/idi/iK ci/icreM ox/iawfleHi/m 1/1 OTon/ieHi/ifl. 

BiviecTO K03(])(l)Mi4MeHTOB EER 1/1 COP Ha hobom cn/iKepe 
npon3BOflMTe/ib yKa3biBaeT ce30HHbie 3HaHeHi/m 
3Hepro3()xJ)eKTi/iBHOCTi/i: SEER 1/1 SCOP, mo 6o/iee tohho OTpa>KaeT 
pea/ibHyio Kapn/my 3KcrmyaTau;i/ii/i K/ii/iiviaTi/mecKoro o6opyflOBaHi/m 
b Te^eHMe rofla b yaiOBi/mx eBponei/iCKoro K/ii/iMaTa. 

Knaccbi 3Hepro3<|><|>eKTi/iBHOCTi/i ot A+++ flo D 
3HaneHi/ie SEER (pewi/iiw ox/ia>KfleHi/m) 




Knacc 3Hepro3<|><|>eKTi/iBHOCTi/i 

YKa3aTe^b wacca SHeprostt^eKTi/iBHoan cucrewibi b pewwvie 
o>oia>KfleHn« m pewwvie HarpeBa. 

ComacHO ErP flupeKTi/iBe yKa3am/ie ce30HHoro K03cp(pMi4MeHTa 
SCOP f\Bnf\eiCf\ o6fl3aTejibHbiMfljin cpeflHew KnwviaTi/iHecKOi/i 
30Hbi. B flono/iHeHi/ie KOMnaHi/ia Mitsubishi Electric ny6/ii/iKyeT 
3HaHem/ifl SCOP fl/ia Tervioi/i 1/1 xo/iOflHOi/i 30H Ha cneu,najibHOM 
Be6-pecypce. 



HOMI/IHaflbHafl XOJ10flOnpOI/l3BOfll/ITe/lbHOCTb 

3HaHeHue SEER 

foflOBoe 3JieKTponoTpe6neHi/ie b pewi/iivie ox/ia>KfleHi/m 



YpoBeHb wyivia Hapy>KHoro 11 BHyTpeHHero npi/i6opoB 

YpOBeHb 3ByKOBOI/l MOmHOCTH HBJlfleTCfl o6teKTi/iBHOi/i 
XapaKTepi/ICTI/IKOI/l l/ICTOHHI/IKa LijyMOBOrO B03flei/ICTBI/lfl M, B 

oin 1/1 hi/I 1/1 OTypoBH^ 3ByKOBoroflaB^eHHfi, He 3aBi/ici/iT ot tomki/i ■■ 
n3MepeHMfi. 

MaKCi/iMa/ibHO flonyai/iMbiMi/1 aBnaiOTCfi oieflyiomi/ie 3HaHeHi/ia: 



Xo/IOflOnpOI/l3BOfll/ITeJlbHOCTb I Xo/lOflOnpOI/BBOfll/ITe/lbHOC 

< 6 kBt I > 6 kBt m < 1 2 kBt 



BHyTpeHHuii 6/iok HapywHt* 6jiok BHyTpeHHMii 6/iok Hspyniii 6/iok 
60flB(A) 65flB(A) 65flB(A) 70flB(A) 



H 


ENERGgjg 


MTTSUHSH Mftriiai Indoor unit MSZ.-FH25VE. 
^kELBCT«C Model Outdoor unit MUZ-FH25VE 




kW 2,5 

kWtyaninLim 96 



58d6 




kW X 
sccp x 
kWh/annum X 



5,1 

sis 



ENEftGIA ■ EHEPrMfl ■ ENEPrEiA ■ ENERGUA. ■ ENERGY ■ EWERGIE ■ EHERGI 
626/2011 



HaviMeHOBaHne i/mi/i ToproBan iwapna npoi/i3BOfli/iTe/ifl 
HauiweHOBaHMe ma Ti/m npi/i6opa 



SEER u SCOP 

SEER — Ce30HHbll/l K03(j)(|)l/IMI/ieHT3Hepr03(|)(|)eKTI/IBH0CTI/l CUCTeMbl 

b pewwvieoxjiawfleHUfl. 

SCOP — Ce30HHbll/l K03C()Cj)H14HeHT np0l/l3B0fll/ITeJlbH0CTI/l CI/ICTeMbl 

b pewi/iivie HarpeBa. 

Knaccbi 3Hepro3(p(peKTMBHOCTM ot A+++ flo D 
3HaneHMe SCOP (pewi/iM HarpeBa) 




HoMMHanbHan Termonpoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTb 
3HaieHi/ie SCOP 

foflOBoe 3JieKTponoTpe6neHiie b pewi/iiwe HarpeBa 



Kni/iiwaTi/iHecKi/ie 30Hbi 

P.pi/i pacneie ce30HHoro K03<|><|>nu,i/ieHTa npoi/BBOfli/rrejibHoai/i 
cucTewibi b pewwvie HarpeBa SCOP npuHnwiaera bo BHi/iwiaHi/re 
pacnpefle/ieHi/ie Tewinepaiyp HapywHoro B03flyxa. fl/ifl 3Toro 
EBponei/iCKni/i Cok)3 pa3fle/ieH Ha 3 Kni/iMaTi/mecKi/ie 30Hbi. 



Aaia 

YKa3aTenb flaTbi 



3 K/ii/iMaTi/mecKi/ie 30Hbi fljia pacneTa SCOP 

fl/ia pacMeia SCOP b pewwvie HarpeBa B03flyxa b EBpone 
Bbifle/ieHbi 3 KJiwviaTi/mecKi/ie 30Hbi: Ten/iaa, cpeflHflfl 1/1 
xo/ioflhiafl. Cor/iacHO eBponei/iCKOMy 3aKOHOflaTe/ibCTBy 
yKa3aHne ce30HHoro K03(Jxpi/mi/ieHTa 3(JxJ)eKTi/iBHOCTi/i SCOP 
«B/i«eTca o6fl3aTe/ibHbiM TO/ibKO fl/ifi cpeflHew 

KJIMMaTMMeCKOM 30Hbl. 



Cipac6ypr 

(CJiy>KMT npi/!Ba3KOI/l 

1/1 fl/ifl pac^eia SEER) 




Ten^a^ 30H 


a (A(bi/iHbi) 




TeivinepaTypHbie yc/iOBMJi 


HacTMHHa^ 
3arpy3Ka 


CHapy>Ki/i 


BHyrpi/i 


CyXOM B/13>KHbll/l 


cyxow 






20°C 


100% 


2°c rc 


20°C 


64% 


7°C 6°C 


20°C 


29% 


i2°c n°c 


20°C 




Cpeflhma 30Ha (CTpac6ypr) 


TeivinepaTypHbie yoiOBi/m 


HacTHMHaa 
3arpy3Ka 


CHapy>KM 


BHyTpn 


CyXOI/l B/ia>KHbM 


cyxow 


88% 


-7°C -8°C 


20°C 


54% 


2°C rc 


20°C 


35% 


7°C 6°C 


20°C 


15% 


12°C 11°C 


20°C 





Xo^oflHa^ 30Ha (Xe^bCMHKn) 



TeivinepaTypHbie yaiOBi/m 



A(J)l/IHbl 



HacTHMHaa 


CHapy>Ki/i 


BHyTpn 


3arpy3Ka 


cyxow 


B/ia>KHbll/l 


cyxow 


61% 


-7°C 


-8°C 


20°C 


37% 


2°C 


rc 


20°C 


24% 


7°C 


6°C 


20°C 


11% 


12°C 


ire 


20°C 



15 



Cepi/m M 



BbiTOBbie KOHfli/1141/iOHepbi 



Ha 3aBOflax Mi/ii4y6i/ici/i 3/ieKTpi/iK BHeapeHa efli/mafl ci/icreivia 
kohtpo/ia KanecTBa. Bee MaTepi/ia/ibi 1/1 i/B^e/ii/m, nocrynaiomi/ie Ha 

3aBOfl OT nOCTaBIHI/IKOB, npOXOfl^T BXOflHOl7l KOHTpO/lb Ha 

cooTBeTCTBi/ie TexHi/mecKi/iM yc/iOBi/mivi. Ha Ka>KflOM 3Tane 
npon3BOflCTBa fleMCTByeT npoivie>KyTOHHbii7i KOHTpo/ib KanecTBa 
KOMnoHeHTOB. rioc/ie exofla c KOHBei/iepa Ka>Kflbii/i koh^i/i 141/1 oh ep 
npoxoflMT Ted Ha (f)yHKi4i/iOHi/ipoBaHi/ie b TeneHi/ie 20 mi/ihvt. 
HH(J)opiviai4i/m o nepcoHa/ie, pa6oTaBweivi Hafl c6opkoi/i, a Ta K>Ke 
pe3y/ibTaTbi TecTa xpaHATCfl b KOivmbKrrepe p,nn Ka>Kfloro 
i/i3roTOB^eHHoro KOHfli/1141/iOHepa BTeneHi/ie HecKO/ibKi/ix nej. Ka^flbii/i 
fleHb HecKO/ibKO koh^i/i 141/10 HepoB 1/13 napTi/ii/i npoxofl^T 
flono/iHi/iTe/ibHyK) yci/meHHyK) npoBepKy b /ia6opaTopi/mx 3aBOfla. 

Mofle^n K/iacca flEJlfOKC ocHameHbi ci/icreivioi/i n/ia3ivieHHOi/i 
<J)i/iJibTpai4i/ii/i, i/nv\eKDii|ei7i 4 HanpaB/ieHi/m flei/icrBi/m, a TaK>Ke 3D 

flaTMI/lKOM TeMnepaTypbl. flaTMI/IK I/I BCTpoeHHbll/l B 3JieKTpOHHbll/l 

nenaTHbiM V3e/i Mi/iKpoKompojuiep C03flaK>T TpexiviepHyio 
TeivinepaTypHyK) Kapn/iHy noiviemeHi/m i/i Haxo,qflT no/io>KeHi/ie JiK),qei/i b 
noMemeHi/ii/i. Ha 3ti/ix flaHHbix 6a3i/ipyiOTCfl pe>Ki/iMbi aBTOMaTi/mecKoro 
OTK/iOHeHi/m \ah\a HaBe,qeHi/m B03,qyiiJHoro noTOKa, a TaK>Ke pe>Ki/iM 
3Heproc6epe>KeHi/m. 3ti/i cj>y h kl^i/i i/i oco6eHHO Ba>KHbi p,nn o6orpeBa 
fleTCKi/ix KOMHaT, TaK KaK B03flyx ofli/iHaKOBo HarpeBaeTca b /ik>6oi/i 
TOMKe y noBepxHOCTi/i no/ia, i/i i/icK/iioHaeTCfl o6pa30BaHi/ie xo/ioahnx 

30H y OKOH. 

ripi/iopi/iTeTHbiMi/i napaivieTpaMi/i KOH ( qi/ii4i/iOHepoB6biTOBOi/i cepi/11/1 
MH>KeHepbi-pa3pa6oTMi/iKi/i KOMnaHi/ii/i Mitsubishi Electric cni/iTatOT 
Hi/i3Ki/ii/i ypoBeHb Luyivia (19 p,5) BHyTpeHHi/ix 6jiokob i/i BbicoKyio 

3Hepr03(J)(J)eKTI/IBHOCTb CI/ICTeMbl. 

Bee 6biTOBbie KOHfli/1141/iOHepbi i/icnojib3yK)T b aBTOMaTi/mecKOM 
pe>Ki/iMe ((j)yHKi4i/ia I FEEL) a/iropi/iTivibi 1/1 MeTOflbi Teopi/11/1 HeneTKOi/i 
jiori/iKi/i (fuzzy logic). ripi/i Bbi6ope no/ib30BaTe/ieivi pe>Ki/iivia I FEEL 
Mi/iKponpoueccop onpefle/iaeT TeKymyio TeivinepaTypy b noiviemeHi/11/1 
1/1 caMOCTOflTe/ibHO Bbi6npaeT pe>Ki/iM «ox^a>KfleHMe», «ocyujeHi/ie» 
1/1/11/1 «o6orpeB», a TaK>Ke ycraHaBJii/iBaeT TeivinepaTypy. B fla/ibHei/iweivi, 
eaii/i no/ib30BaTe/ib i/icnbiTbiBaeT fli/iCKOivi^opT 1/1 Ha>Ki/iiviaeT KHonKy 
TOO COOL 1/1 /l 1/1 TOO WARM, ci/icreivia aHa/ii/i3i/ipyeT TeKymyio 
TeivinepaTypy b noivieineHi/11/1 1/1 Koni/mecTBO Ha>KaTi/ii/i yKa3aHHbix 
KHonoK paHee 1/1 MeHfleT 3a<qaHHyK) TeivinepaTypy Ha HeKOTopyio 
BbNi/ic/ieHHyK) Be/i 1/1 m 1/1 Hy. 3tot MeTOfl no3BO/iaeT KOHfli/1141/iOHepy 
60/iee tomho Bbi6paTb i/i no,qflep>Ki/iBaTb TeivinepaTypHbii/i pe>Ki/iM, 
i/icxoflfl 1/13 cy6"beKTi/iBHbix oinyineHi/ii/i no/ib30BaTe/ia. 

Mofle/iM MSZ-FH, MSZ-EF, MSZ-SF/GF 1/1 MFZ-KJ ocHameHbi 
Hefle^bHbiM Tai/iiviepoivi. Bo Bcex 6biTOBbix KOHfli/i 141/10 He pax eCTb 

24-MaCOBOM Tai/IMep BKJlKDMeHI/lfl I/I BblKJlKDHeHI/lfl C fll/ICKpeTHOCTbK) 10 
MI/IHyT. 

Bo Bcex 6biTOBbix KOHfli/1141/iOHepax i/iivieeTca c])yHKi4i/m 
aBTOMaTi/mecKoro noBTopHoro nepe3anycKa noc/ie c6oa ni/rraHi/m. B 
3TOivi aiynae i/iH(J)opiviai4i/m o coctoahi/ii/i KOHfli/1141/iOHepa flo c6oa 
ni/iTaHi/ia (BK/noneH i/mi/i BbiK/uoneH, pe>Ki/iM, 3a,qaHHafl TeivinepaTypa 1/1 
T.n.) 3aHoa/iTCfl b 3HeproHe3aBi/ici/iiviyK) (J)ji3Lu-naiviflTb 1/1 He TepaeTca 3a 
Bpeivm OTcyTCTBMjq HanpaweHi/m ni/rraHi/m. 

£\nn ni/iTaHi/m cxeiviw ynpaB/ieHi/m BHyTpeHHero 6^0Ka 
npi/iivieH^era i/iiviny^bCHbii/i i/ictomhi/ik ni/iTaHi/i^. B pe3y^bTaTe CTa/10 
B03MO>KHbiivi yivieHbLUMTb ra6apnTHbie pa3iviepbi 1/1 Bee BHyTpeHHero 
6/iOKa, CHi/131/iTb paccei/iBaeiviyK) MomHOCTb. Miviny^bCHbii/i 6^ok 
n 1/1 Ta h 1/1 fi , a TaK>Ke MMKpocxeivia-iviOHMTop HanpaweHi/m n HTa h i/i^ 
i/iCK/iK)HaK)T «3aBi/icaHi/ie» maBHoro Mi/iKpoKOHTpo^epa BHyTpeHHero 
6/iOKa npw npoBa^ax ceTeBoro Hanpjq>KeHMjq. 



BblTOBbie KOHfll/IL4l/IOHepbl 






t 


Cxeivia cepi/11/i 


1 x/iaflareHT 

| R410A 



Cn^l/IT-CI/ICTeMbl 1:1 C HHBepTOpHblM npi/IBOflOM 




Classic Inverter 
Hano/ibHbie 
KaHa/ibHbie 
KacceTHbie (4 noTOKa) 
KacceTHbie (1 noTOK) 

Ten/ioBoi/i Hacoc 
Deluxe Inverter ZUBADAN 

Ten/ioBOM Hacoc 
Hano/ibHbiM Inverter ZUBADAI 

1 OnucaHneflaHHbix npn6opoB npuBefleHO b pa3fle/ie «Ci/icreMbi OTonjieHi/m 1/1 HarpeBa BOflbi» 



Cnni/iT-ci/iCTeMbi 1:1 6e3 MHBepTopHoro npi/iBOfla 



Mofle/ib 



HacTeHHbie 



MS-GFVA 



npOM3BOflMTeJ1bHOCTb (kBt) 


2,0 


2,2 


2,5 


3,5 


4,2 


5,0 


6,0 


7,1 


8,0 


20 




25 


35 




50 


60 




80 



My/ibTi/ici/icreMbi MXZ-VA i/i PUMY-P VKM1/YKM1 c i/iHBepTopHbiM npi/iBOflOM 



cepi/i 

3 BHyTpeHHux 6/iOKa: 
cepvm MXZ-3DVA 

4 BHyipeHHux 6/iOKa: 
cepi/m MXZ-4DVA 




5 BHyipeHHux 6jiokob: 
cepi/m MXZ-5DVA 

6 BHyipeHHux 6jiokob: 
cepi/m MXZ-6DVA 



8 BHVTpeHHMX 6/iokob: 

cepi/m PUMY-P VKM1 (1 <J>a3a) 
cepi/m PUMY-P YKM1 (3 <f>a3bi) 



- HarpeB B03flyxa 



- ox/ia>KfleHMe B03flyxa 



2015 HoBbie cudeivibi b MOfle/ibHOM pflfly 201 5 rofla. 

npuMenaHMfl: 

1. Bee MOfle/ii/i (Kpoivie PUMY-P1 12/1 25/1 40YKM1) MivieiOT 0flH0(()a3HyK) ci/icreiviy 9JieKTponi/iTam/m: 220 B, 50 To,, 1 <^a3a. 

2. B MOfle/iflx c MHBepTopHbiM npuBOflOM (Kpoivie ci/icreM MSZ-HJ25/35/50VA), a TaK>Ke b cucreiviax MS-GFVA, Ka6e/ib 
3/ieKTponnTaHMfi noflBOflHTC^ TO/ibKO k Hapy>KHOiviy arperaiy. 
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KIRIGAMINE 




Top cepi/M 



FH 



Bo Bee BpeivieHa, C03flaBafl KOHfli/iu,i/iOHepbi B03flyxa p,nn floivia, KOMnaHi/ifl Mitsubishi Electric 
npecneflOBa/ia OflHy u,enb — co3flaHi/ie eciecTBeHHoro KOM())opTa. MHon/ie roflbi i/iccneflOBaHi/ii/i 
HanpaB^eHbi Ha i/i3yMeHi/ie oco6eHHOcrei7i Me/iOBeMecKoro Bocnpi/mTi/ia 1/1 omymeHi/11/1. Cepi/m MSZ- 
FH Bon/iOTi/i/ia nocneflHi/ie HayMHbie 1/1 TexHonon/mecKi/ie flocri/iweHi/ifl b o6jiacri/i omi/ictki/i B03flyxa 
i/i pacnpefle/ieHi/ifl B03flyLUHbix iiotokob. 3to KyjibMi/iHau,i/m Hawi/ix yci/mi/ii/i no C03flaHi/iK) 3flopoBoi7i 
aTM0C())epbi y Bac floivia. 




* «rijia3ivia KBafl» 



Bo3flyx, noflo6HO BOfle, mn ncno/ib3yeivi Heoco3HaHHO. TeM He MeHee, 3to BawHei/iwi/11/1 (J)aKTop, b/ii/iaiolhi/ii/i Ha 3flopoBbe Me/iOBeKa. 06bNHO B03flyx coflep>Ki/iT MHO>KecTBO 3arpa3HfliOLHi/ix 
MacTi/114. l/lx Hy>KHO yfla/ii/iTb 1/1 Hei/iTpa/ii/i30BaTb fl/ia Toro, MTo6bi cfle^aTb ero m/icrbiM 1/1 CBewi/iM. YHi/iKa/ibHafl ci/icreivia omi/ictki/i B03flyxa Plasma Quad («n/ia3ivia KBafl») i/iivieeT 4 
HanpaB/ieHi/m flei/iCTBi/m: 6aKTepi/ii/i, Bi/ipycw, a/i/iepreHbi 1/1 nbi/ib. 



CucTeivia omhctkh B03flyxa «Plasma Quad» 
Hei/iTpa/ii/i3yeT 99% 6aKTepni/i b noMeLflem/M o6"beMOM 
25 m 3 3a 115 Mi/myT. 



«Plasma Quad» bnk^. 



«Plasma Quad» bkji. 





HayMHO-MCC^eflOBaTe/ibCKMi/i Liemp OKpywaioiflei/i cpeflbi 
b KmacaTO (flnom/m). 3aKJiiOHeHi/ie KRCES-Bio N^23_031 1. 



fle30flOpi/ipyK)lUll/ll/l 4>HJlbTp 3(j)(j)eKTI/IBHO 

yfla/iaeT Henpi/mTHbie 3anaxn 




B 3KcnepnivieHTe B03flyx 6bm 3arpa3HeH «KOiuaMbi/iMi/i 
ajuiepreHaivin» 1/1 nbmbupi/i. Ci/icreMa «Plasma Quad» 
npi/i hh3koi/i ckopocth BeHTi/inflTopa yfla/iaeT 94% 
Me/ibMai/iLuei/i KOwaMei/i wepcn/i h nepxon/i, a TaK>Ke 

98% nblflbUbl, B3BeweHHblX B B03flyxe. 

1/lHCTMTyT a/uiepreHOB OKpy>Kaiow,ei/i cpeflbi b Tokho 
(flnom/m). 3aKflK)MeHi/ie ITEA No.12M-RPTFEB022. 



Cucieivia omhctkh B03flyxa «Plasma Quad» Hei/npa/ii/i3yeT 
99% BnpycoB b noivieifleHUM o6"beMOM 25 m 3 3a 65 Mi/iHyr. 



«Plasma Quad» bnk^. 




KneTKi/i ne^em/i co6aKi/i 
b MaiuKe rieTpn CTaHOBara 
npo3paMHbiMM npi/i nopawei-inn 
BnpycoM rpi/inna H3N2 



«Plasma Quad» bm. 
>Kn3Hecnoco6Hbie 

KJieTKH 



B 3KcnepnivieHTe B03flyx coflepwa/i nbmb i/i Knewei/i. 
Cucieivia «Plasma Quad» npi/i hi/bkoi/i CKopocm Bpaw,em/m 
BeHTi/i/iflTopa yqarmeT 88,6% nbmi/i h Knewei/i, B3BeiueHHbix 
b B03flyxe. 

l/lHCTMTyr a/uiepreHOB OKpywaioiflei/i cpeflbi b Tokmo 
(flnoHi/ia). 3aMK)MeHne ITEA No.1 2M-RPTFEB022. 



flnana30H flei/iCTBi/ifl 

MaKpo ■* 



Pa3iviep MacTi/ii4 




A/i/iepreHbi 

ribmbi4a BaKTepnn 
Cnopbi n/iecem/1 



Bi/ipycw Henpi/mTHbie 3anaxi/i 

Bnpycw 

3anaxM fl 0MaiiJH.x 3 6b| 

>KI/IBOTHblX r 

3anaxnnmeBbixoTxoflOB 



fle30flopnpyiomiiM <j>i/uibTp 



M Deluxe 

inverter 



flpi/iH 141/1 n flewcTBMfi Plasma Quad 



n^a3Ma, cc()opMnpoBaHHaa ci/icreMOi/i c|)i/iJibTpaMi/M Plasma Quad, no/iHOCTbio nepeKpbiBaeT n/ioiflaflb 
(Jw/ibTpa, o6pa3ya 3aBecy cn/ibHoro 3/ieKTpi/mecKoro no/ia, Koropoe n3Hyrpn pa3pyiuaeT 6aKTepnn v\ Bnpycbi. 
3^eKTpoflbi Bbino^HeHbi M3 BO^b^paivia fl/ia o6ecneMeHna bncokom moiuhocth pa3pafla 1/1 flo/iroBeHHOc™ 
caivinx 3/ieKTpoflOB. KpoivieToro, BbicoKOBO/ibTHaa cucieivia nuTaHna c()opMMpyeT none neHTOMHOi/i dpopivibi 
yBeni/iMeHHOi/i n^oiflaflu no cpaBHem/iio c no^eivi Kpymow c()opMbi. 

Kpymaa 4>opivia no^a: 050 mkm 





fl/iocKafl c()opMa no^a: 400 x 50 mkm 



HeMTp3/lM3aL|Mfl/CTepM/lM3aL|Mfl 
B03flyX 
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EcmecmeeHHbiu eo3dyuuHbiu nomoK 



fl/lfl TOrO HT06bl B03flyiUHbM nOTOK KOHfll/1141/lOHepa 6blJl 6e30naCHblM l/l 3flOpOBblM, OH flOJl>KeH 

6biTb 6jii/i3ki/im KTOMy, mo BcrpeHaeTCfl b npi/ipo,qe. KoMnaHi/m Mitsubishi Electric Haiu/ia 
peweHi/ie, Ha3B3B ero «EcTecrBeHHbii/i B03flywHbii/i noTOK». 1/lMi/iTi/ipoBaTb ero no3BOJiaeT ri/i6i<oe 
ynpaB/ieHi/ie i/icno/iHi/iTe/ibHbiMi/i ycTpoi/icraaMi/i BHyTpeHHero 6/iOKa cepi/11/1 FH. 



ECTeCTBeHHbll/l BCBflyWHbM nOTOK 




^ mvmw noTOK npeflOTBpanaeT nepeox/ia>KfleHne 
HanpaBJieHHbm noTOK b craHflapTHOM pewi/iwie 



Pa3fle^bHoe ynpaB/ieHi/ie 3aaiOHKaMi/i 

Pa3fle/ibHoe ynpaB/iem/ie 




B03flyiUHblMM 3aO10HKaMI/l 

npe,qHaH3HaMeHO He TO/ibKO 
fljia wi/ipoKoro oxBaia 
noMeujeHi/m, ho m fl/ia C03,qaHi/m 

KOM())OpTa OflHOBpeMeHHO flJlfl 

flByx no/ib30BaTe/iei/i. 



OyHKMMH, MMMTMpyK)U4aH npupOflHbM B03flyiUHbM 

noTOK, i/i36aBi/rr ot Henpi/mTHoro omymeHi/m 
npnivioro i/mi/i Mi/iK/ii/mecKoro noTOKa, co3flaBaeivioro 

1/ICKyCCTBeHHblM MexaHI/IMeCKI/IM yCTpOI/ICTBOM. 



EdeCTBeHHblM B03flyilJHblM nOTOK 




BbicoKoropHbm KypopT KnpuraMUHe (Kirigamine) 



BblCOKOropHbM KypopT K l/l p l/l ra MI/I He — 3TO OflHO 
1/13 CaMblX l/l3BeCTHblX Typi/ICTI/NeCKI/IX MeCT B 

flnoHi/ii/i, KOTopoe e>KeroflHO npi/iBJieKaeT CBoei/i 
aTMOcc|)epoM 1/1 KpacoTow TbicfiM m Typi/idOB co Bcero 
mi/I pa. KoMnaHi/m Mitsubishi Electric cnoco6Ha 
B03C03flaTb omymeHi/ie 3K>ro Kypopia y Bac flOMa. 
fl/ia 3Toro 6bmi/i i/i3MepeHbi 1/1 npoaHa/ii/i3i/ipoBaHbi 
napaMeipbi eciecTBeHHbix B03flywHbix noTOKOB. 
l/lcno/ib3yfi nojiy^eHHbie pe3y/ibTaTbi, 
pa3pa6omi/iKi/i 3anporpaMMi/ipoBa/ii/i ynpaB/ieHi/ie 
BeHTi/mflTopoM BHyTpeHHero 6/iOKa cepi/11/1 FH 
TaKi/iM o6pa30M, hto oho nepeflaeT oco6eHHOCTi/i 

npMpOflHblX nOTOKOB l/l He33MeTHO C03flaeT 

omymeHi/ie cnoKOi/iCTBi/ifl 1/1 Ti/iiui/iHbi. 



AHa/lM3 eCTeCTBeHHblX B03flyiIJHblX nOTOKOB 
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BeTep b r. Ki/ipi/iraMi/me 



■ cepi/m FH 



3D i-see Sensor 



BHyipeHHi/ie 6jioki/i ci/icreM cepi/11/1 FH ocHameHbi 3D flami/iKOM TeMnepaiypbi. 3tot flamnK 
c))i/i kc 1/1 pyeT i/13/iyHeHi/ie b i/mc^paKpacHOM ,qi/iana30He (ni/ipoMeTp), onpefle/iflfl fli/icraHui/iOHHO 
TeMnepaiypy b pa3/ii/NHbix TOHKax noMemeHi/m. flamnK i/iMeeT ocb BpameHi/ifl 1/1 coctoi/it 1/13 8 
HyBCTBi/ne/ibHbix 3/ieMeHTOB, pacno/ioweHHbix Bepn/iKa/ibHO. TaKafl KOHCTpyKu,i/ifl flam^Ka b 
coHeTaHi/ii/i c 3/ieKTpoMexaHi/NecKi/iM npi/moflOM o6ecne«Hi/iBaeT CKaHi/ipoBaHi/ie o6beMa 
noMemeHi/m. BcrpoeHHbii/i b 3/ieKTpoHHbii/i ne^aTHbiM y3e/i MMKpoKOHTpo/i/iep o6pa6aTbiBaeT 
no/iyneHHyiOTpexMepHyiOTeMnepaTypHyio KapTi/my noMemeHi/m 1/1 Haxo,qi/iT no/ioweHi/ie 
jno,qei/i b noMeu^eHi/ii/i. Ha 3Ti/ix,qaHHbix6a3i/ipyi0TCfl pexwMbi aBTOMan/mecKoro OTK/iOHeHi/ifl 
i/mi/i HaBefleHMA B03flyiuHoro noTOKa, a TaK>Ke pe>Ki/iM 3Heproc6epe>KeHi/m. 



flaTHI/IK COCTOI/IT 
1/13 8 3/ieMeHTOB 



1 1 ~T7^: 



B 1 



flami/iK flBi/iweTCfl 
B/ieBO 1/1 BnpaBO 




mmmam 



94 Luara 



IIOTOK b aopoHy ot ne/ioBeKa 
ABTOMan/mecKoe OTK/ioHeHi/ie 
B03flyiuHoro noTOKa ot no/ib30BaTe/ifl 
MO>KeT 6blTb no/ie3HO b pe>Ki/iMe 
ox/ia>K,qeHi/m, Korfla npaMOi/i noTOK 

Ka>KeTCfl CJ1MLUKOM CI/IJlbHblM l/IJll/l 
XOJIOflHblM. 



noTOK Ha MejioBeKa 
HanpaB/ieHi/ie B03flywHoro noTOKa 
HenocpeflCTBeHHO Ha no/ib30BaTe/ifl 

Heo6xOflMMO fl/lfl 6blCTporO C03flaHI/lfl 
KOM())OpTHOM 30Hbl. Hanpi/IMep, B 

pe>Ki/iMe HarpeBa, Korfla 6ojibiuafl ^acTb 
noMemeHi/m euje He nporpe/iacb. 



OyHKLji/m 3Heproc6epe>KeHi/m, ocHOBaHHbie Ha onpefleneHi/in npi/icyTCTBi/m flj| 
QyHKu,i/m ocHOBaHa Ha onpefle^eHMM npi/icyTcrai/m ^e^OBeKa b o6c^y>KMBaeMOM 
noMeu^eHi/ii/i. Ecjii/i flaTHi/iK 4>MKCnpyeT, hto b noMemeHi/11/1 hi/ikoto HeT, to ci/iCTeMa 
aBTOMaTi/mecKi/i nepeMioHaeTCfl B3Heproc6eperaK)L^ni/i pe>KMM. 
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Deluxe 

inverter 



KOHfll/ILJI/IOHep C MHBepTOpOM 

MSZ-FH VE 

HacTeHHbiw BHyTpeHHMi/i 6jiok (cepi/ia fle/llOKC) 
ox/iawflem/ie-HarpeB: 2,5-5,0 kBt 



Oni/icaHi/ie npi/i6opa 

• flami/iK 3D l-SEE co3flaeT TpexiviepHyio TeivinepaTypHyK) Kapn/my noMemeHi/m 1/1 Haxofli/iT b Heivi 
no/io>KeHi/ie Jiioflei/i. Ha 3ti/ix flaHHbix 6a3i/ipyK)TCfl pe>Ki/iMbi aBTOMaTi/mecKoro OTK/iOHeHi/m 1/1/11/1 
HaBefleHi/i^ B03flyiuHoro noTOKa, a TaK>Ke pe>Ki/iM 3Heproc6epe>KeHi/m. 

• Ci/ideivia OMi/iCTKi/i B03flyxa Plasma Quad no3BO/iaeT 6biCTpo i/i36aBi/iTbCfl ot 6aKTepi/ii/i, Bi/ipycoB, 
a/uiepreHOB 1/1 nbi/ii/i. BcrpoeHHbii/i fle30flopi/ipyK)Liji/ii/i 4>i/i/ibTp 3(jxj)eKTi/iBHO yfla/iaeT Henpi/mTHbie 
3anaxi/i. 

• EcTecTBeHHbiM B03flyiiiHbii/i noTOK BHyTpeHHero 6/iOKa nepeflaeT oco6eHHOCTi/i npi/ipoflHoro 
ABi/iweHi/m B03flyxa i/i He3aivieTHO C03,qaeT omymem/ie cnoKOi/icrBi/m i/i ti/ilui/ihw. 

• Pa3fle/ibHoe ynpaB/ieHi/ie B03flyiiJHbiMi/i 3aaiOHKaivii/i fl/ia wi/ipoKoro oxBaia noMemeHi/m, a Taione 

flJlfl C03flaHI/m KOM(J)OpTa OflHOBpeiVieHHO flJlfl HeCKOJlbKMX no/ib30BaTe/ieM. 

• PeKOpflHO BblCOKI/ll/l ypOBeHb 3Hepr03(J)(l)eKTMBHOCTM n03BOJl^eT l/ICnOJlb30BaTb KOHfll/1141/IOHep 

Kpyr/ibie cyTKi/i, He 3a6o"racb 0 ctoi/imocti/i 3JieKTpo3Hepri/ii/i. 

• Hi/BKi/M ypoBeHb Luyivia — 20 flB (MSZ-FH25VE). 

• 3HaHi/iTe/ibHbie bo3mo>khocti/i no fl/ii/me Mari/iCTpani/i x/iaflareHTa 1/1 nepenafly bncot. 

• YaaHOBKa Ha crapbie Tpy6onpoBo 1 qbi: npi/i 3aivieHe crapwx ci/icreivi c x/ia,qareHTOM R22 Ha flaHHbie 
MOfle/iM HeTpe6yeTC5i 3aivieHa i/ijii/i npoivibiBKa Mari/iapa/iei/i. 



Hapy>KHbiM 6jiok 




qH|pam|<w> 



nn na na 

25,35 25,35 50 50 



3D l-see Sensor 



IPMCyTCTBMfl I Ecomfcool ■AVf 



MOfle/ib25 



Pfaxmi 




ABTO 
3ACJ10HKA 




nOTOK r-. 






D 


nPMPOflHbIM 






BepTMKaJlbHO 




0pM30HTa/lbH 


nOTOK 




1 






flPKO- 
BE/lblM ^ 




















31/IMHEE 
0XJMI1EHME 


HArPEBflo 

-15°C 


m 


rpynnoBOE 

ynPAB/lEHME 




VE 


oni4Hfl 


onip 


^^^^^ 




APXHB 

HEHCnPABHOCTEM 







Cn/iMT-CMCTeivia cepi/m flE/lKDKC c HacreHHbiM BHyTpeHHi/iM 6jiokom (ox/ia>KfleHi/ie - HarpeB) 



Hapy>KHbie 6jioki/i 



BhiyTpeHHi/ii/i 6jiok (BB) 
Hapy>KHbii/i 6jiok (HB) 



MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE MSZ-FH50VE 
MUZ-FH25VE MUZ-FH35VE MUZ-FH50VE 



HanpaweHi/ie 3/ieKTponi/iTaHi/m (B, HO 


220-240 B, 1 (J)a3a, 50 Tm 




n pO M 3 BOfl l/ITe Jl b H OCTb 


kBt 


2,5(1,4-3,5) 


3,5 (0,8-4,0) 


5,0(1,9-6,0) 




noTpe6jifleiviafl Mom,Hocrb 


kBt 


0,485 


0,82 


1,38 




Ce30HHafl 3Hepr03(()(t)eKTMBHOCTb SEER 


9,1 (A+++) 


8,9 (A+++) 


7,2 (A++) 


X 

ai 


ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/ieHi/m BB 


flB(A) 


20-23-29-36-42 


21-24-29-36-42 


27-31-35-39-44 


* 

X 


ypOBeHb 3ByKOBOI/l mow,hocti/i BB 


flB(A) 


58 


58 


60 


O 


ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iei-ma HB 


flB(A) 


46 


49 


51 




ypOBeHb 3ByKOBOI/l molu,hocti/i HB 


flB(A) 


60 


61 


64 




pacxofl B03flyxa BB 


m 3 /h 


234-696 


234-696 


384 - 744 




npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


3,2(1,8-5,5) 


4,0(1,0-6,3) 


6,0(1,7-8,7) 




noTpe6jifleiviafl Mom,Hocrb 


kBt 


0,58 


0,80 


1,55 


a» 

CL 


Ce30HHafl 3Hepr03(()(t)eKTMBHOCTb SCOP 


5,1 (A+++) 


5,1 (A+++) 


4,6 (A++) 


o 
vo 
O 


ypoBeHb 3ByKOBoro naBnenm BB 


flB(A) 


20-24-29-36-44 


21-24-29-36-44 


25-29-34-39-46 




ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/ieHi/ia HB 


flB(A) 


49 


50 


54 




pacxofl B03flyxa BB 


m 3 /h 


240 - 792 


240 - 792 


342 - 876 


MaKCMMa^bHbll/l pa6oHMi/i TOK 


A 


10,0 


10,0 


14,0 


fli/iaivieTp Tpy6 


>KI/lflKOCTb 


MM (flKMM) 


6,35(1/4) 


6,35(1/4) 


ra3 


MM (flKJMM) 


9,52 (3/8) 


12,7(1/2) 


OpeoHonpoBOfl Mewfly 


fl/ii/ma 


M 


20 


20 


30 


6/lOKaMM 


nepenafl bwcot 


M 


12 


12 


15 


rapam-i/ipoBaHHbii/i 


ox^a>KfleHi/ie 


-10- +46°C no cyxoMy TepMOMeipy 


flnana30H Hapy>KHbix 
TeivinepaTyp 


o6orpeB 


-15- +24°C no B/ia>KHOMy TepMOMeipy 1 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER 


PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Tai/maHfl) 




noTpe6jifleiviafl Mom,Hocrb 


Bt 


29 


29 


31 


X 

OI O 


ra6apnTbi: LUxrxB 


MM 


925x234x305(+17) 


>v 
X 


fli/iaivieTp flpeHa>Ka 


MM 


16 


16 


16 


CO 


Bee 


Kr 


13,5 


13,5 


13,5 


1 1 


ra6apnTbi: LUxrxB 


MM 


800x285x550 


800x285x550 


840x330x880 




Bee 


Kf 


37,0 


37,0 


55,0 



MUZ-FH25VE 
MUZ-FH35VE 

Ta6apnTbi (LUxrxB) 
800x285x550 mm 



MUZ-FH50VE 

ra6apnTbi (LUxrxB) 
840x330x880 mm 



II 





OnuuM (aKceccyapbi) 



I HanMeHOBaHne 


OnucaHue 


1 


MAC-3000FT-E 


OvieHHbM 3/ieivieHT fle30,qopnpyK)LL(ero cpn/ibTpa (peKOMeHflyera 
3aivieHa npi/i yxyfliueHMn scpcpeKTMBHoan fle30,qopnpoBaHMfi) 


2 


MAC-2330FT-E 


CMeHHbiM 3/ieMeiHT n/ia3MeHHoro aHTna/i/iepreHHoro 
3H3MMHoro (pM/ibTpa (peKOMeHAyera 3aMeHa 1 pa3 b toa) 


3 


MAC-093SS-E 


HacaflKa pj\n nbmecoca fl/ifl hmctkm Ten/ioo6MeHHMKOB 


4 


PAR-31MAA 


no/iHO(|)yHKL|MOHajibHbii/i npoBOflHOi/i ny/ibT ynpaB/iem/m 
(fl/ifl noflK/iKmeHMfi Heo6xoflMM HHTepcpei/ic MAC-333IF-E) 


5 


PAC-YT52CRA 


YnpomeHHbiM npoBOflHOM ny/ibTynpaBJieHMfi 

(fl/ifl noAKJiK^em/m Heo6xoflMM MHTepcpewc MAC-333IF-E) 


6 


MAC-889SG 


PeiueTKa HapywHoro 6/iOKa fl/ifi M3MeHeHM?i HanpaB/ieHMfi 
Bbi6poca B03flyxa (MUZ-FH25/35) 


7 


MAC-886SG-E 


PeiueTKa Hapy>KHoro 6/iOKa fl/ifi M3MeHeHM?i HanpaB/ieHMfi 
Bbi6poca B03Ayxa (MUZ-FH50) 


8 


MAC-1702RA-E 
MAC-1710RA-E 


Ka6e/ib c pa3beMOM ajia noflK/iKmeHMfl k n/iaie BHyTpeHHero 
6/iOKa BHeiuHero cyxoro KOHTaKTa (BK/i/BbiK/i). fl/ii/ma Ka6e/ifl 
2m — MAC-1 702RA-E i/i 1 0 m — MAC-1 71 0RA-E. 


9 


MAC-333IF-E 


Koivi6i/iHi/ipoBaHHbii/i MHTepc()ei/ic fl/ifi noflK^to^eHUfi KCuma^bHOi/i 
/li/iHi/in M-NETVRF-cncTeM City Multi, a TaK>Ke fl/ia noflK/iiOHeHi/m 
npoBOflHoro ny^bTa i/i BHeiuHnx u,enev\ ynpaB^eHMfi n kohtpojia. 


10 


MAC-557IF-E 


KoHBepiep fl/ifl ynpaB/ieHMfl ^epe3 1/lHTepHeT 


11 


ME-AC-KNX-1-V2 


KoHBepiep fl/ijq noflK/iKDHeHi/ifl b ceTb KNXTP-1 (EIB) 


12 


ME-AC-MBS-1 


KoHBepiep nnfi noflK/iiOHeHMfl b ceTb RS485/Modbus RTU 


13 


ME-AC-LON-1 


KoHBepiep Am nownmemn b ceTb LonWorks 


14 


ME-AC-ENO-1 


KoHBepTep fl/ifl noflK/iiOHeHMfl b 6ecnpoBOflHyio ceTb EnOcean 



Deluxe 

inverter 



1 ripi/i i/iHTeHCMBHOi/i 3Kcn/iy3Ta 141/1 n b pe>KMMe HarpeBa npw OTpi/maTe/ibHOi/i TeMnepaType Hapy>KHoro B03flyxa peKOMeHflyeTCfl ycTaHaB/i^BaTb b noflflOH 
Hapy>KHoro 6/iOKa 3/ieKTpimecKMi/i HarpeBaTe/ib fl/ia npeflOTBpaiMeHMfi 3aMep3aHM?i KOHfleHcaTa i/mi/i ncno^b30BaTb cnei4na/ibHbii/i Hapy>KHbii/i 6^ok MUZ-FH_VEHZ. 
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Pa3iviepbi 



BHYTPEHHI/IE 5/10KI/I: 
MSZ-FH25VE 
MSZ-FH35VE 
MSZ-FH50VE 



1x26 OBa^bHoe otb. 



lx20oBa^bHoe otb. 



925 


i . 905 . i 
































m 

















MK-nyjibT ynpaBJiem/m 
SG13A 




HAPWKHblE 5/10KM: 
MUZ-FH25VE 
MUZ-FH35VE 




Efl. H3M.: MM 



Bbixofl B03flyxa 



\flpeHa>KHblH 

m/iainr 



o g 
Q. Q- 

e c 


M30JlflUHfl 


037 (Hapy>KHbm fluaMeip) 


>Kl/lflKOCTb 


06,35 -0,39 m (Ba/ibuoBKa 06,35) 


Ta3 


MSZ-FH25/35VE: 09,52 - 0,34 m (Ba/ibL(OBKa 09,52) 
MSZ-FH50VE: 09,52 - 0,43 m (Ba/ibL(OBKa 012,7) 


flpeHa>KHbii/i in/iainr 


Hapy>KHbiM fluaMeip i/i3ormunn 028, 
Hapy>KHbii/i fli/iaMeip LUTyi^epa 016 



ApeHa>KHoe otb. 033 




ripOCTpaHCTBO fl/lfl yCTaHOBKM 



100 mm i/i 6o/iee 




OTKpblTbl flBe 
CTOpOHbi: 

jieBaa, npaBaa 

1/1 Jl 1/1 3aflHflfl 



Eain 6/iok ycTaHaB^MBaeTca Ha paMe, to ee BbicoTa flo/i>KHa b 2 pa3a 
npeBbiiuaTb MaKCi/iMa/ibHyio BbicoTy CHe>KHoro noKpoBa. 



flo3anpaBKa x/iaflarema (R410A) 


MSZ-FH25/35 


30 i7m x (fl/iMHa Tpy6bi x/iaflareHTa (m) - 7) 



HAPy>KHblM BJIOK 
MUZ-FH50VE 



BXOfl — 3> 

B03,qyxa 



BXOA 

B03flyxa I 



ApeHa>KHoe otb. 042 



\ Bbixofl B03flyxa 
500 



2 OBa/lbHblX OTB. 10x21 




cepBucHaa naHe/ib 



(t)peoHonpoBO,q 

(>KHflKOCTb): 

06,35 (Ba/ibMOBKa) 



c()peoHonpoBOfl (ra3): 
012,7 (Ba/ibMOBKa) 



ripocTpaHCTBO f\nn ycTaHOBKi/i 

TV 



500 mm i/i 6o/iee npi/i 
OTKpwTbix nepeflHei/i 
l/l 060I/IX 60KOBNX CTopoHax 




00 mm i/i 6o/iee 
200 mm i/i 6o/iee 
npi/i h an i/i m i/i i/i 
npermTCTBi/m 

C 060I/IX 60KOBWX 
CTOpOH 



500 mm i/i 6o/iee npi/i 
OTKpbiTbix 3a,qHei?i, BepxHeti 

l/l OOOI/IX 60KOBNX CTopoHax 



flo3anpaBKa x/iaflareHTa (R410A) 


MSZ-FH50 


20 t/m x (fl/iMHa Tpy6bi x/iaflareHTa (m) - 7) 



Cxeivia coeflUHeHUM BHyTpeHHero n Hapy>KHoro 6jiokob 



Ka6enb3neKTponnTaHna 
(aBTOMaTMMecKMM BbiKnio^aTenb): 
MUZ-FH25/35VE:3x1,5mm 2 (10 A) 
MUZ-FH50VE: 3x2,5 mm 2 (16 A) 




BHyTpeHHI/M 

6jiok 



3a3eM/ieHne 



MK-ny/ibT 
ynpaBJiem/ifl 



npoBOfl3a3eivifleHHfl 1 

flOJIWeH 6blTb Ha 60 MM flJIHHHee OCTa/lbHblX npOBOflHHKOB 
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KOHfll/ILJI/IOHep C MHBepTOpOM 

MSZ-EF VE2 

HacTeHHbiw BHyTpeHHMi/i 6jiok (cepi/ia flM3aMH) 
ox/iawflem/ie-HarpeB: 2,2-5,0 kBt 





MSZ-EF22-50VE2B 

MepHbIM 



MSZ-EF22-50VE2S 

cepe6pi/icTbiM 



MSZ-EF22-50VE2W 

6e/ibiM 



Oni/icaHi/ie npn6opa 

Cepi/m Design co3flaHa no 3anpocy i/iTa/ibHHCKoro OTRenemft Mitsubishi Electric, 
rfle fli/i3ai/iH \A3f\enm HB/iaeTCH Heo6xofli/iMbiM yc/iOBi/ieivi ero ycnexa Ha pwHKe. Ho 

flpKI/ll/l fll/l3ai/IH He OTMeHI/IJl BblCOHai/ILUI/IX Tpe60Ba HI/I I/I K B^eKTI/IBHOCTI/l i/i ypoBHK) 

Luyivia, no KOTopbiM Design Inverter ocTaeTCfl Jii/iflepoM b K/iacce. 

• HoBbii/i ny/ibT ynpaB/ieHi/m SG14D ocHameH Hefle/ibHbiM Tai/iMepoM i/i 
i/iHfli/iKaTopoivi pa3pafla 6aTapei/i. 

• OiOKHaa ci/iCTeivia >Ka/iK)3i/i C03flaeT onTi/iMa/ibHyio 4>opiviy i/i CKopocTb 
B03flyiuHOi/i CTpyi/i b pe>Ki/iiviax ox/ia>KfleHi/m i/i HarpeBa. 



Hapy>KHbii/i 6jiok 




25-35 25-42 42-50 



m ■ ABTO 

EconTcoolHSACJlOHKA 




ipTPAJMOE H rpynnoBOE 

BKJl/BblKJl ■ ynPABJlEHUE 



onMMfl onMMfl onqua HeflejibHbm 



IS io*o 

i save ■ ABTOCMEHA 



DQPIOHEHMEB Wi-Fi ))) ■ PE3bB0BblE 
K MXZ ■ MHTepHei-ynp ■ COEflMHEHMfl 



4 4 ■ OXJMflEHME 

ABTOPECTAPT ■ m ™ 



Cn/inT-cucTeivia cepi/11/1 flM3AMH c HacreHHbiM BHyTpeHHi/iM 6/iokom (oxnawfleHi/ie - 


HarpeB) 








BHyTpeHHMi/i 6jiok (BB) 






MSZ-EF22VE2(B/S/W) 


MSZ-EF25VE2(B/S/W) 


MSZ-EF35VE2(B/S/W) 


MSZ-EF42VE2(B/S/W) 


MSZ-EF50VE2(B/S/W) 


Hapy>KHbM 6jiok (HB) 






TOJlbKO B COCTaBe 

My/ibTi/ici/iCTeM MXZ-D 


MUZ-EF25VE 


MUZ-EF35VE 


MUZ-EF42VE 


MUZ-EF50VE 


HanpaweHi/ie 3/ieKTponi/iTaHi/m 


B, <t>, Tu 


220-240 B, 1 <j>a3a, 50 l~u 




npOM3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


2,2 


2,5 (1,2-3,4) 


3,5(1,4-4,0) 


4,2 (0,9-4,6) 


5,0(1,4-5,4) 




noTpe6/i«eivia« MomHocrb 


kBt 




0,545 


0,910 


1,280 


1,560 




ce30HHaa 9Hepro3())(t)eKTHBHOCTb SEER 




8,5 (A+++) 


8,5 (A+++) 


7,7 (A++) 


7,2 (A++) 


Ox/ia>KfleHMe 


ypoBeHb 3ByKOBoro,qaBJieHi/m BB 


flB(A) 


21-23-29-36-42 


21-23-29-36-42 


21-24-29-36-42 


28-31-35-39-42 


30-33-36-40-43 


ypOBeHb 3ByKOBOI/l moluhocti/i BB 


flB(A) 


60 


60 


60 


60 


60 




ypoBeHb 3ByKOBoroflaB/ieHMfl HB 


flB(A) 




47 


49 


50 


52 




ypOBeHb 3ByKOBOI/l moluhocti/i HB 


flB(A) 




58 


61 


62 


65 




pacxofl B03flyxa BB 


m 3 /h 


240-630 


240-630 


240-630 


348-618 


348-660 




n pO 1/1 3 BOfll/l Te/l b H OCTb 


kBt 


2,5 


3,2 (1,1 -4,2) 


4,0(1,8-5,5) 


5,4(1,4-6,3) 


5,8(1,6-7,5) 




noTpe6.rmeMafl MomHocrb 


kBt 




0,700 


0,955 


1,460 


1,565 


HarpeB 


Ce30HHa« 9Hepr03())(t)eKTI/lBHOCTb SCOP 




4,7 (A++) 


4,6 (A++) 


4,6 (A++) 


4,5 (A+) 


ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iem/m BB 


flB(A) 


21-24-29-37-45 


21-24-29-37-45 


21-24-30-38-46 


28-30-35-41-48 


30-33-37-43-49 




ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iem/m HB 


flB(A) 




48 


50 


51 


52 




pacxofl B03flyxa BB 


m 3 /m 


240-714 


240-714 


240-762 


330-762 


384-792 


MaKCMIViaJlbHbll/l pa6oMMi/i TOK 


A 




7,3 


8,5 


9,5 


12,4 


fluaivieTp Tpy6: >Ki/iflKOCTb 


MIVl (flK)l/IIVl) 


6,35(1/4) 


6,35(1/4) 


fluaivieip Tpy6: ra3 


MM (flK)l/IM) 


9,52(3/8) 


12,7(1/2) 


(DpeoHonpoBOfl ivie>Kfly 


fljii/ma 


M 




20 


20 


20 


30 


6/iOKaMi/i 




nepenafl bncot 


M 




12 


12 


12 


15 


rapaHTi/ipoBaHHbii/i 


ox/ia>KfleHMe 


°c 




-10- 


+46°C no cyxoMy TepMOMeipy 




flnana30H Hapy>KHbix 
Teivinepaiyp 


HarpeB 


°c 


-15- +24°C no B/ia>KHOMy TepMOMeipy (-20 1 ~ +24°C no B/ia>KHOMy TepMOMeipy) 


3a boa (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Tai/maHfl) 


BhiyTpeHHi/ii/i 

6/lOK 


noTpe6/i«eivia« MomHocrb 


Bt 


27 


27 


31 


31 


34 


ra6api/iTbi: LLIxrxB 


MM 


895x195x299 


895x195x299 


895x195x299 


895x195x299 


895x195x299 


Bee 


Kr 


11,5 


11,5 


11,5 


11,5 


11,5 


Hapy>KHbiM 


ra6apnTbi: LLIxrxB 


MM 




800x285x550 


800x285x550 


800x285x550 


840x330x880 


6/10K 


Bee 


Kr 




30 


35 


35 


54 



Design 

inverter 



1 l~lpi/i ycTaHOB/ieHHOM b noflflOH Hapy>KHoro 6/iOKa 3/ieKTpi/mecKOM HarpeBaie/ie 
fl/ifl npeflOTBpameHi/m 3aMep3aHi/m KOHfleHcaia (cm. Ta6/inuy «OnL4MM»). 
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BcTpoeHHbii/i Hefle/ibHbM Tai/iiviep 



B3 



fflR 



Tai/iMep no3BO/ifieT 3aflaBaTb 
flo4flei/iCTBni/i 1 b Te^ei-ine fli-m: 

BKJ1K)MeHMe/BblKJ1K)MeHMe 1/1 

M3MeHeHne ue/ieBoi/i Teivinepa- 
Typbi. 

1 Pe>KHM pa60Tbl He MO>KeT 6blTb M3- 

MeHeH no Tai/iMepy. 




ripniviep i/icnojib30BaHi/m Tai/iwiepa: 3i/iivia/pe>Ki/iivi HarpeBa 
bkji. 20°C 




1/lHTeHCMBHbiM HarpeB noiviemeHi/m yTpoM 



OTK/iKDMem/ie KOHflMMMOHepa noc/ie yxo,qa Ha pa6oiy 













20°C 


BKJI. 20°C 


BKJI. 20°C 


BKJI. 20°C 


BKJI. 



BKJiKDMeHi/ie KOHflML(MOHepa BeMepoivi nooie npi/ixo/ja c pa6o™ 

















. 18°C 


BKJI. 18°C 


BKJI. 18°C 


BKJI. 18°C 


BKJI. 18°C 


BKJI. 18°C 


BKJI. 18°C 



flHewi Ten/iee, ncBTOMy u,ejieByio 
TewinepaTypy mo>kho noHH3HTb. 



BenepoM o6bmHO xo/ioflaeT, noa- 
Towiy L|e/ieByio TewinepaTypy Hy>KHO 

nOBblCMTb. 



noHM>KeHMeTeivinepaTypbi b noMemeHi/11/1 Ha BpeMfl CHa 



HaHOn/iaTHHOBbM (|)l/IJlbTp 



B Bo/iOKHa c()MribTpa BCTpoeHbi n/iaTMHOBo-KepaivinMecKMe Macri/mbi HaHOMeTpoBoro fli/ia- 
na30Ha, 6/iaroflapfi KcrropbiM c^n/ibTp ocymecrB/ifleT aHTn6aKTepna/ibHyK) 1/1 aHTi/iBi/ipycHyio 
o6pa6oTKy B03flyxa, a TaioKe yHHMTO>KaeT 3anaxn. no 3(|)(|)eKTi/iBHOCTi/i o6pa6oTKi/i B03flyxa 
HaHon/iaTHHOBbii/i c^MJibTp npeBocxofli/iT KaTexuHOBbii/i. rioBepxHOCTb (J)M/ibTpa yBe/iMMeHa 
3a CMeT Toro, mto ceTKa He flB/ijqeTCfl rmocKOi/i, a wvieeT o6"beMHyK> dpyKTypy. B/iaroflapfl 
3TOiviy 3HaMMTe/ibHO yBe/iMMeHa 3(txJ)eKTi/iBHOCTb (J)HJibTpaunM B03flyujHoro noTOKa, npoxo- 
fl«u4ero Mepe3 BHyTpeHHi/ie 6jioki/i MSZ-EF. 



Hi/bki/ii/i ypoBeHb Luyivia 



B MOfle/iflx cepnn MSZ-EF npeflycMOTpeH flono/iHMTe/ibHbii/i CBepxTi/ixni/i pewwvi pa6oTbi 
BeHTn/ijqTopa «Silent Mode». Mi/iHi/iMajibHbii/i ypoBeHb ujyivia cocraB/ifleT Bcero 21 flB(A), 
mto fle/iaeT flaHHbie MOfle/in nflea/ibHbiivi pewem/ieM fl/ia KOHfli/iLji/ioHi/ipoBaHi/m cna/ibHn 

l/Vll/1 fleTCKOI/l KOMHaTbl. 



MSZ-EF22-35 



21 flB(A) 





L 


J 
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Bcf^eKTHBHOCTb (j)HJlbTpa npn 3TOM 

yivieHbiuaeTCfl He3Ham/iTejibHO. 



o6i>eiviHan CTpyKTypa 
<(>i/mb>Tpa (3D) 



PecTaw/iuHr BHyTpeHHi/ix 6/iokob MSZ-EF VE2(B/S/W) 

BHeceHbi i/i3MeHem/m BflM3aMH BHyTpeHHi/ix 6/iokob MSZ-EF VE2(B/S/W). 
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Hapy>KHbie 6jioki/i 



Hapy>KHbie 6jiokh ci/icreM 1 :1 



MUZ-EF25VE 
MUZ-EF35VE 
MUZ-EF42VE 

ra6api/iTbi (HlxrxB) 
800x285x550 mm 



I |' : .lli 




MUZ-EF50VE 

ra6apnTbi (LJJxrxB) 
840x330x880 mm 




npi/iMenaHi/ie. 

fl/ifi BHyipeHHero 6/iOKa MSZ-EF22VE(B/S/W) He npeflycMOTpeH 
OTfle/ibHbii/i Hapy>KHbii/i 6jiok. MSZ-EF22VE(B/S/W) MO>KeT ncno/ib30BaTbCfi 
TO/ibKO b codaBe My/ibTucucTeM MXZ-2D/3D/4D/5D/6D. 



Hapy>KHbie 6jiokm MyjibTi/ici/iCTeM 



MXZ-2D33VA 
MXZ-2D42VA 
MXZ-2D53VA 

ra6apnTbi (HlxrxB) 
800x285x550 mm 




nopia 

noflKJUOMem/m BB 



MXZ-3D54VA2 

MXZ-3D68VA 

MXZ-4D72VA 

ra6api/iTbi (LJJxrxB) 
840x330x710 mm 




nopia 

noflKJuoMem/m BB 



MXZ-4D83VA 
MXZ-5D102VA 

Ta6apnTbi (LJJxrxB) 
900x320x91 5 mm 




MXZ-6D122VA 

ra6apnTbi (UJxrxB) 
950x330x1048 mm 



II 



nopTOB 

noflK/noMem/m BB 



4= 



O 



nopTOB 

noflKJUOMem/m BB 



npi/iMenaHi/ie. 

Hepie>KM Hapy>KHbix 6jiokob My/ibTucucieM mo>kho Hai/m/i b pa3fle/ie «My/ibTncncTeMbi c i/iHBepTopoM MXZ-2D/3D/4D/5D/6D». 



PUMY-P1 12/1 25/1 40V/YKM1 

ra6apnTbi (LJJxrxB) 
1050x(330+25)x1338mm 




• ^ BHyTpeHHUX 
6/lOKOB 



On L41/1 i/i (aKceccyapbi) 





Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


1 


MAC-2320FT 


CivieHHbii/i 3/ieivieHT3^eKTpocTaTMHecKoro aHTi/ia/uieprei-iHoro 3H3i/iMHoro 4>i/uibTpa (peKOMeHflyeTCfl 3aivieHa 1 pa3 b rofl) 


2 


MAC-093SS-E 


HacaflKa fl/ia nbi/iecoca fl/ia hi/ictki/i Tenjioo6i\/ieHHi/iKOB 


3 


PAR-31MAA 


no^HO())yHKi4MOHa/ibHbii/i npoBOflHOi/i nyjibTynpaBJieiHi/m (fl/ia nc-flKJitcmei-ii/m Heo6xofli/iM i/imep^ei/ic MAC-333IF-E) 


4 


PAC-YT52CRA 


ynpou^eiHHbii/i npoBOflHOM ny/ibTynpaBJiem/m (fl/ia noAKJucmeHi/m Heo6xofli/iM i/iHTepcJ>ei/ic MAC-333IF-E) 


5 


MAC-889SG 


PeiueTKa HapywHoro 6/iOKa fl/ia i/i3MeHei-ii/m HanpaB/iem/ifi Bbi6poca B03flyxa MUZ-EF25/35/42VE 


6 


MAC-886SG-E 


PeiueTKa Hapy>KHoro 6/iOKa fl/ia i/i3MeHem/m HanpaBJiem/m Bbi6poca B03flyxa MUZ-EF50VE 


7 


MAC-333IF-E 


KoM6nHnpoBaHHbii/i i/iHTep(|)ei/ic fl/ifi noflKJiiOHeHi/m k cnrHa/ibHOi/1 jimhmm M-NET VRF-ci/icreM City Multi, a TaK>Ke fl/ia nc-flKJitcmei-ii/m 
npoBOflHoro ny/ibTa 1/1 BHewHi/ix qenei/i ynpaB/iem/ifl 1/1 Kompojifl. 


8 


MAC-557IF-E 


KoHBepTepfl/ifl ynpaBJiem/ifl Hepe3 l/lmepHeT 


9 


ME-AC-KNX-1-V2 


KoHBepTepfl/ia noflKJucmem/m BceTb KNXTP-1 (EIB) 


10 


ME-AC-MBS-1 


KoHBepTepfl/ifl noflKJiKNeHi/m b ceTb RS485/Modbus RTU 


11 


ME-AC-LON-1 


KoHBepTepfl/ifl noflK/iiOHeHMfl b ceTb LonWorks 


12 


ME-AC-ENO-1 


KoHBepiep fl/ifi noflKJuoHeHi/m b 6ecnpoBOflHyio ceTb EnOcean 


13 


MAC-643BH-E 


HarpeBaie/ib noflflOHa Hapy>KHoro 6/iOKa MUZ-EF42VE 


14 


MAC-644BH-E 


HarpeBaie/ib noflflOHa Hapy>KHoro 6/iOKa MUZ-EF50VE 



ripuMeHaHne. 

HarpeBaie/ib noflflOHa MAC-643BH-E MO>KeT 6biTb npuMeineH b Hapy>KHbix 6/iOKax MUZ-EF25/35VE. OflHaKO p,nn 3toi~o Heo6xofli/iMO 3aMeHHTb n/iaTy 
MHBepTopa HaE12G13 451 (MUZ-EF25VE) i/mi/i E12 G14 451 (MUZ-EF35VE). 



Cxeivia coefli/iHeiHi/M BHyipeHHero n Hapy>KHoro 6jiokob 



Ka6ejib3JieKTponi/iTam/m (aBTOMaTi/mecKi/ii/i BbiK/itOMaTe/ib): 
MUZ-EF25/35/42VE: 3x1 ,5 mm 2 (1 0 A) 
MUZ-EF50VE: 3x2,5 mm 2 (16 A) 



Design 

inverter 




3a3eMJieHne 



iA<£> 



npoBOfl3a3eivineHMfl 1 

flOJIWeH 6blTb Ha 60 MM fl/lMHHee OCTa/lbHblX npOBOflHUKOB 
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Pa3Mepbi BHyTpeHHUX 6/10K0B 



MSZ-EF22VE2(B/S/W) 
MSZ-EF25VE2(B/S/W) 
MSZ-EF35VE2(B/S/W) 
MSZ-EF42VE2(B/S/W) 
MSZ-EF50VE2(B/S/W) 



885 





















































1/IK-nyjibT ynpaBJieHna 
SG14D 



Bxofl B03,qyxa 



MOHTa>KHaa 




Hx26oBanbHoe otb. 



Efl. H3M.: MM 



1x20 OBa^bHoe otb. 




otb, b creHe 065 



S 3 

Q_ 8. 

e c 


Tepivioi/i30JiflMi/ifl 


037 (Hapy>KHbii/i fli/iaivieTp) 


>KnflKOCTb 


06,35 - 0,5 m (Ba/ibL(OBKa 06,35) 


Tas 


MSZ-EF25/35/42VE2: 09,52 - 0,43 m (Ba/ibMOBKa 09,52) 
MSZ-EF50VE2: 09,52 - 0,43 m (BanbL(OBKa 012,7) 


flpeHa>KHbii/i w/iaHr 


Hapy>KHbiM fluaivieTp Tepivioi/i30JiflMi/M 028, 
Hapy>KHbii/i fluaivieTp ujTyLiepa 016 



Pa3iviepbi Hapy>KHbix 6jiokob 



MUZ-EF25VE 
MUZ-EF35VE 
MUZ-EF42VE 



ApeHax<Hoe otb. 042 




cepBMCHbin ujTyuep 



ripOCTpaHCTBO fl/lfl yCTSHOBKI/l 



100 mm m 6o/iee npw OTcyTCTBUM 
npenaTCTBMi/i cnepeflM n c 6oKOBbix 

CTOpOH 




Ecjii/1 6/iok ycTaHaB^MBaeTca Ha paMe, to ee BbicoTa ,qoji>KHa b 2 pa3a 
npeBbiuiaTb MaKCi/iMa/ibHyio BbicoTy CHe>KHoro noKpoBa. 



flo3anpaBKa xnaflareHTa (R410A) 


MSZ-EF25/35/42 


30 t/m x (fl/iMHa Tpy6bi x/iaflareHTa (m) - 5) 



MUZ-EF50VE 



flpeHa>KHoe otb. 042 




cepBMCHaa naHe/ib 



LUTyuep (>KHflKOCTb): 
06.35 (Ba/ibi40BKa) 



WTyLjep (ra3): 
012.7 (Ba/ibi^OBKa) 



ripOCTpaHCTBO fl/lfl yCTdHOBKI/l 



He MeHee 500 mm 



100 mm i/iJiM 6o/iee 




He MeHee 500 mm 



flo3anpaBKa x/iaflareHTa (R410A) 


MSZ-EF50 


20 t/m x (fl/iMHa Tpy6bi x/iaflareHTa (m) - 7) 
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KOHfll/ILJI/IOHep C MHBepTOpOM 

MSZ-SF/GF 

HacTeHHbiw BHyTpeHHMM 6/iok (cepwa CiaHflapT) 
ox/iawflem/ie-HarpeB: 1,5-7,1 kBt 



MSZ-SF15/20VA 



1-,. 



npi/IMeHflK)TCfl TOJlbKO B COCTaBe 

MyjibTMCMCTeM MXZ-2D/3D/4D/5D/6D 



Oni/icam/ie npi/i6opa 

• Hi/i3ki/ii/i ypoBeHb Luyivia — 1 9 flB(A) (MOflejii/i MSZ-SF25/35VE2) i/i BbicoKaa 3Hepro3(])(])eKTi/iBHOCTb. 

• CoBpeivieHHbii/i aproHOMi/iMHbii/i fli/i3ai/iH BHyTpeHHero 6/iOKa. 

• HoBbiM 6ecnpoBO,qHbiM ny/ibT co BCTpoeHHbiM Hefle/ibHbiM Tai/nviepoM. 

• 2 HanpaBJiflK)Lni/ix B03,qyLUHoro noTOKa c He3aBi/ici/iMbiivi npi/iBOflOM (2 3/ieKTpoflBi/iraTejifl). 

• YcTaHOBKa Ha crapbie Tpy6onpoBOflbi: npi/i 3aivieHe crapbix ci/iCTeivi c x/iaflareHTOivi R22 Ha flaHHbie 
MOfle/iM HeTpe6yeTca 3aivieHa i/ijii/i npoivibiBKa Mari/iapa/iei/i. 

• B KOMrmeKTe c 6/iokom nocraB/ifleTCfl l/IK-ny/ibT ynpaB/ieHi/m. C noMombio flono/iHi/iTe/ibHoro 
aflamepa MAC-333IF mo>kho noflK/iiom/iTb HacreHHbii/i npoBOflHOi/i ny/ibT ynpaB/ieHi/m — PAR- 
31MAA. 

• Ci/iCTeivia 4>i/i^bTpai4i/ii/i B03flyxa (MOfleni/i MSZ-SF VE): no/iHopa3MepHbii/i HaHon/iaTi/moBbii/i 
B03flyiuHbii/i 4>i/i/ibTp co cpoKOM c/iy>K6bi 9 nej i/i aHTi/ia/uiepreHHaa 4>i/i/ibTpyiOLnafl BdaBKa (ormi/m). 

• Pe>KMM «l save» no3BOJiaeT opraHi/BOBaTb 3KOHOivii/NHoe flewypHoe OTormeHi/ie — Mi/mi/iiviajibHafl 
TeivinepaTypa b noMemeHi/m MO>KeT cocTaB/iflTb +10°C. 

• Pe>Ki/iM 3KOHOMi/iMHoro ox/iawfleHi/m «ECONO COOL». 



MSZ-SF25/35/42/50VE2 



HOBMHKa 



\ i- 

MSZ-GF60/71VE 



ripi/lMeHflK)TCfl B COCTaBe Cn/lMT-CMCTeM 1 :1 

1/1 b My/ibTMCMCTeiviax MXZ- 



MSZ-SF15/20VA 

BHyTpeHHMM 6/IOK 



jgl ■ ABTO ■ flPKO- 



E W&OWff I fa 

i save ■ ABTOCMEHA ■ ABTOPECTAPT ■ Q 



onip onip 



nOAKJIIOHEH^B Wi-Fi )))■ PE3bB0BblE l^fe^l Am 

K MXZ ■ MHTepHer-ynp ■ COEfll/IHEHMfl I^ho cima ^HEMCnPABHOCTEW 



onpi onip 



MSZ-SF25/35/42/50VE2 
MSZ-GF60/71VE 

BHyTpeHHMM 6jiok 



MSZ-GF60,71VE MSZ-SF25,35VE2 




flPKO- . ■ AHMJIJIEPrEH 
BEJIblfl-fel 0H3MM) 




ijL^i ■ MEHTPA/lbHOE H rPynnOBOE BflOflKJllOHEHMEB Wi-Fi >)) I PE3bE0BblE 
Ml ■ BKJl/BblKJl ■ ynPABJIEHME ■ KM-NET I MHTepHeT-ynp. I COEflMHEHMfl 



onip omp onip onip 



Hapy>KHbiM 6jiok 



PAMl W 



HaK ™ 25-71 25-71 




Standard 

inverter 
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HaHOnJiaTI/IHOBbM (|)l/IJlbTp 



B BO/iOKHa 4>i/i/ibTpa BcrpoeHbi nnaTi/iHOBO-KepaMi/mecKi/ie HacTi/iL|bi HaHOMeTpoBoro 
fli/iana30Ha, 6/iaroflapa KOTopbiM cj>i/inb»Tp ocymecrBJiaeT aHTi/i6aKTepi/ia/ibHyK) 1/1 
aHTMBupycHyK) o6pa6oTKy B03flyxa, a TaioKe yHi/iHTO>KaeT 3anaxi/i. no acJx^eKTMBHOCTn 
o6pa6oTKM B03,qyxa HaHonnaTi/iHOBbiw 4>i/uibTp npeBOCxo,qi/iT KaTexi/moBbii/i. 
rioBepxHOCTb 4>i/i/ibTpa yBejii/meHa 3a cneT Toro, mto ceTKa He flB/ifleioi n/iocKoi/i, a 
MMeeT o6-beMHyK) crpyKTypy. Bjiaroflapa 3TOiviy 3HaHi/iTe/ibHO yBe/ii/meHa 
34>4>eKTi/iBHOCTb cj>nn bTpa 141/1 m B03flywHoro noTOKa, npoxoflamero Mepe3 BHyipeHHi/ie 
6/ioki/i. 



Hi/i3ki/ii/i ypoBeHb Luyivia 



MSZ-SF25,35VE2 



19aB(A) 



B MORennx cepi/11/1 MSZ-SF VE2 npe,qycMOTpeH flonojiHi/iTe/ibHbiw ti/ixi/ii/i pe>Ki/iM 
pa6oTbi BeHTi/i/iflTopa «Silent Mode». Mi/iHi/iMajibHbii/i ypoBeHb luyivia BHyipeHHi/ix 
6/iokob MSZ-SF25/35VE2 cocraB/ifleT 1 9 flB(A) 1 , mto Hi/i>Ke nopora aibiwi/iMOCTi/i. 3ti/i 

CMCTeMbl flBJlflKDTCfl 1/lfleJlbHblM peiUeHI/ieM fl/lfl KOHfll/IL|l/IOHI/ipOBaHI/m KBapTI/ipbl l/IJll/l 

3aropoflHoro flOMa. 



1 ripi/i noflKJiKDHem/iM k Hapy>KHbiM 6/iOKaM MUZ-SF25/35VE. 



Ql/IJlbTp MO>KHO MblTb BOflOI/l. 
3(]x|)eKTI/IBHOCTb 4>l/IJlbTpa npi/l 3TOM 

yivieHbLuaeTCfl He3Ham/rrejibHO. 




o6i>eMHafl CTpyKTypa 
<t>i/mt>Tpa (3D) 



Majioe 9^eKTponoTpe6jieHi/ie b BbiK/iioHeHHOM cocto^hi/ii/i 

ECJIM KOHflMMMOHep nOflKJlKDMeH K 3JieKTpi/lMeCKOI/l CeTI/1, HO He BK/lK)MeH nyJlbTOM 

ynpaB/ieHi/m, to nenaTHbiw y3e/i Hapy>KHoro 6/iOKa KOHfli/mi/iOHepa noTpe6jifleT 
3/ieKTpi/mecKyK) BHepn/iio. Hapy>KHbie 6/ioki/i ocHaujeHbi flonojiHi/ne/ibHOi/i 
CMCTeMOM, KOTopaa OTK/iKDMaeT ci/moBbie Menu Ha Bpeivm npocrofl KOHfli/iL|i/iOHepa, 
cymecTBeHHO yMeHbwaa noTpe6jifleiviyio 3-JieKTpo3Hepn/iio b cocto^hmm o>KMflaHMH. 



1/lHflHKaTop pa3p^fla 6aTapen 



0060*® B? 


' 00. 


.hi 


BSMcfTue Wed' 

SET |C10CK®0N 

i234»8 


ITiu Fri Sat Sun 

©OFF 

e*eB«B 



H OBM HK3 



riy/ibT ynpaB/ieHi/m ocHameH 
MHflMKaTopoM pa3pfl,qa 6aiapei/i. ripi/i 
pa3p«fle 6aTapew BK/iioHaeTCfl 

1/lHflMKaTOp, MH(|)OpMI/ipyH 

nojib30Baie^« o Heo6xo,qi/iMOcn/i i/ix 
3aivieHbi. 06biMHO KOMnneKTa xBaiaeT 
Ha 1 ro,q. 



BcTpoeHHbii/i Hefle/ibHbii/i Tai/iMep 



HeT OTKJIIOHeHI/lfl 

cn/iOBbix Ljenei/i 



ycTaHOB/ieHa ci/icreMa 

OTK/noHem/ifl cw/iOBbix Ljenefi 




ripuwiep i/icno/ib30BaHi/m Tai/iwiepa: 3wvia/pe>Ki/iM HarpeBa 






rut 

m 






m 




a r* 1 . 



Tai/iiviep no3BO/ifleT 3aflaBaTb 
flo4flei/iCTBMi/i 1 BTeMeHneflH?i: 

BKJlK)MeHHe/BblKJlK)MeHHe 1/1 

M3MeHeHi/ie ue/ieBoi/i 
TeivinepaTypbi. 

1 Pe>KMM pa60Tbl He MO>KeT 6blTb 

M3MeHeH no Tai/iMepy. 







I V J 


WEEKLY 


i 




TIMER 








[_SET 


CANCEL 


0 


DAY 




ON/OFF 


f r * 


Tl * 




TIME 


TEMP 


DELETE 


J ▼ 


▼ 




flBe HanpaBji^KDLi^ne noTOKa c He3aBncnMbiM npuBOflOM 



BepXHflfl 1/1 HI/IWHflfl HanpaBJlfltOLl^Me B03flyLUHOrO nOTOKa OCHai^eHbl OTfle/lbHblMI/l npi/IBOflHblMI/l 

3JieKTpoflBi/iraTe/iflMi/i. 3to no3BO/ifieT co3flaTb 6o/iee KOM(|)opTHoe pacnpefle/ieHwe B03flyxa b 
noMeu^e hi/1 m. 

B pewi/iivie ox/ia>KfleHMfi B03flyxa HanpaB/ifliOL^Meflono/iHfiiOTflpyrflpyra fljiflyBe/ii/NeHi/m n/iou^aflM — 



flBe 3ac/iOHKM pa6oTaiOT KaK oflHa 6o/ibiuafi, co3flaBafi ropM30HTa/ibHbm noTOK ox/ia>KfleHHoro 
B03flyxa, KOTopbii/i He nonaflaeT Ha no/ib30BaTe/ifi. B pe>KMMe HarpeBa HanpaBJiaiOLHi/ie 
ycTaHaB/iMBaiOTCfl TaKi/iM o6pa30M, hto BbixoflHoe OTBepcu/ie 6^0Ka cy>KaeTca. 3a c^eT 3Toro CKopocTb 
noTOKa yBe/ii/Ni/iBaeTCfl, v\ Ten/ibM B03flyx HanpaBJiaeTCfl b hm>khk)K) ^aab noiviemeHMfl, corpeBaa Hori/i. 



Pe>KMM 

ox/ia>KfleHMfi 





2 HanpaB/iJiioini/ie 
pa6oTaK)T KaK oflHa 6onbma9\ 



Pe>KMM 

Harpeea 




2 flono/iHfliomi/ie flpyr flpyra HanpaBJifltomi/ie C03flaK)T ropi/i30HTa^bHbii/i noTOK 



YBe^i/iMi/iBaera CKopocTb noTOKa 




BbixoflHoe OTBepcTi/ie 
6^0Ka cywaeTCfl 
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MyjibTMcnnnT-CMCTeMa KJiacca CTAHflAPT c HacTeHHbiM BHyTpeHHi/iM 6jiokom (ox/iaw/jem/ie - HarpeB) 



BHyTpeHHMi/i 6jiok (BB) 


MSZ-SF1 5VA-E3 


MSZ-SF20VA-E3 


Hapy>KHbii/i 6jiok (HE) 


TO/ibKO b codaBe My/ibTi/ici/iCTeM MXZ-2D/3D/4D/5D/6D 



Hanpawei-ine 3/ieKTponi/iTai-ii/m 


B, <(>, Tm 


220-240 B, 1 (J)a3a, 50 l~u 


Ox/ia>KfleHMe 


npOH3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


1,5 


2,0 


ypoBeHb Luyivia BB 


flB(A) 


21 -26-30-35-40 


21 -26-30-35-42 


pacxofl B03flyxa BB 


m 3 /m 


210-384 


210-414 


HarpeB 


npOH3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


2,5 


3,2 


ypoBeHb Luyivia BB 


flB(A) 


21 -26-30-35-40 


21 -26-30-35-42 


pacxofl B03flyxa BB 


m 3 /m 


222 - 408 


222-438 


fluaivieTp Tpy6: >Ki/iflKOCTb/ra3 


MM (flK>MM) 


6,35 (1/4)/ 9,52 (3/8) 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Tai/maHfl) 


BHyTpeHHMM 
6/lOK 


noTpe6/i«eivia« MOLflHOCTb 


Bt 


17 


19 


ra6api/iTbi: LLIxrxB 


MM 


760x250x168 


760x250x168 


Bee 


Kr 


7,7 


7,7 


rapaHTi/ipc-BaHHbiM flnana30H 
Hapy>KHbix TeivinepaTyp 


ox/iawflem/ie 


°C 


-10- +46°C (no cyxoMy TepMOMeipy) 


o6orpeB 


°C 


-15- +24°C (no B/ia>KHOMy TepMOMeipy) 



Hapy>KHbie 6jioki/i 



MXZ-2D33VA 
MXZ-2D42VA 
MXZ-2D53VA 

ra6apnTbi (LLIxrxB) 
800x285x550 mm 



r 



MXZ-3D54VA2 

MXZ-3D68VA 

MXZ-4D72VA 

ra6apnTbi (LLIxrxB) 
840x330x71 0 mm 



MXZ-4D83VA 
MXZ-5D102VA 

ra6apnTbi (LLIxrxB) 
900x320x915 mm 



MXZ-6D1 22VA 

Ta6apnTbi (LLIxrxB) 
950x330x1 048 mm 











iiji i 

"ill!!!!! 


S 



nopia 

noflK/uoMem/m BB 



OO 



nopia 

noflK/uoMem/m BB 




nopTOB 

noflK/uoMem/m BB 




nopTOB 

noflK/uoMem/m BB 



On L41/1 i/i (aKceccyapw) 





HanMeHOBaHne 


Oni/icam/ie 


1 


PAR-31MAA 


rio/i HO<|)y h Ki4i/iOHan bH bii/i npoBOflHOM ny/ibTynpaBJiem/ifl (fl/ia noflK/noHem/m Heo6xo,qi/iM MHTepcbewc MAC-333IF-E) 


2 


PAC-YT52CRA 


ynpoLL;eHHbii?i npoBOflHOM nyjibTynpaBJiem/m (fl/ia noflKJiiOHeHi/m Heo6xo,qi/iM v\mep^ev\c MAC-333IF-E) 


3 


MAC-093SS-E 


HacaflKa fl/ia nbinecoca fl/ifl mi/ictki/i Tennoo6MeHHi/iKOB 


4 


MAC-333IF-E 


KoM6nHnpoBaHHbii/i i/iHTepc|)ei/ic fl/ia noflKJuoHeHi/m k cuma/ibHOi/i jimhmm M-NET VRF-ci/iCTeivi City Multi, a TaK>Ke fl/ia noflKJiKwem/m 
npoBOflHoro ny/ibTa 1/1 BHewHi/ix u,euev\ ynpaBJiem/m 1/1 Kompo/ifl. 


5 


MAC-557IF-E 


KoHBepTepfl/ifl ynpaB/iei-ii/m nepe3 lAmepneT 


6 


ME-AC-KNX-1-V2 


KoHBepTepfl/ia noflK/noHem/m BceTb KNXTP-1 (EIB) 


7 


ME-AC-MBS-1 


KoHBepiepfl/ifl noflKJuoHem/m b ceTb RS485/Modbus RTU 


8 


ME-AC-LON-1 


KoHBepTepfl/ifl noflKJiiOHeHi/m b ceTb LonWorks 


9 


ME-AC-ENO-1 


KoHBepiep fl/ifl noflK/noHem/m b 6ecnpoBOflHyK) ceTb EnOcean 



PUMY-P1 1 2/1 25/1 40V/YKM1 

Ta6apnTbi (LLIxrxB) 
1050x(330+25)x1338mm 




• ^ BHyTpeHHMX 
6/lOKOB 



npi/iMenaHi/ie. 

BHyipeHHue 6jioki/i MSZ-SF1 5/20VA He i/iMeiOT 
cneuna/ibHoro Hapy>KHoro 6/iOKa fl/ia 

())OpMMpOBaHHfl CUCTeM «1 BHyTpeHHUI/l 6/lOK — 

1 Hapy>KHbii/i 6jiok». 



Cxeivia coeflUHeHUM BHyTpeHHero n Hapy>KHoro 6jiokob 



MXZ-2D33/42/53VA 
MXZ-3D54/68VA 
MXZ-4D72/83VA 
MXZ-5D102VA 
MXZ-6D1 22VA 



Ka6e/ib (aBTOMaTi/mecKi/ii/i BbiK/uoHaTejib): 
MXZ-2D33VA — 1 ,5 mm2 (1 0 A) 
MXZ-2D42/53VA(H) — 1 ,5 mm2 (1 5 A) 
MXZ-3D54/3D68/4D72/4D83VA/5D1 02VA - 
MXZ-6D1 22VA — 4,0 mm2 (32 A) 

Ce^em/ie Ka6e/ifl Ha ynacTKe D — 4x1,5 mm 2 



2,5 mm2 (25 A) 



J_L 




I BHyTpeHHI/M BHyTpeHHI 
6/lOK I I 6/lOK 



BHyTpeHHMM | 
6/1 OK I 



• Pery/ii/ipoBaHi/ie KO/ii/mecTBa xjiaflarema (R410A) 

Hapy>KHbiM arperaT 3anpaB/ieH flocraTOMHbiM KOJii/mecrBOM xnaflareHTa arm fljii/mbi 
MarncTpa/in, yKa3aHHOi/i b Ta6/ii/iue. ripi/i npeBbiLueHi/11/1 flaHHOi/i fljii/mbi Heo6xo- 
fli/iMa flono/iHMTe/ibHafi 3anpaBKa x/iaflareHTa (R410A). 



Mofle/ib 


fl/inHa 
wiarwcTpa/iM, 

Heipe6yiomafl 
fl03anpaBKM 


PacneT fl03anpaBKM 


MXZ-2D33/42/53VA 


20 m 


20 i7m x (fl/iMHa Tpy6bi x/iaflarema (m) - 20 m) 


MXZ-3D54/68VA 
MXZ-4D72/83VA 
MXZ-5D102VA 


40 m 


20 i7m x (fl/iMHa Tpy6bi x/iaflarema (m) - 40 m) 


MXZ-6D122VA 


60 m 


20 i7m x (fl/iMHa Tpy6bi x/iaflarema (m) - 60 m) 



Standard 

inverter 
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Cn/iMT-CMCTeivia K/iacca CTAHflAPT c HacTeHHbiM BHyrpeHHi/iM 6jiokom (ox/ia>KfleHi/ie - HarpeB) 


BHyTpeHHi/ii/i 6jiok (BB) 






MSZ-SF25VE2 


MSZ-SF35VE2 


MSZ-SF42VE2 


MSZ-SF50VE2 


MSZ-GF60VE 


MSZ-GF71VE 


Hapy>KHbii/i 6jiok (HB) 






MUZ-SF25VE 


MUZ-SF35VE 


MUZ-SF42VE 


MUZ-SF50VE 


MUZ-GF60VE 


MUZ-GF71VE 


HanpflweHne 3/ieKTponnTai-ii/m 


B, <t>, Tm 


220-240 B, 1 <()a3a, 50 l~u 




npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


2,5 (0,9 - 3,4) 


3,5 (1,1 -3,8) 


4,2 (0,8 - 4,5) 


5,0(1,4-5,4) 


6,1 (1,4-7,5) 


7,1 (2,0-8,7) 




noTpe6/ifieiviafi MomHocrb 


kBt 


0,60 


1,08 


1,34 


1,66 


1,79 


2,13 




Ce30HHafl 3Hepr03(()())eKTMBHOCTb SEER 


7,6 (A++) 


7,2 (A++) 


7,5 (A++) 


7,2 (A++) 


6,8 (A++) 


6,8 (A++) 


Ox/ia>KfleHMe 


ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iei-ii/m BB 


flB(A) 


19-24-30-36-42 


19-24-30-36-42 


26-31-34-38-42 


28-33-36-40-45 


29-37-41-45-49 


30-37-41-45-49 


ypOBeHb 3ByKOBOI/l moluhocti/i BB 


flB(A) 


57 


57 


57 


58 


65 


65 




ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iem/m HB 


flB(A) 


47 


49 


50 


52 


55 


55 




ypOBeHb 3ByKOBOI/l moluhocti/i HB 


flB(A) 


58 


62 


63 


65 


65 


65 




pacxofl B03flyxa BB 


m 3 /m 


192-546 


192-546 


282-546 


306-594 


588-1098 


582-1068 




npOM3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


3,2(1,0-4,1) 


4,0(1,3-4,6) 


5,4(1,3-6,0) 


5,8(1,4-7,3) 


6,8 (2,0 - 9,3) 


8,1 (2,2-9,9) 




noTpe6/i«eivia« MomHOCTb 


kBt 


0,78 


1,03 


1,58 


1,70 


1,81 


2,23 


HarpeB 


Ce30HHafl 3Hepr03(()(|)eKTMBHOCTb SCOP 


4,4 (A+) 


4,4 (A+) 


4,4 (A+) 


4,4 (A+) 


4,3 (A+) 


4,2 (A+) 


ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iem/m BB 


flB(A) 


19-24-34-39-45 


19-24-34-40-46 


26-31-36-42-47 


28-33-38-43-49 


29-37-41-45-49 


30-37-41-45-49 




ypoBeHb 3ByKOBoro ,qaBJiei-ii/m HB 


flB(A) 


48 


50 


51 


52 


55 


55 




pacxofl B03flyxa BB 


m 3 /m 


180-618 


180-660 


282-684 


306-720 


588-1098 


612-1068 


MaKCMMa/lbHbll/l pa6oMMi7i TOK 


A 


8,4 


8,5 


9,5 


12,3 


14,5 


16,6 


fluaivieTp Tpy6: >Ki/iflKOCTb 


MM (flKMM) 


6,35(1/4) 


6,35(1/4) 


6,35(1/4) 


9,52 (3/8) 


fluaivieTp Tpy6: ra3 


MM (flK>MM) 


9,52(3/8) 


12,7(1/2) 


1 5,88(5/8) 


1 5,88(5/8) 


CDpeoHonpoBOfl 


fl/inHa 


M 


20 


20 


20 


30 


30 


30 


Me>Kfly 6/iOKaMM 


nepenafl bncot 


M 


12 


12 


12 


15 


15 


15 


rapaHTupoBaHHbii/i 
flnana30H Hapy>KHbix 
TeivinepaTyp 


ox/ia>KfleHMe 


°c 


-10- +46°C no cyxoMy TepMOMeipy 


HarpeB 


°c 


-15- +24°C no B/ia>KHOMy TepMOMeipy 1 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Tai/maHfl) 




noTpe6/ifieiviafi Mou^HOCTb 


Bt 


23 


29 


30 


43 


62 


58 


BhiyTpeHHi/ii/i 


ra6apnTbi: LJJxrxB 


MM 


798x195x299 


1100x238x325 


6/lOK 


fluaivieTp flpeHa>Ka 


MM 


16 


16 


16 


16 


16 


16 




Bee 


Kr 


10 


10 


10 


10 


16 


16 


Hapy>KHbiM 


ra6api/iTbi: LLIxrxB 


MM 


800x285x550 


840x330x880 


6/lOK 


Bee 


Kr 


31 


31 


35 


55 


50 


53 



1 ripn MHTeHCMBHOi/i 3 Kcn/iyaTa 141/11/1 b pe>KHMe HarpeBa npi/i OTpnuaie/ibHOi/i TeMnepaiype Hapy>KHoro B03flyxa peKOMeHflyeTCfl 
ycraHaBJii/iBaTb b noflflOH Hapy>KHoro 6/iOKa 3/ieKTpi/mecKi/m HarpeBaTe/ibfl/m npeflOTBpamem/m 3aMep3am/m KOHfleHcaia. 



Onui/ii/i (aKceccyapbi) 



HanMeHOBaHne 


Oni/icam/ie 


1 


MAC-2320FT 


CivieHHbii/i 3/ieivieHT B-jieKTpocraTi/mecKoro 
aHTMa/i/iepreHHoro 3H3i/iMHoro ())i/mbTpa fl/ia MOfle/iei/i 
MSZ-SF25-50VE (peKOMeHflyeTCfl 3aivieHa 1 pa3 b rofl) 


2 


MAC-2310FT 


CivieHHbii/i a^eivieHT 3-jieKTpocraTi/NecKoro 
aHTMa/i/iepreHHoro 3H3i/iMHoro 4>i/uibTpa fl/ia MOfle/iei/i 
MSZ-GF60/71VE (peKOMeHflyeTCfl 3aivieHa 1 pa3 b ro,q) 


3 


PAR-31MAA 


no/iHO())yHKi4MOHa/ibHbii/i npoBOflHOi/i ny/ibTynpaBJieHMfl 
(fl/ifi noflKJiiOHeHi/m Heo6xo,qi/iM i/n-rrep^ei/ic MAC-333IF-E) 


4 


PAC-YT52CRA 


ynpomeHHbii/i npoBOflHOM ny/ibTynpaBJiem/m 

(fl/ifl noflKJiicmeHi/m Heo6xoflMM i/iHTepc|)ei/ic MAC-333IF-E) 


5 


MAC-889SG 


PeiueTKa Hapy>KHoro 6/iOKa fl/ia i/i3MeHem/m HanpaBJiem/m 
Bbi6poca B03flyxa (MUZ-SF25/35/42VE) 


6 


MAC-886SG-E 


PeiueTKa Hapy>KHoro 6/iOKa fl/ia i/BMeinei-ii/m HanpaB/iei-ii/m 
Bbi6poca B03flyxa MUZ-SF50VE i/i MUZ-GF60/71VE 


7 


MAC-093SS-E 


HacaflKa fl/ia nbi/iecoca fl/ia hi/ictki/i Termoo6MeHHi/iKOB 


8 


MAC-333IF-E 


KOM6l/lHI/ipOBaHHbll/l l/IHTep$ei/IC flJlfl nOflK/llOHeHMfl K 

ci/irHa/ibHOi/i jii/ihi/ii/i M-NET VRF-ci/icreM City Multi, a TaKwe 
fl/ifl noflKJiicmeHi/m npoBOflHoro ny/ibTa i/i BHewm/ix Menei/i 
ynpaBJiem/m i/i kohtpojia. 


9 


MAC-557IF-E 


KoHBepTepfl/ifl ynpaBJiem/ifl ^epe3 l/lHTepineT 


10 


ME-AC-KNX-1-V2 


KoHBepTepfl/ia noflK/noHem/m BceTb KNXTP-1 (EIB) 


11 


ME-AC-MBS-1 


KoHBepTepfl/ifl noflKJiiOHeHi/m b ceTb RS485/Modbus RTU 


12 


ME-AC-LON-1 


KoHBepTepfl/ifl noflKJiicmeHi/m b ceTb LonWorks 


13 


ME-AC-ENO-1 


KoHBepiep fl/ifl noflKJiiOHeHi/ifl b 6ecnpoBOflHyK) ceTb EnOcean 



Hapy>KHbie 6/ioki/i 



MUZ-SF25/35VE 
MUZ-SF42VE 

ra6api/iTbi (LLIxrxB) 
800x285x550 mm 



MUZ-SF50VE 

Ta6apMTbi (LLIxrxB) 
840x330x880 mm 



MUZ-GF60/71VE 

ra6apnTbi (LLIxrxB) 
840x330x880 mm 






Cxeivia coefli/mei-ii/ii/i BHyTpeHHero n Hapy>KHoro 6jiokob 



Ka6e/ib 3/ieKTponi/rraHi/m (aBTOMaTi/mecKi/ii/i BbiK/itOMaTe/ib): 
SF25/35/42VE: 3x1 ,5 mm 2 (1 0 A), 
SF50VE: 3x2,5 mm 2 (16 A) 



3x2,5 mm npi/i fljii/me MeHee 1 0 m (20 A) 
3x4,0 mm 2 npi/i fljii/me MeHee 1 5 m (20 A) 
3x6,0 mm 2 npi/i fl/ii/me MeHee 25 m (20 A) 

BHyTpeHHMI/l 
6/1 OK 




MK-ny^bT 
ynpaBJiem/ifl 



3a3eivineHMe 



npoBOfl3a3eivi^eHMfl 

fl0^>KeH 6blTb Ha 60 MM fl/ll/IHHee OCTa^bHblX npOBOflHUKOB 
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Pa3Mepbl BHyTpeHHI/IX 6/10K0B 



BHYTPEHHI/IE 5/lOKI/l: 

MSZ-SF15VA 

MSZ-SF20VA 



1/IK-ny/ibT 

ynpaB/iem/m 

SG10D 



740 




I 
















H 








H 

























1 




56 


505 


C 179 3 









'is 







1x20OBa^bHOeOTB. 



MOHTa>KHaa 



1x20 OBa^bHoe otb. 



Efl. H3M.: MM 




Bbixofl 
B03flyxa 



otb. b creHe 065 j 
MOHTawHafl ruiacTi/ma 



Tpy6onpoBOflbi 



\ ,qpeHa>KHbiM w/iaHr 



o g: 
x o 
o g 
Cl Q. 

e c 




035 (Hapy>KHbm fluaMeip) 


>Kl/lflKOCTb 


06,35 — 0,39 m (Ba/ibuoBKa 06,35) 


Tas 


09,52 — 0,34 m 


flpeHa>KHbii/i m/iainr 


Hapy>KHbii/i fluaMeip 1/130/1*1141/11/1 028, 
Hapy>KHbii/i fluaMeTp LUTyi^epa 01 6 



11x26oBa^bHoeoTB. 



BHYTPEHHI/IE 5/lOKI/l: 

MSZ-SF25VE2 

MSZ-SF35VE2 

MSZ-SF42VE2 

MSZ-SF50VE2 



47- 



l/IK-nynbT 
ynpaB/iem/m 
SGI ID 



II 



798 






1 












1 1 
























































1x20 OBa/ibHoe otb. 




6 g: 
x o 

Q. Q. 

e c 


M30Jlfll4Mfl 


037 (Hapy>KHbm fluaMeip) 


>Kl/lflKOCTb 


06,35 — 0,39 m (Ba/ibuoBKa 06,35) 


Tas 


09,52 — 0,34 m MSZ-SF22/25/35/42 - Ba/ibL|OBKa 09,52 
MSZ-SF50 — Ba^bMOBKa 012,7 


flpeHa>KHbii/i m/iainr 


Hapy>KHbm fli/iaMeTp i/i30/ifluni/i 028, 
Hapy>KHbii/i fluaMeip LUTyi^epa 016 



1 1 x26 OBa/ibHoe otb. 



BHYTPEHHI/IE 5/lOKI/l: 

MSZ-GF60VE 

MSZ-GF71VE 



v of 



l/IK-ny/ibT 

ynpaB/iem/m 

SG10A 



x20 OBa/ibHoe otb. 



1 1 uu 

i 1090 . 














































































| m 








6 





o g: 
x o 
o g 

Cl CL 

e c 


M30Jlfll4Mfl 


050 (Hapy>KHbii/i fluaMeTp) 


>Kl/lflKOCTb 


MSZ-GF60: 09,52 — 0,5 m (Ba/ibuoBKa 06,35) 
MSZ-GF71 : 09,52 — 0,5 m (Ba/ibuoBKa 0952) 


Ta3 


01 2,7 — 0,43 m (Ba/ibuoBKa 01 5,88) 


flpeHa>KHbm w/iaHr 


Hapy>KHbii/i flwaMeTp i/i 30/1*1141/11/1 028, 
Hapy>KHbm fli/iaMeTp wTyuepa 01 6 
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Pa3iviepbi Hapy>KHbix 6jiokob 





• PerynnpoBaHne KO/ii/mecrBa x/iaflareHTa (R410A) 



Hapy>KHbii/i npn6op 3anpaB/ieH flocraTom-ibiM KO/ii/mecrBOM xnaflarema Ha 
fl/inHy (J)peoHonpoBOfla flo 7 m (10 m - GF60/71). Ecnn fl/ii/ma Tpy6bi 
npeBbnuaeT 7 m (10 m - GF60/71), to Heo6xofli/iMa flonojiHi/iTe/ibHafl 
3anpaBKa xjiaflarema (R410A). 



Kojii/mecTBO x/iaaareHTa, 
KOTopoe Heo6xoflnivio 
flo6aBMTb b ci/icreiviy 


MSZ-SF25/35/42 


30 r/M x (fl/inHa Tpy6bi x/iaflareHTa (m) - 7) 


MSZ-SF50 


20 r/M x (fl/iMHa Tpy6bi x/iaflareHTa (m) - 7) 


MSZ-GF60 


20 r/M x (fl/ii/ma Tpy6bi xjiaflarema (m) - 10) 


MSZ-GF71 


55 r/M x (fl/ii/ma Tpy6bi x/iaflareHTa (m) - 10) 
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KOHfll/ILJI/IOHep C MHBepTOpOM 

MSZ-HJ VA 

HacTeHHbiw BHyTpeHHMM 6/iok (cepwa K/iaCCMK) 
ox/iawflem/ie-HarpeB: 2,5-5,0 kBt 



Oni/icam/ie npi/i6opa 

Cepi/m Classic Inverter — flocrynHoe KaneaBO. TpaflnunoHHoe 
KanecTBO Mitsubishi Electric, nHBepiopHbie TexHO/iornn, 

KOTOpbie 06eCneMMBaK)T 6blCTpbll/l BblXOfl Ha pe>KMM, HH3KOe 

9HepronoTpe6/ieHne n OTcyTCTBwe nycKOBbix tokob, 
KOM4»opTHbii/i ypoBeHb Luyivia, — Bee 9to yK/iaflbiBaeTCfl b 
npneivi/ieiviyK) ueHy. Taivi, rfle HeT Heo6xoflHMOCTn b 
pacujupeHHbix (|)yHKL|i/mx, a TaK>Ke cneuna/ibHbix Tpe6oBaHni/i k 
flH3ai/iHy BHyipeHHero 6/iOKa, cepua Classic Inverter aaHeT 

OnTHMa/lbHblM Bbl6opOM. 



Ce30HHafl 9Hepro9(|)(|)eKTHBHOCTb K/iacca A+ (MSZ-HJ50VA). 
(DyHKL|i/m BKOHOMi/iHHoro ox/iawfleHMfl «Econo Cool». 

BCTpoeHHbll/l 12-TM M3COBOM T3MIViep 3BTOIViaTI/IMeCKOrO 
BK/lK3HeHHfl MJ1M Bbl K Jl K) M e H l/l . flMCKpeTHOCTb VCTaHOBKH 

Tai/iMepa coaaBJiaeT 1 nac. 

ABTOMaTi/mecKoe B03o6HOB/ieHne pa6oTbi noc/ie c6oa 
9JieKTponnTam/m (aBTopeciapi). 



Hapy>KHbll/l 6/lOK 




BHyTpeHHMI/l 6/IOK 



m ■ ABTO ■ flPKO- 

EconScool 13ACJ10HKA ■ BEJlblM 




Cnjiwr-ci/iCTeMa cepi/m KJ1ACCMK c HacTeHHbiM BHyTpeHHMM 6/iokom (oxjiawfleHM 


e - HarpeB) 




BHyTpeHHMM 6jiok (BB) 


MSZ-HJ25VA 


MSZ-HJ35VA 


MSZ-HJ50VA 


Hapy>KHbiM 6jiok (HB) 


MUZ-HJ25VA 


MUZ-HJ35VA 


MUZ-HJ50VA 


HanpaweHMe 3/ieKTponi/iTaHi/ifi 


B, Vu, 


220-240 B, 1 (()a3a, 50 Vu, 


Ox/ia>KfleHMe 


npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


2,5 (1,3-3,0) 


3,1 (1,4-3,5) 


5,0(1,3-5,0) 


noTpe6/ifleMafl MomHOCTb 


kBt 


0,73 


1,04 


2,05 


Ce30HHafl 3Hepr03(J)(()eKTMBHOCTb SEER 


5,1 (A) 


5,1 (A) 


6,0 (A+) 


ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iem/m BB 


flB(A) 


22-30-37-43 


22-31-38-45 


28-36-40-45 


ypOBeHb 3ByKOBOM MOU^HOCTH BB 


flB(A) 


57 


60 


60 


ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iem/m HB 


flB(A) 


50 


50 


50 


ypOBeHb 3ByKOBOI/l MOUJHOCTH HB 


flB(A) 


63 


64 


64 


pacxofl B03flyxa BB 


m 3 /m 


228-570 


228-654 


378-774 


HarpeB 


npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


3,15 (0,9-3,5) 


3,6(1,1 -4,1) 


5,4(1,4-6,5) 


noTpe6/ifleMafl MomHOCTb 


kBt 


0,87 


0,995 


1,48 


Ce30HHafl 3Hepr03(|)(t)eKTMBHOCTb SCOP 


3,8 (A) 


3,8 (A) 


4,2 (A+) 


ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iem/m BB 


flB(A) 


23-30-37-43 


23-30-37-44 


27-34-41-47 


ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iem/m HB 


flB(A) 


50 


50 


51 


pacxofl B03flyxa BB 


m 3 /m 


210-600 


210-618 


366-858 


MaKCMIViaJlbHbll/l pa6oMMM TOK 


A 


5,8 


6,5 


9,8 


flwaivieTp Tpy6 


>KMflKOCTb 


MM (flK)MM) 


6,35(1/4) 


6,35(1/4) 


ra3 


MM (flK>MM) 


9,52(3/8) 


12,7(1/2) 


CDpeoHonpoBOfl 
ivie>Kfly 6/iOKaMM 


fl/iMHa 


M 


20 


20 


20 


nepenafl bncot 


M 


12 


12 


12 


l~a pa htm poBa h h bi 1/1 
AMana30H Hapy>KHbix 
TeivinepaTyp 


ox^a>KfleHne 


°c 


+15- +46°C no cyxoMy TepMOMeTpy 


HarpeB 


°c 


-10- +24°C no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy 


3aBOfl (cTpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (TaM/iaHfl) 


BHyTpeHHMI/l 
6/lOK 


noTpe6/ifleMafl MomHOCTb 


Bt 


20 


21 


37 


ra6apMTbi: LUxrxB 


MM 


799x232x290 


flnaivieTpflpeHa>Ka 


MM 


16 


16 


16 


Bee 


Kr 


9,0 


9,0 


9,0 


Hapy>KHbiM 
6jiok 


ra6apMTbi: HlxrxB 


MM 


699x249x538 


800x285x550 


Bee 


Kr 


24 


25 


36 



Hapy>KHbie 6jioki/i 



MUZ-HJ25VA/35VA 

Ta6apMTbi (LUxl~xB) 
699x249x538 mm 



i ii 




"iillllllllfr" 



MUZ-HJ50VA 

Ta6apMTbi (HlxrxB) 
800x285x550 mm 




npMMenaHMe. 

riOflKJllOMeHMe BHyTpeHHMX 6/10KOB 

MSZ-HJ25/35/50VA k Hapy>KHbiM 6/iOKaM 
My^bTMCMCTeM MXZ He npeflycMOTpeHO. 



On L41/11/1 (aKceccyapbi) 





HaMMeHOBaHMe 


OnMcaHne 


1 


MAC-1200RC 


HacTeHHbiM flep>KaTe/ib pj\n ny/ibTa ynpaB/ieHMfl 


2 


MAC-883SG 


PeujeTKa Hapy>KHoro 6/iOKa p,nn M3MeHeHi/m 
HanpaB^eHMjq Bbi6poca B03flyxa (MUZ-HJ25/35) 


3 


MAC-889SG 


PeujeTKa Hapy>KHoro 6/iOKa p,nn M3MeHeHM« 
HanpaB/ieHMfi Bbi6poca B03flyxa (MUZ-HJ50) 


4 


MAC-1702RA-E 


Ka6e/ib c pa3t>eMOM fl/ia noflK/iiOMeHMfl k nnaie 
BHyTpeHHero 6/iOKa BHeujHero cyxoro koht3 KTa 
(BK/i/BbiKJi). fl/iMHa Ka6e.rm 2 M. 



Cxeivia coeflUHeHUM BHyTpeHHero n Hapy>KHoro 6jiokob 



Ka6ejib3JieKTponnTaHHfl 

(aBTOMaTI/IMeCKHI/l BblKTllOMaTe/lb): 

MSZ-HJ25VA/35VA: 3x1 ,5 mm 2 (1 0 A) 
MSZ-HJ50VA:3x1,5mm 2 (12 A) 




Hapy>KHbin 
6/iok 



wie>K6jiOHHbii/i 
Ka6e/ib: 4x1,5 mm 2 
(4x2,5 mm 2 - cuaewia HJ50VA) 



3a3eMJiem/ie 



U"© 



Classic 

inverter 



npoBOfl3a3eM^eHna 1 
flo/weH 6biTb Ha 60 mm 

fl/lUHHee OCTa/lbHblX npOBOflHUKOB 
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Pa3Mepbi 



BHYTPEHHI/IE 5/10KI/I: 
MSZ-HJ25VA 
MSZ-HJ35VA 
MSZ-HJ50VA 



Efl. M3M.: MM 



MOHTa>KHaa n/iaai/iHa 



57 ^| 














□ 




o 

















MK-nynbT ynpaBJiem/ifl 
MP13A 










n 

1 






















ml . 


f V 










g 69 57 




t 








80 







o g: 
x o 
o g 

Cl Q. 

e c 


H30/lflL(l/m 


MSZ-HJ25/35VA: 035 (HapyWHbiM fluaivieTp) 
MSZ-HJ50VA: 037 (inapy>KHbii/i fluaivieip) 


>Kl/lflKOCTb 


Tpy6a 06,35 — 0,39 m (Ba/ibLiOBKa 06,35) 


fas 


Tpy6a 09,52 — 0,34 m (MSZ-HJ25/35VA: BanbL(OBKa 09,52; 

MSZ-HJ50VA: BanbL(OBKa 01 2,7) 


flpeHa>KHbm w/iaHr 


Hapy>KHbiM fluaivieip i/bo/iami/m 028, 

Hapy>KHbii/i fluaivieTp wTyMepa 01 6, fl/ii/ma 370 mm 



HAPyMHblE 5/10KI/I: 

MUZ-HJ25VA 

MUZ-HJ35VA 



BxoflB03 fl yxa^ fl peHa>KHoe otb. 03 3 

4 




HAPyMHblE 5/10KI/I: 
MUZ-HJ50VA 



ripOCTpaHCTBO 
fl/lfl yCTaHOBKM 




Ecni/i 6/iOKycTaHaB/iMBaeTCfl Ha paMe, to ee Bbicoia flo/i>KHa b 2 pa3a 
npeBbiiuaTb MaKCi/iMa/ibHyK) Bbiccrry CHe>KHoro noKpoBa. 



Ao3anpaBKa xjiaflarema (R410A) 


MSZ-HJ25/35/50 


20 t/m x (fl/inHa Tpy6bi x/iaflareHTa (m) - 7) 
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KOHflMMMOHep C MHBepTOpOM 

MFZ-KJ 

HanO^bHblM BHyTpeHHMM 6/lOK 

ox/ia>KfleHMe-HarpeB: 2,5-5,0 kBt 




Oni/icam/ie npi/i6opa 

ripeflHa3HaMeH fl/ia noMemeHi/11/1, b KOTopbix HeB03MO>KHO pa3iviecTi/iTb HacieHHbie BHyTpeHHi/ie 
6/iokm, a TaK>Ke fl/ia i/imepbepoB, r/je npeflnoHTi/iTe/ibHa Hano/ibHaa yciaHOBKa. 

l/l3flinHbM flM3aMH, KOMnaKTHaa i/i /ien<afl KOHCTpyKqi/m. Hi/bki/m ypoBeHb Luyivia. 

lloflaMa B03,qyxa BBepx 1/1/11/1 b flByx HanpaBJiem/mx: BBepx i/i bhi/b. Cuaeivia B03flyxopacnpefle/ieHi/m 
MMeeT 3 HanpaB/iJiiOL^Mx B03flyiuHoro noTOKa c He3aBi/ici/iMbiivi npi/iBOflOM. 

BecnpoBOflHbiM ny/ibT co BCTpoeHHbiM Hefle/ibHbiM Tai/iiviepoivi. 

Pe>KMMfle>KypHorooTonjieHi/m «l save». 

Pe>Ki/iM 3KOHOMi/iMHoro oxjia>KfleHi/m «ECONO COOL». 

B KOMn/ieKTe c 6/iokom nocTaB/iaeTOi 1/IK-ny/ibT ynpaB/ieHi/m. C noMombio flono/iHi/iTe/ibHoro 
i/iHTep4>ei/ica MAC-333IF mo>kho noflK/iiom/iTb HacTeHHbii/i npoBOflHOi/i ny/ibTynpaB/ieHi/m PAR- 
31 MAA. 9tot ny/ibT i/iivieeT pyci/i(|) 1/114 i/ipoBaHHbii/i no/ib30BaTe/ibCKi/ii/i i/iHTepcJ)ei/ic. 

HaHon/iaTi/iHOBbii/i (Jw/ibrp, b BO/iOKHa KOToporo BcrpoeHbi n/iaTi/moBO-KepaMi/mecKi/ie MacTnqbi 
HaHOMeTpoBoro fli/iana30Ha. Oi/uibTp ocymecTBJiaeT aHTi/i6aKTepi/ia/ibHyio i/i aHTi/iBi/ipycHyio 
o6pa6oTKy B03,qyxa, a TaK>Ke yHi/iMTO>KaeT 3anaxi/i. ripeflycMOTpeHa aHTi/ia/uiepreHHafl 
(Jw/ibrpyiOLnafl BdaBKa (onqi/m). 

YciaHOBKa Ha crapbie Tpy6onpoBOflbi: npi/i 3aivieHe crapwx ci/icreM c x/ia,qareHTOivi R22 Ha flaHHbie 
MOfle/iM HeTpe6yeTC?q 3aivieHa i/ijii/i npoivibiBKa Mari/iapa/iei/i. 



Hapy>KHbm 6jiok 










PAM 










BemH/iaTop DC 





BHyTpeHHMI/l 6/lOK 



m ■ ABTO HflPKO- . H AHTI/IAJUlEPrEH ■ HAHOnnaraHOBwi 
EconoCool H3ACJ10HKA H BE/lblM 0H3MM) ■ tump 



ABTO 



E |OK>| ff I 0X 3 ME I ta 

save ■ ABTOCMEHA ■ ABTOPECTAPT ■ mm ■ 



L(EHTPAJlbH0E H rMinOBOE ■nOflKJllOHEHUi 
BK/1 / BblK/1 ■ ynPABJlEHUE ■ KM-NET 



onip onip onip 



Cn/iMT-CMCTeivia c HanojibHbiM BHyTpeHHMM 6jiokom ( oxji a >Kfle h i/i e - HarpeB) 



BHyTpeHHMM 6jiok (BB) 
Hapy>KHbiM 6jiok (HB) 



MFZ-KJ25VE 
MUFZ-KJ25VE 



MFZ-KJ35VE 
MUFZ-KJ35VE 



MFZ-KJ50VE 
MUFZ-KJ50VE 



Hanp«>KeHMe 3/ieKTponMTaHMfl 


B, <$>, Tu 


220-240 B, 1 4>a3a, 50 Vu, 


Ox/ia>KfleHMe 


npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


2,5 (0,5 - 3,4) 


3,5 (0,5 - 3,7) 


5,0(1,6-5,7) 


noTpe6jifleiviafl MoujHOCTb 


kBt 


0,54 


0,94 


1,41 


Ce30HHafl 3Hepr09(J)(()eKTMBHOCTb SEER 


8,5 (A+++) 


8,1 (A++) 


6,5 (A++) 


ypoBeHb3ByKOBoro,qaB/ieHi/m BB 


flB(A) 


20-25-30-35-39 


20-25-30-35-39 


27-31-35-39-44 


ypOBeHb 3ByKOBOM MOU^HOCTM BB 


flB(A) 


49 


50 


56 


ypoBeHb3ByKOBoroflaB/ieHi/m HB 


flB(A) 


46 


47 


49 


ypOBeHb 3ByKOBOI/l MOUJHOCTI/I HB 


flB(A) 


59 


60 


63 


pacxofl B03flyxa BB 


m 3 /m 


234-492 


234-492 


336-646 


HarpeB 


npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


3,4(1,2-4,6) 


4,3 (1,2-5,5) 


6,0 (2,2 - 8,2) 


noTpe6/ifleMafl MomHOCTb 


kBt 


0,77 


1,1 


1,61 


Ce30HHa« 3Hepr09(|)(|)eKTMBHOCTb SCOP 


4,5 (A+) 


4,4 (A+) 


4,3 (A+) 


ypoBeHb3ByKOBoro,qaB/ieHi/m BB 


flB(A) 


19-25-30-35-41 


19-25-30-35-41 


29-35-40-45-50 


ypoBeHb3ByKOBoroflaB^eHMfi HB 


flB(A) 


51 


51 


51 


pacxofl B03flyxa BB 


m 3 /m 


234-582 


234-582 


360-840 


MaKCMIvia/lbHblM pa60MMM TOK 


A 


9,4 


9,4 


14,0 


CDpeoHonpoBOfl Me>Kfly 
6/iOKaiviM 


fl/iMHa 


M 


20 


20 


30 


nepenafl bwcot 


M 


12 


12 


15 


rapaHTMpoBaHHbiM 
AMana30H Hapy>KHbix 
TeivinepaTyp 


ox/ia>KfleHMe 


°c 


-10- +46°C no cyxoMy TepMOMeTpy 


HarpeB 


°c 


-15- +24°C no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy 


BHyTpeHHMM 
6/lOK 


noTpe6/i«eivia« MomHocrb 


Bt 


16 


16 


38 


ra6apMTbi: LLIxrxB 


MM 


750x215x600 


Bee 


Kr 


15 


15 


15 


3aBOfl (cTpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (flnoHi/m) 


Hapy>KHbiM 
6jiok 


ra6apMTbi: LLIxrxB 


MM 


800x285x550 


840x330x880 


Bee 


Kr 


37 


37 


55 


3aBOfl (CTpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (TaM/iaHfl) 



1 npM MHTeHCMBHOM 3Kcn/iyaTauMM b pe>KMMe HarpeBa npM OTpMuaTe/ibHOM TeMnepaType Hapy>KHoro B03flyxa peKOMeHflyeTCfl 
ycTa Ha bji m BaTb b noflflOH Hapy>KHoro 6/iOKa 3/ieKTpMMecKMi/i HarpeBaTe/ib p,nn npeflOTBpameHMfi 3aMep3aHMfl KOHfleHcaTa mjim 
McnoTib30BaTb Hapy>KHbii/i 6jiok MUFZ-KJ25/35/50VEHZ, MMeioinMi/i BCTpoeHHbiM HarpeBaTe/ib. 
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K/iacc 3Hepro3(|)(|)eK™BHOCTn «A+++/A+» lfl ver 

G/icreMbi MFZ-KJ i/iMeK>T BbicoKyio 3HepreTi/mecKyK) 3(J)(J)eKTMBHOCTb no eBponei/iCKOi/i KJiacci/i4>i/iKa- 
141/11/1. Hanpi/iMep, ci/icieivia xo/iOflonpoi/BBOfli/rrejibHOCTbK) 2,5 kBt MFZ-KJ25VE: «A+++» — b pe>Ki/iMe 
ox/ia>Kflei-ii/m n «A+» — b pe>Ki/iivie HarpeBa. 



pe>KHM ox/iaayjeHi/m 
pe>KHM HarpeBa 




SEER 

6/5 SCOP 
4,3 



MFZ-KJ25VE 



MFZ-KJ35VE 



MFZ-KJ50VE 



3 aBTOMan/iMecKi/ie B03flyiuHbie 3ac/iOHKi/i 



BcTpanBaeTC^ b creHy 



KoHCTpyKMi/ia BHyipeHHero 6/iOKa cepi/11/1 MFZ-KJ 
no3BO/ifleT yToni/iTb Kopnyc b creHy Ha 70 mm, mto 
yMeHbwaeT BMflUMyK) rjiy6nHy 6/iOKa ,qo 145 mm. 

KpOMe TOrO 3TO n03BOJlfleT CKpblTb 

4>peoHonpoBOflbi 1/1 3^eKTpi/mecKi/ie Ka6ejii/i, 
npo/io>KMB MX b deHe. 




145 MM 



BHyipeHHue 6/ioki/i ocHameHbi 3 B03flyniHbiMi/i 3aaiOHKaMM c 3/ieKTponpi/iBOflOM. 3jo no3BOJifleT HacrpoMTb yflo6Hoe 
/yifl no/ib30BaTe/ifl pacnpefle/ieHi/ie B03flywHbix iiotokob, a Ta K>Ke peajii/i30BaTb 6bicrpbii/i HarpeB noMemeHMfl. 








1 Bbiapbm HarpeB ^^L^ 


Ten/ibii/i B03,qyx 




nonaflaeT Ha bxo/j 1/1 




nponcxoflm 6blCTpblM 




poa TeMnepaTypw 




KOHfleHcai4i/ii/i. 










Oxna>KfleHwe 




B pe>KI/IMe OX^a>KfleHMfl B03flyLUHbll/l nOTOK TO>Ke MO>KeT 6blTb 

HanpaB/ieH oflHOBpeivieHHO BBepx 1/1 bhi/b. 



HaHOn/iaTI/IHOBbll/l (|)l/IJlbTp 



B Bo/iOKHa 4>njibTpa BdpoeHbi n^aTMHOBo-KepaMMMecKne MacTMMbi HaHOMeipoBoro 
fli/iana30Ha, 6/iaroflapa kotophm cJ>nnbTp ocymecrB/iaeT aHTi/i6aKTepnajibHyK) 1/1 
aHTMBupycHyio o6pa6oTKy B03,qyxa, a Ta K>Ke yHMMTO>KaeT 3anaxi/i. no 3cj)cj)eKTi/iBHOCTi/i 
o6pa6oTKM B03,qyxa HaHonnaTi/iHOBbiM cjwjibTp npeBocxoflMT KaiexuHOBbiM. 
lloBepxHOCTb 4>i/iJibTpa yBe/iMMeHa 3a cneT Toro, mto ceTKa He flB/iaeTCfl n/iocKoft, a 
MMeeT o6-beMHyio dpyKTypy. Bjiaroflapa 3TOMy 3HaMi/iTenbHO yBejiMMeHa 
3c])cj)eKTMBHOCTb 4>mji b>Tpa 14M m B03flyiuHoro noTOKa, npoxoflflmero Mepe3 BHyipeHHi/ie 

6/10 KM. 



aHTna/iJiepreHHbie 



OmibTp MO>KHO MblTb BOflOI/l. 
3(|)C|)eKTMBHOCTb 4>HJlbTpa npM 3TOM 

yivieHbiuaeTca He3Ham/iTejibHO. 





o6i>eMHan CTpyKTypa 
4>i/mt>Tpa (3D) 



Majioe 3/ieKTponoTpe6/ieHi/ie b BbiK/iK)HeHHOivi cocto^hi/ii/i 

ECJIM KOHflMMMOHep nOflKJIIOMeH K 3JieKTpMMeCKOM CeTM, HO He BK/lK)MeH nyJlbTOM 

ynpaB/ieHMfl, to nenaTHbiM y3e/i Hapy>KHoro 6/iOKa KOHflMMMOHepa noTpe6/ifleT 
3/ieKTpMMecKyK) 3HeprMK). Mofle/iM Hapy>KHbix 6jiokob MUFZ-KJ VE ocHameHbi 
flonojiHMTe^bHOM CMdeMOM, KOTopaa OTK/iioMaeT CMJioBbie MenM Ha BpeMA npocroa 
KOHflMMMOHepa, cymecTBeHHO yMeHbwaa noipe6jifleMyK) 3neKTpo3HeprMK) b 

COCTOflHMM 0>KMflaHMfl. 



HeT OTKJIIOHeHI/Ifl 

CM/ioBbix u,enev\ 



ycTaHOBJieHa cncieMa 

OTK/iKmeHMH cn/ioBbix uenei/i 







10 Bt 


1 Bt 
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Pa3Mepbl BHyTpeHHI/IX 6/10K0B 



BHYTPEHHI/IE 5710KI/I: 
MFZ-KJ25/35/50VE 



Efl. M3M.: MM 



rinou^aflb 
B03flyxonofla torero 

OTBepCTI/lfl 



0,03 m 



6o/iee 
100 MM 



HeflOJl>KH0 6blTb 

npenflTCTBi/m 



1Z 



6o/iee 
100 MM 



MeHee 
150 mm 




l/IK-ny/ibT ynpaB/iem/m 
SG132 
60 19 



c^peoHonpoBOfl: ra3 
25, 35: 09.52(Ba^bMOBKa)3/8 
5O:012.7(Ba^bMOBKa)1/2 




MOHTa>KHaa / 
n/iacTi/iHa 



Komyp ^ 

BHyipeHHero 

6/iOKa 



Cxeivia coeflUHeHUM BHyipeHHero n Hapy>KHoro 6jiokob 



Hapy>KHbie 6jioki/i 



Ka6e/ib 3JieKTponnTaHi/ifl (aBT0MaTH4eci<ni/i BbiKmoMaie/ib): 
25/35:3x 1,5 mm 2 (10 A) 
50:3x2,5 mm 2 (16 A) 




MK-ny/ibT 
ynpaB/ieHHfl 



npoBOfl 3a3eM/iem/ifl 

flOJIWeH 6blTb Ha 60 MM flJIHHHee OCTa/lbHblX fipOBOflHUKOB 



MUFZ-KJ25/35VE 

TadapnTbi (LJJxrxB) 
800x285x550 mm 



I 



MUFZ-KJ50VE 

TadapnTbi (HlxrxB) 
840x330x880 mm 



i 




On L41/1 i/i (aKceccyapbi) 





HanMeHOBaHne 


Ormcam/ie 


1 


MAC-408FT-E 


AHTna/i/iepreHHaa (jw/ibrpyiOLMafl BdaBKa (3aMeHa 1 pa3 b toa) 


2 


PAR-31MAA 


riojiHO())yHKL|MOHajibHbii/i npoBOflHOi/i ny/ibT ynpaB/ieHi/m (ajia noflKJuoHem/m Heo6xofli/iM MHTepc))ei/ic MAC-333IF-E) 


3 


PAC-YT52CRA 


ynpoii^eHHbii/i npoBOflHOM ny/ibTynpaBJieHMfl (fl/w noflKJiicmeHi/ifl Heo6xo,qi/iM i/imep^eMC MAC-333IF-E) 


4 


MAC-889SG 


PeiueTKa Hapy>KHoro 6/iOKa fl/ia i/i3MeHeHi/m HanpaB/ieHi/m Bbi6poca B03flyxa (MUFZ-KJ25/35) 


5 


MAC-886SG-E 


PeiueTKa Hapy>KHoro 6/iOKa fl/ia i/i3MeHem/m HanpaB/ieHi/m Bbi6poca B03flyxa (MUFZ-KJ50) 


6 


MAC-093SS-E 


HacaflKa fl/ia nbmecoca ajia hi/ictkm Termoo6MeHHi/iKOB 


7 


MAC-1 702RA-E 
MAC-1 71 ORA-E 


Ka6e/ib c pasteiviOM ajia noflKJuoHem/m k n/iaie BHyipeHHero 6/iOKa BHewHero cyxoro KOHTaKTa (bkji/bmkji). fl/iMHa Ka6e/ifl 
2m- MAC-1 702RA-E n 1 0 m - MAC-1 71 0RA-E. 


8 


MAC-333IF-E 


KoM6nHnpoBaHHbii/i i/iHTep4>ei/ic fl/ifl noflK/iicmeHi/m k ci/irHa/ibHOi/i jii/iHi/11/1 M-NETVRF-ci/icreM City Multi, a TaK>Ke fl/ia 
noflK/itcmeHi/m npoBOflHoro ny/ibra 1/1 BHewHi/ix qenei/i ynpaBJieHi/m 1/1 Kompo/ifl. 


9 


MAC-557IF-E 


KoHBepTepfl/ifl ynpaB/ieHi/m nepe3 Hm-epHeT 


10 


ME-AC-KNX-1-V2 


KoHBepiep fl/ia noflK/iiOHeHMfl b ceTb KNXTP-1 (EIB) 


11 


ME-AC-MBS-1 


KoHBepiep fljia noflK/iiOHeHi/ifl b ceTb RS485/Modbus RTU 


12 


ME-AC-LON-1 


KoHBepiep fl/ia noflK/iiOHeHUfi b ceTb LonWorks 


13 


ME-AC-ENO-1 


KoHBepiep fl/ia noflK/iiOHeHi/ifl b 6ecnpoBOflHyio ceTb EnOcean 
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Pa3Mepbi Hapy>KHbix 6jiokob 




HAPy>KHblE 5/10KI/I: 
MUFZ-KJ50VE 

ripOCTpaHCTBO fl/lfl yCTaHOBKM 




PeryjinpoBaHne KOJii/mecrBa x/iaflareHTa (R410A) 

Hapy>KHbiM npn6op 3anpaB/ieH flocraTOMHbiM KO/ii/mecTBOM xjiaflarema Ha 
fl/ii/my (J)peoHonpoBOfla flo 7 m. Ecjii/i fl/ii/ma Tpy6bi npeBbnuaeT 7 m, to 
Heo6xoflnivia flono/iHi/iTe/ibHafl 3anpaBKa x/iaflareHTa (R410A). 



Ko/iMMecTBO x/iaflareHTa, 
KOTopoe Heo6xofli/iMO 
flo6aBMTb b ci/icreiviy 


MFZ-KJ25/35 


30 i7m x (fl/iMHa Tpy6bi xjiaflarema (m) - 7) 


MFZ-KJ50 


20 r/M x (fl/iMHa Tpy6bi x/iaflareHTa (m) - 7) 
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KOHflMMMOHep C MHBepTOpOM 

SEZ-KD VAQ 

KaHa/lbHblM BHyTpeHHMM 6/lOK 

ox/iawflem/ie-HarpeB: 2,5-7,1 kBt 



Oni/icaHi/ie npi/i6opa 

• KoMnaKTHbii/i fli/i3ai/iH: Bbicoia BHyTpeHHi/ix 6jiokob 200 mm. 

• Pery/ii/ipyeMoe CTaTi/mecKoe flaB/ieHi/ie 5/1 5/35/50 l~la. 

• Hi/i3ki/ii/i ypoBeHb LuyMa. 

• llpeflycMOTpeH oni4i/iOHa;ibHbii/i flpeinawHbiM Hacoc — PAC-KE07DM-E. 
. OxjiawfleHwe flo -1 5°C (SUZ-KA50/60/71 VA4). 

• 3HaMi/iTe/ibHbie bo3mo>khocti/i no fl/ii/iHe Man/icrpa/ii/i x/iaflareHTa i/i neper 

• riy/ibT ynpaB/ieHi/m He bxoai/it b KOMn/ieKT BHyTpeHHi/ix 6/iokob SEZ- 
KD25/35/50/60/71VAQ i/i 3aKa3biBaeTCfl OTfle/ibHO. llpeflycMOTpeH 
Bbi6op i/i3 3 Bapi/iaHTOB: ynpomeHHbii/i npoBOflHOi/i ny/ibTynpaBJieHi/m 
PAC-YT52CRA, npoBOflHOi/i ny/ibT PAR-31 MAA, a TaK>Ke KOMn/ieKT 1/13 6ec- 
npoBOflHoro l/IK-ny/ibTa PAR-SL97A-E i/i npi/ieMHi/iKa l/IK-ci/ima/iOB PAR- 
SA9CA-E. 

• nojiHO^yHKMMOHa/ibHbiM npoBOflHOi/i ny/ibT ynpaB/ieHi/m PAR-31 MAA 

OCHaiHeH 60JlbLUMM >KI/lflKOKpi/ICTa/lJll/IMeCKI/IM BKpaHOM C nOflCBeTKOI/l. 

l/lHTep4>ei/ic no/ib30BaTe/i}q pyci/i(|) 1/114 i/ipoBaH. 



Cn/iMT-CMCTeMa c KaHa/ibHbiM BHyTpeHHMM 6/iokom (oxna>KfleHi/ie - Harpee) 


BHyTpeHHMi/i 6jiok (BB) 






SEZ-KD25VAQ 


SEZ-KD35VAQ 


SEZ-KD50VAQ 


SEZ-KD60VAQ 


SEZ-KD71 VAQ 


Hanpa>KeHi/ie 3JieKTponi/iTam/m (B, (J), 110 


220-240 B, 1 <|>a3a, 50 Vu, 




npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


2,5(1,5-3,2) 


3,5 (1,4-3,9) 


5,1 (2,3 - 5,6) 


5,6 (2,3 - 6,3) 


7,1 (2,8-8,3) 




noTpe6/i«eivia« MomHOCTb 


kBt 


0,730 


1,010 


1,580 


1,740 


2,210 


ai 


ce30HHa?i 3Hepro9(Jxt)eKTHBHOCTb SEER 


5,2 (A) 


5,6 (A+) 


5,7 (A+) 


5,2 (A) 


5,2 (A) 


i 

a» 

c; 


ypoBeHb 3ByKOBoroflaB/ieHMfi BB 


flB(A) 


22 - 25 - 29 


23-28-33 


29-33-36 


29-33-37 


29-34-39 


ypOBeHb 3ByKOBOI/l MOU^HOCTH BB 


flB(A) 


50 


53 


57 


58 


60 


X 

O 


ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iem/m HB 


flB(A) 


47 


49 


52 


55 


55 




ypOBeHb 3ByKOBOI/l MOUJHOCTI/I HB 


flB(A) 


58 


62 


65 


65 


69 




pacxofl B03flyxa BB 


m 3 /m 


360 - 420 - 540 


420 - 540 - 660 


600 - 750 - 900 


720-900-1080 


720-960- 1200 




npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


2,9(1,3-4,5) 


4,2 (1,7-5,0) 


6,4(1,7-7,2) 


7,4 (2,5 - 8,0) 


8,1 (2,6-10,4) 




noTpe6/ifieMafi MomHOCTb 


kBt 


0,803 


1,130 


1,800 


2,200 


2,268 


CO 

ai 

Q. 


Ce30HHafl 3Hepr03(()(t)eKTMBHOCTb SCOP 


3,8 (A) 


4,0 (A+) 


3,9 (A) 


4,1 (A+) 


3,8 (A) 


fU 

X 


ypoBeHb3ByKOBoroflaB/ieHHfi BB 


flB(A) 


22 - 25 - 29 


23-28-33 


29-33-36 


29-33-37 


29-34-39 




ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iem/m HB 


flB(A) 


48 


50 


52 


55 


55 




pacxofl B03flyxa BB 


m 3 /m 


360 - 420 - 540 


420 - 540 - 660 


600 - 750 - 900 


720-900-1080 


720-960- 1200 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Tai/maHfl) 




nc-Tpe6jifleiviafl MomHOCTb 


Bt 


40 


50 


70 


70 


100 


s 
I 


CTaTMMecKoe flaB/ieHne 


na 


5/15/35/50 


o» o 

Q. c; 

>s 
I 

CO 


ra6apnTbi 6/iOKa: lllxflxB 


MM 


790x700x200 


990x700x200 


1190x700x200 


fluaivieTp flpeHa>Ka 


MM 


VP25 (Hapy>KHbii/i fluaMeip flpeHa>KHOi/i Tpy6bi 32 mm) 




Bee 


Kr 


18 


21 


23 


27 


27 


Hapy>KHbiM 6jiok (HB) SUZ 




SUZ-KA25VA4 


SUZ-KA35VA4 


SUZ-KA50VA4 


SUZ-KA60VA4 


SUZ-KA71 VA4 


MaKCHMa/ibHbiM pa6om/ii/i tok 


A 


7,4 


8,7 


12,7 


14,7 


17,0 


fluaivieTp Tpy6: >Ki/iflKOCTb 


MM (flK)l/IM) 


6,35 (1/4) 


6,35(1/4) 


6,35(1/4) 


9,52 (3/8) 


fluaivieip Tpy6: ra3 


MM (flK)MM) 


9,52 (3/8) 


12,7(1/2) 


1 5,88 (5/8) 


1 5,88 (5/8) 


CDpeoHonpoBOfl 


fl/iMHa 


M 


20 


30 


Me>Kfly 6/iOKaMn 


nepenafl bncot 


M 


12 


30 


rapam-i/ipoBaHHbii/i 


ox/ia>KfleHi/ie 


-10- +46°C no cyxoMy TepMOMeipy 


-15- 


- +46°C no cyxoMy TepMOMeipy 


flnana30H Hapy>KHbix 
TeivinepaTyp 


o6orpeB 


-1 1 ~ +1 8°C no B/ia>KHOMy TepMOMeipy 1 


Hapy>KHbii/i 


ra6apnTbi: LUxrxB 


MM 


800x285x550 


840x330x880 


6/lOK 


Bee 


Kf 


30 


35 


54 


50 


53 



1 ripi/i MHTeHCMBHOi/i 3 KcnnyaTa 141/11/1 b pe>KMMe HarpeBa npi/i OTpi/maTejibHOi/i TeMnepaType Hapy>KHoro B03flyxa peKOMeHflyeTCfl 
ycTaHaB/iMBaTb b noflflOH Hapy>KHoro 6/iOKa 3/ieKTpi/NecKi/m HarpeBaTe/ibfl/ifl npeflOTBpamem/m 3aMep3am/m KOHfleHcaia. 
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Pa3Mepbi BHyTpeHHUX 6/10K0B 



SEZ-KD25/35/50/60/71 VAQ 



Efl. M3M.: MM 



o 

Bbixofl 
B03flyxa 



TO" 



625 (6o/iTbi noflBeca) 



Bxofl 
B03flyxa 



BQ3flyWHblt/l (p^JIbTp 

\otb. 6ojiTa noflBeca 
4 otb. 1 4x30 (c npope3bio) 

3ar/iyLUKa otb. 027 




© LUTyL(ep 
(J)naHi4eBoe 
coeflMHeHne (ra3) 



KneMMHa^ KOJioflKa 
\^eMMHa.Ko^oflKa (Me>K6/i04Hafl hhhi/ia cba3h) 
(/li/im/m CBA3H ny/ibTa ynpaB/iem/ifl) 

l flpeHa>KHbii/i LUTyuep: 

Hapyx<Hbm fli/iaMeTp 032 (cjihb caMOTeKOM) 



flpOCTpaHCTBO flJlfl yCTaHOBKM 



CepBMCHbll/l 

n\OK 




ZZZ2LZZZ21 T7~/7 7~T£Z. 



floBepxHOCTb noTO/iKa 



CepBUCHbll/l 
/1K)K 



Mofle/ib 


A 


B 


C 


D 


E 


F 


G 


H 


J 


K 


L 


0 LUTyL(ep 
(raa) 


@ wTyMep 

(>KHflKOCTb) 


SEZ-KD25VAQ 


700 


752 


798 


660 


7 


600 


800 


660 


5 


500 


16 


09.52 


06.35 


SEZ-KD35VAQ 


900 


952 


998 


860 


9 


800 


1000 


860 


7 


700 


20 


SEZ-KD50VAQ 


012.7 


SEZ-KD60VAQ 


1100 


1152 


1198 


1060 


11 


1000 


1200 


1060 


9 


900 


24 


015.88 


SEZ-KD71 VAQ 


09.52 



Cxeivia coefli/iHeiHi/M BHyTpeHHero n Hapy>KHoro 6jiokob 



Ka6e/ib 3/ieKTponnTaHHfl (aBTOMaTunecKni'i BbiKmonaTe/ib): 
25/35:3x1,5 mm 2 (10 A) 
50:3x2,5 mm 2 (20 A) 

60/71 : 3x2,5 mm 2 npi/i fl/ii/me MeHee 10 m (20 A) 

3x4,0 mm 2 npn fl/ii/me wieHee 1 5 m (20 A) 
3x6,0 mm 2 npi/i fl/iMHe wieHee 25 m (20 A) 

Hapy>KHbie 6/ioki/i 




npoBOfl 3a3eM/ieHHfl 
flo/weH 6biTb Ha 60 mm 
fljii/iHHee odanbHbix 

npOBOflHUKOB 



Ka6e/ib ny/ibTa ynpaBJiem/ifl: 
2x0,75 mm 2 



SUZ-KA25/35VA4 

Ta6apnTbi (HlxrxB) 
800x285x550 mm 



SUZ-KA50/60/71VA4 

Ta6apnTbi (HlxrxB) 
840x330x880 mm 





ripuMeMaHun: 

1 . fl/ifl noflBeca ncno/ib3yi/iTe 6o/iTbi M10. 

2. ripeflycMOTpnTe cepBi/iCHoe npocraHCTBO nofl 6jiokom. 

3. Mofle/ib SEZ-KD50VAQ (noi<a3aHa Ha nepeTewe) HMeeT 3 Bemi/iJiflTopa, 
MOfle/in SEZ-KD25,35VAQ — 2 BeHTHJiflTopa, MOfle/iw SEZ-KD60,71 VAQ — 4 

BeHTHJlflTOpa. 

4. ECJIM KO BXOfly 6/lOKa nOflKfiKDHaeTCfl B03flyXOBOfl, TO WTaTHbll/l 4>l/mbTp He 
MO>KeT 6blTb HCnOJlb30BaH. CHUMUTe erO 1/1 yCTaHOBUTe B03flyWHbll/l 4>MJlbTp c 

KopnycoM flpyroro npon3BOfli/iTejifl b B03flyxoBOfl. 



On L41/1 1/1 (aKceccyapbi) 





HanMeHOBaHne 


Oni/icaHi/ie 


1 


PAR-31MAA 


no^HO())yHKi4MOHa^bHbii/i npoBOflHOi/i ny/ibrynpaBJieHi/m 


2 


PAC-YT52CRA 


ynpoLi^eHHbM npoBOflHOM nyjibrynpaBJieHi/m 


3 


PAR-SL97A-E 


BecnpoBOflHOi/i ny/ibTynpaB/ieHi/m (i/icnojib3yeTCfl b kom- 
nneKTe c npi/ieMHi/iKOM PAR-SA9CA-E) 


4 


PAR-SA9CA-E 


ripi/ieMHi/iK 1/IK-cnrHa/iOB fl/ia 6ecnpoBOflHoro ny/ibTa 
ynpaB/ieHi/m PAR-SL97A-E 


5 


PAC-KE07DM-E 


flpeHa>KHbii/i Hacoc 


6 


PAC-SE41TS-E 


BbiHOCHOi/i flam 1/1 k KOMHaTHOi/i TeivinepaTypbi 


7 


PAC-SA88HA-E 


OTBeTHaa HacTb k pa3i.eMy CN51 (i/mfli/iKai-ii/m: «BK/iK)He- 

H l/ie/ Bbl K/lHDMGHI/ie», «Hei/ICnpaBHOCTb») 


8 


PAC-SE55RA-E 


OTBeTHaa nacTb k pa3beMy CN32 (ynpaB/ieHi/ie: «BKJiicme- 
Hi/ie/BbiK/iK)HeHi/ie», «6/iOKMpoBKa ny/ibTa») 


9 


MAC-333IF-E 


KOM6l/IHI/ipOBaHHbll/l MHTep4>ei/IC flJlfl nOflKJllOHeHMfl K 

cuma/ibHOi/i jimhmm M-NET VRF-cucTeM City Multi, a TaKme flrm 
noflK/iiOHeHMa BHeiuHnx Ljenei/i ynpaB/ieHi/m 1/1 Komporm. 


10 


MAC-557IF-E 


KoHBepTepfl/ifl ynpaB/ieHi/m nepe3 Mm-epHeT 


11 


ME-AC-KNX-1-V2 


KoHBepTepfl/ia noflK/iioHeHMfl BceTb KNXTP-1 (EIB) 


12 


ME-AC-MBS-1 


KoHBepTepfl/ifl noflK/iiOHeHMfl b ceTb RS485/Modbus RTU 


13 


ME-AC-LON-1 


KoHBepiepfl/ifi noflK/iioHeHi/m b ceTb LonWorks 


14 


ME-AC-ENO-1 


KoHBepiep Arm noflK/iiOHeHi/ifl b 6ecnpoBOflHyio ceTb EnOcean 



Pa3Mepbi Hapy>KHbix 6/iokob SUZ yKa3aHbi b pa3fle/ie «nOJiynPOMblLJJ r lEHHblE 
CI/ICTEMbl Mr. Slim. HAPY>KHblE BJlOKI/1 c i/mBepTopoM: cepi/m Standard lnverter». 
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KOHflMMMOHep C MHBepTOpOM 

SLZ-KA VAL3 

KaCCeTHbIM BHyTpeHHMM 6/lOK 

ox/iawflem/ie-HarpeB: 2,6-4,6 kBt 




HOBMHK3 



fleKopaTMBHaa naHe/ib 

SLP-2ALW 



235 mm. 



Oni/icaHi/ie npi/i6opa 

• KoMnaKTHbiM flM3aMH fl/ia ydaHOBKM b AMei/iKi/i noTO/iKa 600x600 mm. BwcoTa 6/iOKa 

• BcTpoeHHbii/i flpeHa>KHbii/i Hacoc: Hanop flo 500 mm BOflflHoro cro/i6a. 

• Bo3flyiuHbie 3aaiOHKi/i c 3/ieKTponoflorpeBOM i/i 6e3 Ten jioi/bojia 141/11/1 flrm yflo6cTBa ohi/ictki/i 

• Mofle/in SLZ-KA VAL3 ocHameHbi 3/ieKTpoflBi/iraTejieM BeHTi/irmTopa nocTOflHHoro TOKa, mto 
o6ecneMi/iBaeT Hi/i3Koe 3JieKTponoTpe6/iem/ie. 

• Ox/ia>KfleHMe — flo-10°C 

• BecnpoBOflHbiM MK-ny/ibT nocraBrmeTCfl b KOMn/ieKTe c BHyipeHHi/iM 
6/iokom (SLZ-KA VAL). HpeflycMOTpeHa B03MO>KHOCTb noflK/iiOMei-ii/m 2 
Bapi/iaHTOB HaaeHHbix ny/ibTOB: ynpomei-ii-ibii/i npoBOflHOi/i ny/ibT 
ynpaB/iem/m PAC-YT52CRA i/ijii/i npoBOflHOi/i ny/ibr PAR-31 MAA. 

• no/iHO^yHKMMOHa/ibHbiM npoBOflHOi/i ny/ibT ynpaB/iem/m PAR-31 MAA 

OCHai^eH 60JlbWI/IM >KMflKOKpi/ICTa/lJll/IHeCKI/IM 3KpaHOM C nOflCBeTKOI/l. 

l/lHTep4>ei/ic no/ib30BaTe/ifl pyo/icfii/iMi/ipoBaH. 



Hapy>KHbm 6jiok 













An 


# ■ 28c 


it 



■ 


B 


■ 


a- 


■ 


PAM 


■ 





BHyTpeHHUM 6/1QK 



ABTO ■ flPKO- . 
3ACJ10HKA ■ BE/lbIM ^ 




LjEHTPAJlbHOE ■ rPynnOBOE ■n0flKJlK)HEHH[ 
BKJ1 / BblKJI ■ ynPABJIEHME ■ KM-NET 



om\m onunfl om\m on\\m 



nOflKJIIOHEHME ■ flPEHA>KHblM ■ PE3bB0BblE 
KMXZ ■ HACOC I COEflMHEHMfl 



BHyTpeHHMM 6jiok (BB) 






SLZ-KA25VAL3 


SLZ-KA35VAL3 


SLZ-KA50VAL3 


fleKopaTMBHa^ naHe/ib 


SLP-2ALW 


Hanpawem/ie 3JieKTponi/iTam/m (B, c|), 110 


220-240 B, 1 (J)a3a, 50 Vu, 




npOI/l3BOfll/ITe/lbHOCTb 


kBt 


2,6(1,5-3,2) 


3,5(1,4-3,9) 


4,6 (2,3 - 5,2) 




noTpe6jifleiviafl Mou^HOCTb 


kBt 


0,650 


0,972 


1,393 


a» 
s 


Ce30HHa« 9Hepr03())())eKTMBHOCTb SEER 


5,5 (A) 


5,8 (A+) 


5,7 (A+) 


i 

a» 


ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iem/m BB 


flB(A) 


29-33-38 


29-33-38 


30-34-39 


* 
c; 


ypOBeHb 3BV/KOBOI/I MOLUHOCTH BB 


flB(A) 


57 


57 


58 


X 

O 


ypoBeHb 3ByKOBoro flaBJiem/m HB 


flB(A) 


47 


49 


52 




ypOBeHb 3ByKOBOI/l MOLUHOCTH HB 


flB(A) 


58 


62 


65 




pacxofl B03flyxa BB 


m 3 /m 


480-540-660 


480-540-660 


480-540-660 




npOI/BBOfll/ITe/lbHOCTb 


kBt 


3,2(1,3-4,5) 


4,0(1,7-5,0) 


5,0(1,7-6,5) 


CO 

ai 

Q_ 


noTpe6jifleiviafl Mou^HOCTb 


kBt 


0,820 


1,087 


1,540 


Ce30HHa« 3Hepr03(J)(()eKTI/lBHOCTb SCOP 


4,3 (A+) 


4,2 (A+) 


4,1 (A+) 


fU 

X 


ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iem/m BB 


flB(A) 


29-33-38 


29-33-38 


30-34-39 




ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iem/m HB 


flB(A) 


48 


50 


52 




pacxofl B03flyxa BB 


m 3 Ai 


480-540-660 


480-540-660 


480-540-660 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (TamiaHfl) 




noTpe6/ifleMafl MomHOCTb 


Bt 


50 


50 


50 


s 
I 


ra6apnTbi 6/iOKa: LUxflxB 


MM 


570x570x235 


570x570x235 


570x570x235 


O) o 
Q. K 
h- VO 

>N 
I 


ra6apnTbi naHejii/i: LUxflxB 


MM 


650x650x20 


650x650x20 


650x650x20 


fluaivieip flpeHawa 


MM 


VP25 (Hapy>KHbii/i fli/iaMeTp flpeHa>KHOi/i Tpy6bi 32 mm) 


CO 


Bee 


Kf 


1 6,0 (+ fleKopaTi/iBHafl naHe/ib 3,0 Kr) 


Hapy>KHbiM 6jiok (HB) 






SUZ-KA25VA4 


SUZ-KA35VA4 


SUZ-KA50VA4 


MaKCI/IMa/lbHbM pa60MMM TOK 


A 


7,4 


8,6 


12,7 


fluaivieTp Tpy6 


>KI/lflKOCTb 


MM (flK)MM) 


6,35 (1/4) 


6,35 (1/4) 


ra3 


MM (flKDMM) 


9,52 (3/8) 


12,7(1/2) 


(DpeoHonpoBOfl 


fl/ii/ma 


M 


20 


20 


30 


Me>Kfly 6/iOKaMM 


nepenafl bncot 


M 


12 


12 


30 


rapaHTi/ipoBaHHbii/i 


ox/ia>KfleHi/ie 


-10- +46°C no cyxoMy TepMOMeipy 


-15- +46°C no cyxoMy TepMOMeipy 


flnana30H Hapy>KHbix 
TeivinepaTyp 


o6orpeB 


-1 1 ~ +18°C no B/ia>KHOMy TepMOMeipy (npi/i 1/iHTeHCi/iBHOi/i 3Kcn/iyaTa 141/11/1 b pe>Ki/iMe HarpeBa peKOMeHflyeTCfl ycraHaBJii/iBaTb b 
noflflOH Hapy>KHoro 6/iOKa 3/ieKTpi/mecKi/ii/i HarpeBaTe/ibfl/ifl npeflOTBpamem/m 3aMep3am/m KOHfleHcaia) 


Hapy>KHbii/i 


ra6apnTbi: LUxflxB 


MM 


800x285x550 


800x285x550 


840x330x880 


6/lOK 


Bee 


Kf 


30 


35 


54 



0OpMI/ipOBaHI/ie CI/IHXpOHHMX My/1 bT l/l C l/l CT@M (BCe BHyTpeHHI/ie 6/lOKI/l pa60TaK)T OflHOBpeMeHHO) 



SLZ-KA35VAL 



SLZ-KA50VAL 



SLZ-KA35VAL 



SLZ-KA50VAL 





PUHZ-ZRP71VHA 


2 BHyTpeHHi/ix 6/iOKa: 35+35 








PUHZ-P100YHA/ 




2 BHyTpeHHi/ix 6/iOKa: 50+50 




pa3BeTBI/ITe/lb 


MSDD-50TR-E 






o tl 


VHA3(R2 i/i aapiue) 




bll/l 6/10 

nvertei 


PUHZ-ZRP100V(Y)KA 




2 BHyTpeHHi/ix 6/iOKa: 50+50 




vo > 




pa3BeTBI/ITe/lb 




MSDD-50TR-E 


pa3BeTBMTe/lb 




MSDD-50TR-E 




Hbm 

din 


PUHZ-P140YHA/ 




3 BHyTpeHHi/ix 6/iOKa: 50+50+50 


1 | 


PUHZ-ZRP140V(Y)KA 




3 BHyTpeHHi/ix 6/iOKa: 50+50+50 




* n 


VHA3(R2 i/i aapiue) 




CL g 


pa3BeTBHTe/lb 




MSDT-111R-E 




Hap 
tam 








MSDT-111R-E 




PUHZ-ZRP200YKA 




4 BHyTpeHHi/ix 6/iOKa: 50+50+50+50 




to 




pa3BeTBI/ITe/lb 






pa3BeTBI/ITe/lb 




MSDF-1111R-E 
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Pa3Mepbi BHyTpeHHUX 6/10K0B 



SLZ-KA25/35/50VAL3 



Efl. H3M.: MM 



flpeHa>KHbin ujTyuep 
VP-25 (Hap. 032) 




Pacxofl npwTOMHoro B03flyxa (noflaMa B03flyxa b 6jiok) 



peiueTKa 3a6opa 
B03Ayxa 



3 ji e kt pofl b 1/1 raien m 

3aCJ10HKH 



CiaTMMecKoe flaB/iem/ie: P (11a) 
50 

0.5 1.0 1.5 



Pacxofl B03flyxa: 
Q (m 3 /mhh) 



2.0 



2.5 



3.0 



0 
-50 
-100 
-150 
-200 
-250 
-300 



npi/iMenaHi/ie. 

Pacxofl npnTOHHoro B03flyxa flo/iweH cocraB/iflTb He 6o/iee 20% 
ot HOMi/ma/ibHoro pacxofla 6/iOKa. 



3.5 



BBOfl 3/ieKTpoKa6e;iei/i 




rt 



Hapy>KHbie 6jioki/i 



SUZ-KA25/35VA4 

ra6api/iTbi (LJJxrxB) 
800x285x550 ivim 



SUZ-KA50VA4 

Ta6apnTbi (UJxrxB) 
840x330x880 mm 





Pa3Mepbi Hapy>KHbix 6jiokob SUZ yKa3aHbi b pa3fle/ie «nOJiynPOMbllll- 
JlEHHblE CI/ICTEMbl Mr. Slim. HAPY>KHblE BJIOKI/I c i/mBepTopoM: cepi/m 
Standard lnverter». 



On L41/1 i/i (aKceccyapbi) 



| HanMeHOBaHne 


Oni/icaHi/ie 


1 


SLP-2ALW 


fleKopaTMBHaa naHe/ib c npi/ieMHi/iKOM HK-ci/ima/iOB 


1 


PAR-31MAA 


nojiHO())yHKMnoHajibHbM npoBOflHOi/i ny/ibTynpaBJieHMfl 


2 


PAC-YT52CRA 


ynpou^eHHbii/i npoBOflHOi/i nyjibTynpaB/ieHi/m 


4 


PAC-SH29TC-E 


K/ieMMHafi KO/iOflKa f\m noflK/iicmeHi/m npoBOAHoro ny/ibTa ynpaB/ie- 
Hi/m PAC-YT52CRA i/mi/i PAR-31MAA 


5 


PAC-SE41TS-E 


BbiHOCHOi/i flamnK KOMHaTHOi/i TeivinepaTypbi 


6 


PAC-SA88HA-E 


OTBeTHaa ^acTb k pa3"beiviy CN51 (i/mfli/iKai-ii/m: «BK/iK)HeHi/ie/BbiK/iK)- 
HeHne», «Hei/icnpaBHOcrb») 


7 


PAC-SE55RA-E 


OTBeTHaa nacTb k pasteiviy CN32 (ynpaB/ieHi/ie: «BK/iK)HeHi/ie/BbiK/iK)- 
HeHi/ie», «6/iOKMpoBKa ny/ibTa») 


8 


MAC-333IF-E 


KOJVl6nHl/l pOB3HHbll/l MHTep())ei/IC fl/lfl nOflKJlK)HeHI/m K CI/irHa/lbHOI/l 

jii/iHi/iM M-NET VRF-ci/icreM City Multi, a TaK>Ke fl/ia noflK/iicmeHi/m 
BHeiuHi/ix Menei/i ynpaB/ieHi/m 1/1 kohtpojia. 


9 


MAC-557IF-E 


KoHBepTepfl/ia ynpaB/ieHMfl 4epe3 1/lHTepHeT 


10 


ME-AC-KNX-1-V2 


KoHBepTepfl/ifi noflK/iicmeHi/m BceTb KNXTP-1 (EIB) 


11 


ME-AC-MBS-1 


KoHBepTepfl/ifl noflK/iicmeHi/m b ceTb RS485/Modbus RTU 


12 


ME-AC-LON-1 


KoHBepTepfl^fl noflK/iicmeHi/m b ceTb LonWorks 


13 


ME-AC-ENO-1 


KoHBepiep fl/ifl noflK/iKDHeHna b 6ecnpoBOflHyK) ceTb EnOcean 



Cxeivia coefli/iHeHi/ii/i BHyTpeHHero i/i Hapy>KHoro 6jiokob 



Ka6e/ib 3/ieKTponnTaHMfi 
(aBTOiviaTHHecKUM BbiK^iOMaTenb): 
25/35:3x 1,5 mm 2 (10 A) 
50: 3x2,5 mm 2 (20 A) HapywHbiw 
6jiok 
fll 




Me>K6/10MHblM 

Ka6e/ib: 4 x 1,5 mm 2 



BHyTpeHHI/ll/1 

6jiok 



TBI 5 



1/IK-nyjibTynpaB/ieHHfl 



HacTeHHbin ny/ibT ynpaB/iem/ifl 
PAC-YT52DRA wm PAR-31 MAA (oni^n) 



Ka6e/ib ny/ibTa ynpaB/iem/ifl: 
2x0,75 mm 2 



npoBOfl3a3eivi^eHHfl 

flOJIWeH 6blTb Ha 60 MM flJIHHHee OCTa/lbHblX fipOBOflHUKOB 
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KOHflMMMOHep C MHBepTOpOM 

MLZ-KA 

KaCCeTHbIM BHyTpeHHHM 6/lOK 

ox/ia>KfleHMe-HarpeB: 2,5-4,8 kBt 




fleKopan/iBHaa naHejib 

MLP-440W 



Oni/icam/ie npi/i6opa 

BHyipeHHi/ie 6/iokm npeflHa3HaMeHbi fl/ia npi/iMeHem/m b ci/icieiviax Ha 6a3e Hapy>KHbix 6jiokob MXZ. 
ripi/iMei-miOTai b noMemei-ii/mx, b kotopwx HeflOCTaTOMHO Meda fl/ia yaaHOBKi/i HacieHHbix 

BHyTpeHHMX 6/lOKOB. 

He Tpe6yiOTCfl cepBi/icinoe npoapaHCTBO 1/1 /noKfljia o6aiy>Ki/iBaHi/m. 

Bo3,qyLUHbiM noTOK pery/ii/ipyeTca c ny/ibra ynpaB/iei-ii/m b 4 HanpaB/iei-ii/mx: BHi/13-BBepx 1/1 BnpaBO- 

BJieBO. 

BwcoTa 6/iOKa — 1 75 mm. 

BecnpoBOflHOM l/IK-ny/ibT nocTaBJiaeTCfl b KOMn/ieKTe c 6jiokom (MLZ-KA25/35/50VA). 

BcTpoeHHbiM flpeHa>KHbiM Hacoc: Hanop ,qo 500 mm BOflflHoro CTO/i6a. K 6/iOKy noflK/iiOMeH tm6kmm 
ApeHa>KHbiM Lu/iaHrfljijq yflo6cTBa MOHTa>Ka. 

Vflo6Hbie KpoHiiiTei/iHbi fl/ia Kpen/iem/m BHyipeHHero 6/iOKa o6/ierqaiOT MOHTa>K npi/i6opa. 



Hapy>KHbm 6jiok 



BHyTpeHHMM 6/10K 



l~lpi/lMei-mK)TCfl TOJlbKO b codaBe 

My/ibTi/ici/iCTeM MXZ 



gj ■ ABTO ■ AHM/l/lEPrEH 
;on?Cool I 3ACJ10HKA ■ (3H3MM) 



0*01 9 9 

ABTOCMEHA ■ ABTOPECTAPT 



flOflKJllOHEHUE ■flOflKJllOHEHMEH flPEHA>KHblM ■ PE3bB0BblE 
KM-NET ■ KMXZ ■ HACOC I COEflMHEHMfl 




ijEHTPAJibHOE ■ rpynnoBOE 

BKJI/BblKJI ■ yflPABJlEHME 



He Tpe6yeTC^ cepBi/iCHbii/i jikdk 



YnpaB/ieHi/ie B03flyLUHbiM noTOKOM 



BwcoTa npi/i6opa 1 75 mm 



Bee onepaui/ii/i no 
o6cny>KHBaHi/iK) npn6opa 

MOryT 6blTb BbinOJieHbl 

Mepe3 fleKopaTMBHyio 
naHe/ib. 



He Tpe6yeKfl cepBi/iciibiu hiok 




ropM30HTa/lbHbie 1/1 
BepTMKa/lbHbie 

HanpaBJiflK>mi/ie B03flyujHoro 
noTOKa ivioryT 
ycrai-iaB.ni/iBaTbCfl b 
Tpe6yeivioe no/iowem/ie c 
noMOu^bK) ny/ibra 
ynpaB/iei-ii/m. 



B/ieBO 1/1 Bnpaeo 




BBepx 



SDX l/l BHI/13 



fl/ia ycraHOBKi/i KacceTHoro 
6/iOKa MLZ Tpe6yeivia« 
BbicoTa 3anoTO/iOMHoro 
npodpaHCTBa cocTaB/iaeT 

OKOJIO 1 80 MM. 



OflHonoTOHHbiw KacceTHbiM BHyTpeHHMM 6/iok fl/ifi MyjibTi/ici/iCT6M MXZ-VA ( ox Ji a >Kfle h i/i e - HarpeB) 



BHyTpeHHMM 6jiok (BB) 
Hapy>KHbiM 6jiok (HB) 



MLZ-KA25VA | MLZ-KA35VA | 

flpi/IMeHfleTCfl TOJlbKO B COCTaBe My/lbTI/lCMCTeM MXZ-VA 



MLZ-KA50VA 



AeKopaTi/iBHaa naHe/ib 


MLP-440W 


Hanpawei-ii/ie 9/ieKTponi/iTai-ii/m (B, (J), I~lO 


220-240 B, 1 <()a3a, 50 Y\\ 


Ox/ia>KfleHne 


npOH3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


2,5 


3,5 


4,8 


3Hepr09(|)<J)eKTI/lBHOCTb EER 


4,31 (A) 


3,21 (A) 


3,10 (B) 


ypoBeHb LuyMa BB 


flB(A) 


29-32-35 


31 -34-37 


34 - 38 - 43 


paexofl B03flyxa BB 


m 3 /m 


432 - 528 


438 - 564 


498 - 684 


HarpeB 


npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


3,4 (0,9-5,1) 


4,0 (0,9 - 6,2) 


6,0 (0,9 - 7,9) 


3Hepr09(|)<|)eKTI/lBHOCTb COP 


4,07 (A) 


3,64 (A) 


3,23 (C) 


ypoBeHb LuyMa BB 


flB(A) 


28-32-36 


31 -35-38 


34 - 39 - 43 


paexofl B03flyxa BB 


m 3 /m 


420-552 


462 - 594 


528 - 708 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (flnom/m) 


BhiyTpeHHi/ii/i 

6/lOK 


noTpe6/i«eMa« Mou^HOCTb 


Bt 


40 


40 


40 


ra6apnTbi 6/iOKa: LUxflxB 


MM 


360x1102x175 


360x1102x175 


360x1102x175 


ra6apnTbi naHe/ii/i: lllxflxB 


MM 


414x1200x34 


414x1200x34 


414x1200x34 


fli/iaMeip flpeHa>Ka 


MM 


VP20 


VP20 


VP20 


Bee 


Kr 


1 5,0 (+ fleKopaTi/iBHafl naHe/ib 3,5 Kr) 


rapaHTi/ipoBaHHbii/i flnana30H 
Hapy>KHbix TeMnepaiyp 


ox/ia>KfleHMe 


°c 


-10- +46°C (no cyxoMy TepMOMeipy) 


o6orpeB 


°c 


-16- +24°C (no B/ia>KHOMy TepMOMeipy) 
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Pa3Mepbi BHyTpeHHUX 6/10K0B 



MLZ-KA25/35/50VA 

Bnfl CBepxy 



Efl. H3M.: MM 



Bnfl cnepefln 



oceBbie jiMHMM fleKopaTMBHOM naHe/in, OTBepcri/m 

b noTO/iKe, a Taione Mewfly Go/uaMn noflBeca coBnaflaiOT 



MK-nyjibT ynpaBJiem/m 
KM07E 




LUTyuep (ra3) 
MLZ-KA25/35: 0 9,52 
MLZ-KA50: 012,7 

(Ba/lbLJOBKa) 



LUTyuep (>KHflKOCTb) 

MLZ-KA25/35/50: 0 6,35 

(Ba/lbl^OBKa) 



s 6/10K 

ynpaBJiem/m 



nOBepXHOCTb 

noTO/iKa 



fleKopaTMBHaa naHe/ib MLP-440W 



OTBepcTue 
npneMHMKa 
MK-curHa/iOB 



ripuMeMaHna: 

1 . fl/inHa ApeHax<Horo uj/iaHra 540 mm. Ilpn Heo6xofli/iMO- 
CTi/i lunaHr mo>kho OTpe3aTb flo Heo6xofli/iMOi/i flnnHbi. 

2. OTBepcTue b noTO/iKe 1 1 60 mm x 384 mm. 




flpeHa>KHajq 
Tpy6a VP20 



yK/iOH 1/100 



flpeHa>KHbii/i lu/iaHr 



Hapy>KHbie 6jiokh 



MXZ-2D33VA 
MXZ-2D42VA 
MXZ-2D53VA 

Ta6apnTbi (LJJxrxB) 
800x285x550 mm 




nopia 

noflK/uoMem/m BB 



On L41/1 i/i (aKceccyapbi) 



MXZ-3D54VA2 

MXZ-3D68VA 

MXZ-4D72VA 

ra6apnTbi (LLIxrxB) 
840x330x710 mm 



MXZ-4D83VA 
MXZ-5D102VA 

ra6apnTbi (LLIxrxB) 
900x320x915 mm 



1 










1 ill 


hi 
hi 

Him 


111 


1 
f 



00 



nopia 

noflK/uoMem/m BB 




nopTOB 

noflK/uoMem/m BB 



MXZ-6D1 22VA 

ra6apnTbi (LJJxrxB) 
950x330x1048 mm 




nopTOB 

noflK/uoMem/m BB 



PUMY-P1 12/1 25/1 40V/YKM1 

ra6api/iTbi (LLIxrxB) 
1050x(330+25)x1338mm 






Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


1 


MLP-440W 


fleKopaTMBHaa naHe/ib c l/1K-npi/ieMHi/iKOM 


2 


MAC-3004CF-E 


KaTeXMHOBbll/l B03flyiUHbll/l 4>MJlbTp 


3 


MAC-1 71 FT-E 


AHTi/ia/viepreHHafl (J)i/uibTpyiOLnafl BcraBKa 


4 


MAC-093SS-E 


HacaflKa fl/ia nbi/iecoca fl/ia hhctki/i Tenjioo6MeHHi/iKOB 


5 


MAC-333IF-E 


KOJVl6nHl/ipOB3HHbll/l 1/1 HTG p<J>ei/l C fl/lfl nOflKJUOHeHI/lfl K CM THa/1 bHOI/l 

/lMHi/iM M-NETVRF-CMaeM City Multi, a TaK>Ke fl/ia npoBOflHoro 
ny/ibTa ynpaB/iem/m 1/1 noflK/iiOHeHi/m BHeiuHi/ix Menei/i ynpaB/iem/m 1/1 

KOHTpOJlfl. 





HanMeHOBaHne 


OnucaHne 


6 


MAC-557IF-E 


KoHBepTepfl/ifl ynpaB/iem/m Hepe3 l/lmepHeT 


7 


ME-AC-KNX-1-V2 


KoHBepTepfl/ia noflKJucmem/ifl BceTb KNXTP-1 (EIB) 


8 


ME-AC-MBS-1 


KoHBepTepfl/ifl noflMiOHeHMfl b ceTb RS485/Modbus RTU 


9 


ME-AC-LON-1 


KoHBepiepfl/ifi noflK/iiOHeHMfl b ceTb LonWorks 


10 


ME-AC-ENO-1 


KoHBepiep fljia noAKJuoHem/m b 6ecnpoBOflHyio ceTb EnOcean 


11 


PAR-31MAA 


no/iHO(|)yHKMi/iOHajibHbii/i npoBOflHOi/i ny/ibTynpaBJiei-ii/m (fljia 
noflK/iiOHeHMfl Heo6xoflMM MHTep4>ei/ic MAC-333IF-E) 
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KoHflML|MOHep cepi/11/1 

MS-GF VA 

HaCTeHHbIM BHyTpeHHHM 6/lOK 

TO/ibKO ox/iawflem/ie: 2,3-8,0 kBt 



Oni/icam/ie npn6opa 

• YHi/iKa/ibHa?! cj)yHKMi/m I FEEL, ocHOBam-iafl Ha npi/i 1-1141/1 nax HeHeTKOi/i /iori/iKi/i, no3BOJiaeT 
aBTOMaTi/iMecKi/i onpefle/ii/iTb Hai/160/iee KOM(J)opTHyK) TeivinepaTypy fl/ia Kawfloro no/ib30BaTe/ifl. 
Bo/ibwafl npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTb no B03flyxy 1/1 Lui/ipoKi/11/i yro/i no^am/i B03flywHOi/i CTpyi/i 
rapaHTi/ipyiOT paBHOMepHoe ox/iawflei-ii/ie 1/1 o6orpeB flawe fl/ia noMemei-ii/ii/i cjiokhoi/i cj)opivibi. 

• riO/lHOpa3IViepHbll/l aHTI/IOKCI/lflaHTHbll/l 4>l/IJlbTp CHI/l>KaeT KOHL|eHTpai4l/IK) CB060flHblX pafll/IKa^OB B 

B03flyxe 1/1 3aiviefl/i^eT npoqeccbi crapem/m. AHTi/iOKCi/iflaHTHbii/i 4>i/uibTp 3(])(j)eKTi/iBHO yHi/iMTO>KaeT 
6o/ie3HeTBopHbie Bi/ipycw 1/1 6aKTepi/ii/i. 

• Kopnyc MOfle/iew cepi/11/1 GF i/i3roTOBJieH 1/13 BbicoKOKaHecTBeHHOi/i n/iacTMaccbi, i/iivieioinei/i maflKyio 
no/11/ipoBaHHyio noBepxHOdb. 

• H1/13KI/11/1 ypoBeHb luyivia — ot 25 flB(A). 

• flocTi/irHyTa BbicoKaa SHeprosc^eKTi/iBHOCTb EER=3,24 b K/iacce ci/icreM 6e3 1/iHBepTopHoro 
npi/iBOfla. 

• 3HaHi/iTe^bHbie bo3mo>khocti/i no fl/ii/iHe Mari/iCTpajii/i x/iaflareHTa 1/1 nepena/jy bwcot. 



^ MS-GF20/25/35VA 



2 



MS-GF50/60/80VA 



Hapy>KHbll/l 6/lOK 



BHyTpeHHMM 6/lOK 



;onoCool ■ C>| r n 



1 mp^i 



50-80 




Cn/ii/iT-ci/icTeMa c HacreHHbiM BHyrpeHHi/iM 6jiokom 


(TO/ibKO oxjiawflem/ie) 












BHyTpeHHMi/i 6jiok (BB) 






MS-GF20VA 


MS-GF25VA 


MS-GF35VA 


MS-GF50VA 


MS-GF60VA 


MS-GF80VA 


Hapy>KHbii/i 6jiok (HB) 






MU-GF20VA 


MU-GF25VA 


MU-GF35VA 


MU-GF50VA 


MU-GF60VA 


MU-GF80VA 


Hanpawei-ii/ie 3/ieKTponnTai-ii/m (B, Vu,) 


220-240 B, 1 <()a3a, 50 l"u 




np0M3B0flMTe/lbH0CTb 


kBt 


2,3 


2,5 


3,45 


4,85 


6,4 


8,0 




noTpe6/ifleiviafl Mou^HOCTb 


kBt 


0,710 


0,775 


1,12 


1,48 


2,17 


2,78 


Ox/ia>KfleHMe 


3Hepr03(()())eKTMBH0CTb EER 


3,24 


3,23 


3,08 


3,28 


2,95 


2,78 


ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iei-ii/m BB 


flB(A) 


25-31 -36 -40 


25-31 -36 -40 


26 - 33 - 40 - 44 


34 - 38 - 42 - 45 


37-41 -45-48 


37-42-47-50 




ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iei-ii/m HB 


flB(A) 


47 


47 


49 


52 


54 


55 




pacxofl B03flyxa BB 


m 3 /m 


246-558 


246-558 


288-624 


642-1086 


714-1086 


882-1206 


MaKci/iMa/ibHbiM pa6o L ii/ii/i tok 


A 


5,7 


5,6 


8,3 


12,0 


16,0 


20,5 


riyCKOBOI/l TOK 


A 


14,5 


19,0 


27,0 


33,5 


57,0 


79,5 


fluaMeip Tpy6: wnflKOCTb 


MM (flK)l/IM) 


6,35 (1/4) 


6,35 (1/4) 


6,35(1/4) 


9,52 (3/8) 


fluaMeip Tpy6: ra3 


MM (flK)l/IM) 


9,52 (3/8) 


12,7 (1/2) 


15,88 (5/8) 


15,88 (5/8) 


CDpeoHonpoBOfl 


fl/ii/ma 


M 


20 


20 


25 


30 


30 


30 


ivie>Kfly 6/iOKaMM 


nepenafl bncot 


M 


10 


10 


10 


10 


10 


15 


rapaHTi/ipoBaHHbii/i 
fli/iana30H Hapy>KHbix 
Teivinepaiyp 


ox/ia>KfleHMe 


+21 ~ +46°C no cyxoMy TepMOMeipy 


3aB0fl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Tai/uiaHfl) 




noTpe6/ifleiviafl MomHocrb 


Bt 


35 


35 


43 


39 


39 


51 


BHyipeHHui/i 


ra6apnTbi: LJJxflxB 


MM 


798x232x295 


1100x238x325 


6/lOK 


fluaivieTp flpeHawa 


MM 


16 


16 


16 


16 


16 


16 




Bee 


Kl~ 


9 


9 


9 


16 


16 


16 


Hapy>KHbiM 


ra6apnTbi: LJJxflxB 


MM 


718x255x525 


800x285x550 


840x330x880 


6/lOK 


Bee 


Kr 


25 


25 


34 


38 


57 


72 



ripi/m/ienam/in: 

1. B c/iy^ae i/icno/ib30BaHi/m o6opy,qoBaHi/m flaHHOi/i cepi/11/1 b TexHO/iori/mecKi/ix i/ijii/i npoi/i3BOflCTBeHHbix noMemeHi/mx cpoK 
ra pa htm 1/1 Ha Hero MOweT 6biTb coKpameH no yc.MOTpeHi/110 nocraBini/iKa. 

2. 1/lHTepBa/i Mewfly per/iaivieHTHbiMi/i TexHi/mecKi/iMi/i pa6oTaMi/i onpefle/iaeTCfl yc/iOBi/ifiMi/i 1/1 i/iHTeHCi/iBHOdbio 3KcrmyaTai4i/ii/i. 



On L41/1 1/1 (aKceccyapw) 





HanMeHOBaHne 


Oni/icam/ie 


1 


MAC-2320FT 


3/ieKTpocTaTi/mecKi/ii/i aHTi/iajuiepreHHbii/i 3H3i/iMHbii7i (J)i/uibTp (cpoK cny>K6bi okojio 1 rofla) fl-rm MOfle/iei/i MS-GF20/25/35VA 


2 


MAC-2310FT 


3/ieKTpocTaTi/mecKi/ii/i aHTi/ia/uiepreHHbii/i 3H3i/iMHbii7i ctw/ibTp (cpoK aiy>K6bi okojio 1 rofla) fl/ia MOfle/iei/i MS-GF50/GF60/GF80VA 


3 


MAC-889SG 


PeweTKa Hapy>KHoro 6/iOKa p,na M3MeHeHi/m HanpaB/iei-ii/m Bbi6poca B03flyxa fl-rm MOfle/iei/i MU-GF20/25/35/50 
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PoTai-ii/m n pe3epBnpoBaHne 



Oni/icam/ie ci/icTeMbi poia 141/1 n 1/1 pe3epBi/ipoBam/m KOHfli/1141/ioHepoB 

Ci/icreivia npe,qHa3HaMeHa fl/ia o6ecneHeHi/m poTau,i/ii/i 1/1 pe3epBi/ipoBaHi/m b KOivin/ieKce 1/13 HecKO/ibKi/ix 
KOHfli/1141/iOHepoB (cn/iMT-cucTeivi), Mcnojib3yK)Li^Mx 1/lK-nyjibTbi ynpaB/ieHi/m. Ci/icreivia coctoi/it 1/13 6a30Boro 
6/iOKa 1/1 i/icno/iHi/iTe/ibHbix 6jiokob (no OflHOMy Ha Ka>Kflbii/i KOHfli/iqi/iOHep). Koivin/ieKC MO>KeT BK/iiOMaTbflo 
1 5 KOHfli/1141/iOHepoB, o6"be,qMHeHHbix b flBe i/ijii/i Tpi/i rpynnw. 

McnojiHMTe/ibHbie yapoi/iCTBa nocpefldBOM MK-i/i3JiyHaTe;iei/i ocymecTB/iflfOT BK/itOMem/ie 1/1 BbiK/iiOMeHi/ie 
KOHfli/1141/iOHepoB no KOMaHfle 6a30Boro 6/iOKa. KoiviaHflbi nepeflaiOTca no pafli/iOKaHa/iy Ha paccroflHi/ie ,qo 
50 m. MoryT 6biTb pea/ii/i30BaHbi pa3/ii/iMHbie Bapi/iaHTbi poTaqi/ii/i 1/1 pe3epBi/ipoBaHi/m rpynn KOHfli/1141/iOHepoB. 

Bee HacTpoi/iKi/i Bbino/iHfliOTCfl c noMombK) MHTepaKTi/iBHoro MeHK) 6a30Boro 6/iOKa. 

Oco6eHHOCTi/i ci/icTeivibi: 

He Tpe6yeTca npoK/iaflKa ci/ima/ibHbix jii/ihi/ii/i Mewfly KOHfli/1141/iOHepaivii/i. 

ri/l6KI/ll/l Bbl6op XO^OflOnponpOI/l3BOfll/ITe/lbHOCTI/l CI/ICTeMbl 3a CHeT l/ICnO/lb30BaHI/m flO 15 

KOHfli/1141/iOHepoB 6e3 orpaHi/meHi/m i/ix moluhocti/i. 
Bo3MO>KHa pea/ii/i3a u,i/m pa3/ii/NHbix cxeivi poTaqi/ii/i 1/1 pe3epBi/ipoBaHi/m. 
BwcoKaa Hafle>KHOCTb, o6yc/iOB/ieHHafl OTcyTCTBi/ieivi ci/moBbix KOMivryTi/ipyiOLni/ix ycipoi/iCTB 1/1 
Heo6xofli/iMOCTi/i i/icno/ib30BaHi/m 4>yHKu,i/ii/i «peciapT» KOHfli/1141/iOHepoB. 
npocrafl Hadpoi/iKa ci/icreivibi 1/1 Har/iflflHaa MHcJ>opiviai4i/ii/i 0 ee pa6oie. 
Bo3mo>kho MacujTa6i/ipoBaHi/ie ci/icreivibi c Mi/iHi/iMajibHbiMi/i 3aTpaTaivii/i. 
Bo3mo>kho BbmeceHi/m 6a30Boro 6/iOKa ynpaB/ieHi/m b civie>KHoe noMemeHi/ie. 




Bypp-i 



riapaivieTpbi 




bypp-i 


BMC-1 


Hanpawem/ie ni/iTam/m 


B 


220±20% 


220±20% 


MaKCMMa/ibHaa noTpe6/ifleMafl MoinHocrb (Bt) 


Bt 


1,5 


0,6 


fli/iana30H pa6oHMXTeivinepaTyp 


°C 


-20 ~ +70 


-20 ~ +70 


flnana30H i/BMepaeMbixTeMnepaiyp 


°C 


-55- +125 


-55- +125 


fla/lbHOCTb pafll/IOCBfl3l/l (npflMafl BI/lfll/IMOCTb) 


M 


50 


50 


ra6apnTHbie pa3Mepbi 


MM 


140x88x62 


105x65x30 


Macca npi/i6opa 


r 


320 


170 


Pe>KMM pa6oTbi 


HenpepbiBHbM 


HenpepbiBHbM 




BMC-1 



3oHfl MK-i/BJiyMaTena 



Pa6oTa b pe>Knivie oxjia>KAeHi/m npn — 30°C 

Oni/icam/ie Hi/i3KOTeivmepaTypHoro KOMnneKTa 

Hi/i3KOTeivinepaTypHbii/i KOivm/ieKT npeflHa3HaHeH fl/ia o6ecneHeHi/m pa6oTOcnoco6HOCTi/i ci/icieivi 
KOHfli/iMi/iOHi/ipoBaHi/m B03flyxa b pewi/iivie ox/ia>KfleHi/m npi/i TeivinepaType OKpywaiomei/i cpeflbi flo -30°C 
Koivm/ieKT coctoi/it 1/13 pery/iflTopa Macro™ BpameHi/m BeHTi/irmTopa 1/1 Tpex caivioperyjii/ipyiOLni/ixcfl 
3/ieKTpi/mecKi/ix HarpeBaTe/iei/i: flrm Kapiepa Koivinpeccopa, fl/ia flpocce/ii/ipyiOLnero 3/ieivieHTa 1/1 flrm 
ApeHa>KHoro wnaHra. 

KoivinoHeHTbi flrm Hi/i3KOTeivinepaTypHOi/i 3KcnjiyaTau,i/ii/i cepTi/i(J)i/i 141/1 poBaHbi. 

riojiHbii/i KOivin/ieKTflOKyivieHTaMi/ii/i no pe3yjibraTaivi i/icnbiTaHi/11/i ci/iCTeivi b KJii/iMaTi/mecKOi/i Kaiviepe 

MO>KHO nO/iyHI/ITb y fll/ICTpi/l6bK)TOpOB. 

KoivinaHi/ii/i-fli/iCTpi/i6bK)Topbi ocymecTBrmiOT ydaHOBKy Hi/i3KOTeivinepaTypHbix KOivin/ieKTOB b 
Hapy>KHbie 6/ioki/i MU-GF VA npoi/i3BOflCTBa Mitsubishi Electric no npeflBapi/iTe/ibHOiviy 3aKa3y. 




Cn/iHT-cucTeivia c HacreHHbiM BHyipeHHUM 6jiokom 


TO/ibKO ox/iawflem/ie: 2,5 ~ 8,0 kBt 


BHyTpeHHMM 6jiok 


MS-GF25VA 


MS-GF35VA 


MS-GF50VA 


MS-GF60VA 


MS-GF80VA 


Hapy>KHbiM 6jiok 


MU-GF25VA 


MU-GF35VA 


MU-GF50VA 


MU-GF60VA 


MU-GF80VA 


Peryjifl-rop flaBjiem/m KOHfleHca 141/11/1 


PAK-8.4 


PAK-9.9 






PflK-8.4/9.9 



HarpeBaTe/ib Kapiepa Koivinpeccopa 


HarpeBaTe/ib KaniinwipHOM Tpy6Kii 


HarpeBaTe/ib ApeHamHoro uj/iaHra | 


Pery/i^Top AaB/ieHiin KOHAeHcauuu 
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Pa3Mepbi BHyTpeHHUX 6/10K0B 



BHYTPEHHI/IE 5/10KI/I: 
MS-GF20VA 
MS-GF25VA 
MS-GF35VA 



OBa/ibHoe otb. 11x26 



OBaJlbHOe otb. 11x20 



l/IK-ny/ibT 
ynpaBJiem/ifl 
KM12A 




MOHTa>KHaa n/iacTi/ma 




Efl. I/13M.: MM 



Komyp I 

BHyipeHHero 6/iOKa 



Bxofl B03flyxa 

0 




otb, b creHe 065 



MOHTa>KHaa n/iacTi/iHa 




Bbixofl B03flyxa 



§5 

o g 
Q. Q- 

e c 


1/130/iflMi/m 


035 (Hapy>KHbiM ,qi/iaMeTp) 


>Kl/lflKOCTb 


MS-GF20/25/35VA: 07 - 0,5 m (Ba/ibLiOBKa 06,35) 


Ta3 


MS-GF20/25/35VA: 09,52 - 0,43 m (Ba/ibL(OBKa 09,52) 


flpeHa>KHbM w/iaHr 


Hapy>KHbiM fluaMeTp i/i3ormi4i/m 028, 
Hapy>KHbii/i fluaMeTp wTyuepa 01 6 



MS-GF50VA 
MS-GF60VA 
MS-GF80VA 



5 


. 238 . 














o 






u 


y 




63 






58 






,19 



l/IK-nynbT 
ynpaB/iem/ifl 
KM12B 



i. 1090 
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OBa^bHoe otb, 1 1x26 
MOHTa>KHaa nnacTHHa 129 



OBa^bHoe otb, 11x20 

.110.1 





Bbixofl B03flyxa 



§ 2 

Q. Q- 

e c 


l/l30/lflL(l/m 


050 (Hapy>KHbiM fluaMeTp) 


>Kl/lflKOCTb 


MS-GF50/60/80VA: 09,52 - 0,5 m (Ba/ibL(OBKa 06,35) 


Ta3 


MS-GF50VA: 01 2 - 0,43 m (Ba/ibMOBKa 01 2,7) 
MS-GF60/80VA: 01 2 - 0,43 m (BanbL(OBKa 01 5,88) 


flpeHa>KHbii/i LunaHr 


HapywHbm fluaMeTp i/bo/iami/m 028, 
Hapy>KHbii/i fluaMeTp WTyuepa 01 6 



Cxeivia coefli/iHeiHi/M BHyipeHHero n Hapy>KHoro 6jiokob 



Mofleni/i «TO/ibKO oxna>KAeHi/ie» 



BHyTpeHHMM 

6jiok 



MK- 
npnewiHUK 



nynbT 

6ecnpoBOflHOM 



b KOivin^eKTe 



Hapy>KHblM 
6/lOK 



-o© 

mini 



Ka6e/ib nuTaHna 

(aBTOMaTHMeCKHI/l BblKJlfOMaTe/lb) 

MU-GF20/25/35VA: 3 x 2,5 mm 2 (1 0 A) 
MU-GF50VA: 3x2,5 mm 2 (16 A) 
MU-GF60VA: 3x2,5 mm 2 (20 A) 
MU-GF80VA:3x4mm 2 (25 A) 
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Pa3iviepbi Hapy>KHbix 6jiokob 




HAPy>KHblM B/10K: 
MU-GF50VA 



ApeHa>KHbix otb. 042 



ripOCTpaHCTBO fl/lfl yCTdHOBKI/l 



1 00 mm i/i 6o/iee npi/i OTcyTCTBi/m 
/ r npenaTCTBUM cnepeflu h c 6oKOBbix 

CTOpOH 



HAPy>KHblE 5/IOKI/l: 
MU-GF60VA 
MU-GF80VA 




Peryjii/ipoBam/ie Koni/mecTBa xjiaflareHTa (R410A) 

Hapy>KHbM npi/i6op 3anpaB/ieH flocTaTOMHbiM koji m necTBOM xnaflarema 
npn fl/iMHe Mari/iopa/in x/iaflarema flo 7,5 m. Ecjii/i fl/ii/ma Tpy6bi 
npeBbnuaeT 7,5 m, to Heo6xofli/iMa flono/iHi/iTe/ibHafl 3anpaBKa 
xjiaflarema (R410A). 



fl/ii/ma Tpy6bi 


Ao 7,5 m 


Ao3anpaBKa HeTpe6yeTCfl 


CBblLUe 7,5 M 


Tpe6yeTCfl fl03anpaBKa (cm. Ta6/inuy m/i>Ke) 


Ko/iMMecTBO xjiaflarema, 
KOTopoe Heo6xOflMMO 
flo6aBHTb b cucTeiviy 


MU-GF20/25/35VA 


20 r/M x (fl/ii/ma Tpy6bi x/iaflareHTa (m) - 7,5) 


MU-GF50VA 
MU-GF60VA 
MU-GF80VA 


20 r/M x (fl/iMHa Tpy6bi x/iaflareHTa (m) - 7,5) 
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MyJlbTI/ICI/ICTeMbl C 1/IHBepTOpOM 

MXZ-2D/3D/4D/5D/6D 

2, 3, 4, 5 hjim 6 BHyTpeHHMX 6jiokob 
ox/ia>KfleHMe-HarpeB: 3,3-12,2 kBt 




..jiiiili 

jil: 
iiiii 

ill!!, 

'"in 



mi 

fill' 
iiiii 1 " 



Oni/icam/ie npi/i6opa 

riOflKJlK)HeHI/ie OT 2 flO 6 BHyTpeHHI/IX 6/lOKOB pa3/ll/NHOrO KOHCTpyKTI/IBHOrO i/icno/iHeHi/i^. 

Hi/i3ki/ii/i ypoBeHb Luyivia i/i Bi/i6pau,i/ii/i. 

Ox/iaw/jem/ie npi/i hi/bkoi/i TeivinepaType Hapy>KHoro B03,qyxa. 

BbicoKaa BHeproa^eKTMBHoab: ce30HHbii/i K/iacc 3Hepro3(J)(J)eKTMBHOCTM «A», «A+» i/i «A++». 

Bo Bcex MOfle/iax MXZ-D npeflycMOTpeina aBTOMaTi/mecKaa npoBepKa npaBi/uibHOCTi/i coe,qi/iHei-ii/m 
(J)peoHonpoBOflOB i/i curHa/ibHbix jimhmm, a TaKwe aBTOMaTi/mecKafl KoppeKu,i/m npi/i HenpaBi/i/ibHOivi 

COeflMHeHMM. 



XapaKTepi/iCTi/iKi/i Hapy>KHoro arperaia npi/i noflK/iiOMeHi/ii/i BHyTpeHHi/ix 6/iokob b pa3/ii/iMHbix KOM6i/iHau,i/mx 
npefldaBJieHbi Ha cai/ne www.mitsubishi-aircon.ru b pa3fle/ie 
«npoflyKu,i/m/KaTa/ior o6opyflOBaHi/m/5biTOBbie iviy/i bTi/i c m CTe m bi» . 

Cni/icoK napaivieTpoB HapywHoro arperaia: 

• no/mafl npoi/i3BOfli/iTe;ibHOCTb (ox/ia>KfleHi/ie/HarpeB), a TaK>Ke Mi/im/iMajibHoe i/i MaKCi/iiviajibHoe 3HaHei-ii/ifl; 

• noTpe6/ifleiviafl MO^HOCTb (ox/ia>Kflei-ii/ie/HarpeB), a TaK>Ke Mi/im/iMajibHoe i/i MaKci/iMajibHoe 3HaHeHi/m; 

• pa6oMi/ii/i tok (ox/iawflem/ie/HarpeB); 

• KOS^^MMMeHTiviOLUHOCTM (ox/ia>Kflei-ii/ie/HarpeB). 

Cni/icoK napaivieTpoB BHyTpeHHi/ix 6jiokob: 

• no/mafl npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTb (ox^a>KfleHi/ie/HarpeB). 



MXZ-2D53 MXZ-2D 
3D-6D 









_1 




1 




PAM 




PECHBEP- 
HEPEOXJlAflHTEJlb 








BHyipeHHue 6jiokm 



MXZ 

3D68VA 



4D83VA 5D102VA 6D122VA 



HacreHHbie 


MSZ-FH25VE 


• 


• 


• 














MSZ-FH35VE 




• 


• 














MSZ-FH50VE 




















MSZ-EF22VE 


• 


• 


• 














MSZ-EF25VE2 


• 


• 


• 














MSZ-EF35VE2 




• 


• 














MSZ-EF42VE2 






• 














MSZ-EF50VE2 




















MSZ-SF25VE2 


• 


• 


• 














MSZ-SF35VE2 




• 


• 














MSZ-SF42VE2 






• 














MSZ-SF50VE2 




















MSZ-GF60VE 




















MSZ-GF71VE 




















MSZ-SF15VA 


• 


• 


• 














MSZ-SF20VA 


• 


• 


• 














HanonbHbii/i 


MFZ-KJ25VE 


• 

(MXZ-2D33VA2) 


• 

(MXZ-2D42VA) 


• 

(MXZ-2D53VA2) 














MFZ-KJ35VE 




• 

(MXZ-2D42VA) 


• 

(MXZ-2D53VA2) 














MFZ-KJ50VE 




















OflHonoTOMHaa 
Kacceia 


MLZ-KA25VA 


• 


• 


• 














MLZ-KA35VA 




• 


• 














MLZ-KA50VA 




















4-x noTOMHaa 
Kacceia 


SLZ-KA25VAL 


• 


• 


• 














SLZ-KA35VAL 




• 


• 














SLZ-KA50VAL 




















KaHa^bHbii/i 


SEZ-KD25VAQ 


• 


• 


• 














SEZ-KD35VAQ 




• 


• 














SEZ-KD50VAQ 




















SEZ-KD60VAQ 




















SEZ-KD71 VAQ 




















4-x noTOMHaa 
Kacceia 


PLA-RP35BA 




















PLA-RP50BA 








• 












PLA-RP60BA 




















PLA-RP71BA 




















riOflBeCHOM 


PCA-RP35KAQ 




















PCA-RP50KAQ 








• 












PCA-RP60KAQ 




















PCA-RP71KAQ 




















KaHa^bHbii/i 


PEAD-RP50JAQ 








• 


• 


• 








PEAD-RP60JAQ 




















PEAD-RP71 JAQ 





















floflKJiiOHei-Me BHyTpeHHMX 6/iokob, He yKa3aHHbix b Ta6/ii/me, He npeflycMcnpeHO. 
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Hapy>KHbiM 6jiok (HE 


) MXZ-2D33VA 


MXZ-2D42VA 


MXZ-2D53VA 


MXZ-3D54VA2 


MXZ-3D68VA 


HanpaweHi/ie 3/ieKTponnTaHi/m (B, 4>, n_0 


220-240 B, 1 c()a3a, 50 Vu, (noflK/uoHaeTCfl k Hapy>KHOMy 6/iOKy) 


Ox/ia>KfleHne 


npon3BOAHTe/ibHOCTb H5 


kBt 


3,3 (1,1-3,8) 


4,2 (1,1-4,5) 


5,3 (1,1-5,6) 


5,4 (2,9-6,8) 


6,8 (2,9-8,4) 


noTpeGjiaeiviafl MOiflHOCTb H5 


kBt 


0,90 


1,00 


1,54 


1,35 


2,19 


HOMUHa/lbHbll/l pa60HI/ll/l TOK 


A 


4,3 


4,5 


6,9 


6,1 


9,6 


ce30HHaa aHeproa^eKTMBHOCTb SEER 


5,5 (A) 


6,7 (A++) 


7,1 (A++) 


6,4 (A++) 


5,6 (A+) 


ypoBeHb3ByKOBoroflaBJieHna HB 


flB(A) 


49 


46 


50 


50 


50 


ypOBeHb 3ByKOBOM MOl^HOCTM HB 


flB(A) 


63 


60 


64 


64 


64 


HarpeB 


npOM3BOflMTeJ1bHOCTb 


kBt 


4,0(1,0-4,1) 


4,5 (1,0-4,8) 


6,4(1,0-7,0) 


7,0 (2,6-9,0) 


8,6 (2,6-10,6) 


noTpe6/ifleiviafl MOiflHOCTb 


kBt 


0,96 


0,93 


1,70 


1,59 


2,38 


HOMUHa/lbHbll/l pa60HHM TOK 


A 


4,6 


4,2 


7,6 


7,0 


10,5 


Ce30HHaa 3Hepr03(j)(j)eKTI/IBH0CTb SCOP 


4,1 (A+) 


4,2 (A+) 


4,2 (A+) 


4,0 (A+) 


3,9 (A) 


ypoBeHb3ByKOBoroflaB/ieHna HB 


flB(A) 


50 


51 


53 


53 


53 


MaKCHMa/lbHbll/l pa60HMI/l TOK 


A 


10,0 


12,2 


12,2 


18,0 


18,0 


llyCKOBOM TOK 


A 


4,6 


4,7 


7,6 


7,0 


10,5 


ABTOMaTI/meCKl/M BblKJlKDHaTeJlb 


A 


10 


15 


15 


25 


25 


fluaivieTp Tpy6: >Ki/iflKOCTb 


MM (flKDI/IM) 


6,35 (1/4) x 2 


6,35 (1/4) x 3 


fluaivieTp Tpy6: ra3 


MM (flKDMM) 


9,52 (3/8) x 2 


9,52 (3/8) x 3 


Hapy>KHbm 

6/lOK 


ra6apnTbi: LUxrxB 


MM 


800 (+69) x 285 (+59,5) x 550 


840 (+30) x 330 (+66) x 710 


Bee 


Kr 


32 


37 


37 


57 


57 


fl/iMHa cfjpeoHonpo- 
BOfla Me>Kfly 6/iOKaMi/i 


cyivuviapHO 


M 


20 


30 


30 


50 


60 


ot HB flo BB 


M 


15 


20 


20 


25 


25 


llepenaA BbicoT 


HB Bbiuie BB 


M 


10 


10 


10 


10 


10 


HB Hi/iwe BB 


M 


10 


15 


15 


15 


15 


Me>Kfly BB 


M 


10 


15 


15 


15 


15 


rapaHTupoBaHHbii/i 
flnana30H Hapy>KHbix 
TeivmepaTyp 


ox/ia>KfleHMe 


-10- +46°C (no cyxoMy TepMOMeTpy) 


HarpeB 


-15- +24°C (no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy) 


3aBOfl (cTpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Tai/maHfl) 



Hapy>KHbiM 6jiok (HE 


) MXZ-4D72VA 


MXZ-4D83VA 


MXZ-5D102VA 


MXZ-6D122VA 


HanpaweHi/ie 3/ieKTponnTaHi/m (B, 4>, n_0 


220-240 B, 1 c()a3a, 50 Vu, (noflKruoHaeTOi k Hapy>KHOMy 6/iOKy) 


Oxjiawflem/ie 


npOM3BOflMTeJlbHOCTb HB 


kBt 


7,2 (3,7-8,8) 


8,3 (3,7-9,2) 


10,2 (3,9-11,0) 


12,2 (3,5-13,5) 


noTpe6jiaeMaa MOii^HOCTb HB 


kBt 


2,25 


2,83 


3,91 


3,66 


HOMMHa/lbHblM pa60MMM TOK 


A 


9,9 


12,4 


17,2 




ce30HHaa SHeproscjx^eKTMBHOCTb SEER 


5,7 (A+) 


5,2 (A) 


5,3 (A) 


EER: 3,33 (A) 


ypoBeHb 3ByKOBoro flaBJieHHfl HB 


flB(A) 


50 


49 


53 


55 


ypOBeHb 3ByKOBOM MOl^HOCTM HB 


flB(A) 


64 


64 


68 


69 


HarpeB 


npOM3BOflMTeJlbHOCTb 


kBt 


8,6 (3,4-10,7) 


9,0 (3,4-11,6) 


10,5 (4,1-14,0) 


14,0 (3,5-16,5) 


noTpe6jiaeMaa MomHocrb 


kBt 


2,28 


2,42 


2,9 


3,31 


HOMUHa/lbHbM pa60MMM TOK 


A 


10,0 


10,6 


12,7 




Ce30HHaa 3Hepr03(()(j)eKTl/lBHOCTb SCOP 


3,9 (A) 


3,9 (A) 


3,8 (A) 


COP: 4,23 (A) 


ypoBeHb 3ByKOBoro flaBJieHHfl HB 


flB(A) 


53 


50 


55 


57 


MaKCHMa/lbHbll/l pa60HMI/l TOK 


A 


18,0 


20,4 


21,4 


26,8 


llyCKOBOM TOK 


A 


10,0 


12,4 


17,2 




ABTOMaTI/meCKl/M BblKJlKDHaTeJlb 


A 


25 


25 


25 
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fluaMeTp Tpy6: >Ki/iflKOCTb 


MM (flKDI/IM) 


6,35 (1/4) x 4 


6,35 (1/4) x 5 


6,35 (1/4) x 6 


fluaMeTp Tpy6: ra3 


MM (flKDI/IM) 


9,52 (3/8) X3 + 12,7 (1/2) x 1 


9,52 (3/8) X4 + 12,7 (1/2) x1 


9,52 (3/8)x5 + 12,7 (1/2) x1 


Hapy>KHbm 

6/lOK 


ra6api/iTbi: LUxrxB 


MM 


840 (+30) x 330 (+66) x 710 


900x320 (+67) x 91 5 


950 x 330 (+40) x 1 048 


Bee 


Kr 


58 


69 


70 


88 


fl/ii/ma cfjpeoHonpo- 
BOfla Me>Kfly 6/iOKaMi/i 


cyMMapHO 


M 


60 


70 


80 


80 


ot HBflo BB 


M 


25 


25 


25 


25 


llepenaA Bbiorr 


HB Bbiuie BB 


M 


10 


10 


10 


10 


HB Hi/iwe BB 


M 


15 


15 


15 


15 


Me>Kfly BB 


M 


15 


15 


15 


15 


rapaHTupoBaHHbiM 
flnana30H Hapy>KHbix 
TeMnepaTyp 


ox/ia>KfleHMe 


-1 0 - +46°C (no cyxoMy TepMOMeTpy) 


HarpeB 


-1 5 - +24°C (no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy) 


3a boa (CTpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC 
CONSUMER PRODUCTS 
(THAILAND) CO., LTD 
(Tai/maHfl) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS 
(flnoHi/ia) 


MITSUBISHI ELECTRIC 
CONSUMER PRODUCTS 
(THAILAND) CO., LTD 
(Tan/iaHfl) 



npi/iMenaHi/m: 

1 . YKa3aHHafl b Ta6/ii/m,e noTped/ineiviaH MomHocrb othoci/itch TO/ibKO k Hapy>KHOMy 6/iOKy 
i/i He ym/iTbiBaeT 3JieKTponoTpe6/ieHi/ie BHyTpeHHi/ix npi/i6opoB. 

2. 3HaMem/m K03<J)<J)i/iu,i/ieHTOB 3Hepro3(Jxt)eKTi/iBHOCTi/i i/i3MepeHbi b oieayiomi/ix ci/icreiviax: 

MXZ-2D33VA — MSZ-SF1 5VA + MSZ-EF1 8VE; 

MXZ-2D42VA — MSZ-EF1 8VE + MSZ-EF25VE; 

MXZ-2D53VA — MSZ-EF1 8VE + MSZ-EF35VE; 

MXZ-3D54VA2 — MSZ-EF1 8VE + MSZ-EF1 8VE + MSZ-EF1 8VE; 

MXZ-3D68VA — MSZ-EF1 8VE + MSZ-EF25VE + MSZ-EF25VE; 

MXZ-4D72VA — MSZ-EF1 8VE + MSZ-EF1 8VE + MSZ-EF1 8VE + MSZ-EF1 8VE; 

MXZ-4D83VA — MSZ-EF1 8VE + MSZ-EF1 8VE + MSZ-EF22VE + MSZ-EF25VE; 

MXZ-5D1 02VA — MSZ-EF1 8VE + MSZ-EF1 8VE + MSZ-EF22VE + MSZ-EF22VE + MSZ-EF22VE; 

MXZ-6D1 22VA — MSZ-EF25VE x 6. 

3. 3HepreTi/mecKi/ie xapaKTepi/iCTi/iKi/i ci/icreivibi npi/i nc-flKJuoMem/ii/i apyri/ix KOM6i/iHau,i/ii/i 
BHyTpeHHMx 6/iokob npeflcraB/ieHbi Ha caiTrre www.mitsubishi-aircon.ru b pa3fle/ie 
«npoflyKMi/m/KaTajior o6opy,qoBaHi/m/EbiTOBbie MyjibTi/ici/iCTeMbi». 



Onu,i/ii/i (aKceccyapbi) 





Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


1 


MAC-889SG 


PeiueTKa fl/ifi i/i3MeHeHi/m HanpaB/ieHi/m Bbi6poca B03flyxa (MXZ-2D) 


2 


MAC-856SG 


PeweTKa fl/ifi n3MeHeHHH HanpaB/ieHi/m Bbi6poca B03flyxa (MXZ-3D/4D/5D) 


3 


MAC-857SG 


PeiueTKa fl/ia n3MeHeHHfi HanpaB/ieHi/m Bbi6poca B03flyxa (MXZ-6D) 


4 


PAC-SG76RJ-E 


nepexoflHMK 3/8 -> 5/8 (MXZ-4D/5D/6D) 


5 


PAC-493PI 


MepexoflHi/iK 1/4 -> 3/8 (MXZ-4D/5D/6D) 


6 


MAC-A454JP 


MepexoflHi/iK 3/8 -> 1/2 (MXZ-3D/4D/5D/6D) 


7 


MAC-A455JP 


riepexoflHi/iK 1/2 -> 3/8 (MXZ-3D/4D/5D/6D) 


8 


MAC-A456JP 


MepexoflHi/iK 1/2 -> 5/8 (MXZ-3D/4D/5D/6D) 



llpi/i i/iHTeHCi/iBHOi/i 3Kcn/iyaTaunM b pewwvie HarpeBa npi/i OTpi/iu,aTejibHOi/i TeivinepaType 
Hapy>KHoro B03flyxa peKOMeHflyeTCfl ycTaHaB/ii/iBaTb b noflflOH Hapy>KHoro 6/iOKa 
3/ieKTpnMecKMi/i HarpeBaTe/ib p,nn npeflOTBpaLijeHi/m 3aMep3am/m KOHfleHcaia. 
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flpniviep npi/iivieHeHi/m ci/icreivibi MXZ-6D122VA 



HOBWHK3 



KOTTefl>K: 6 OTfle/lbHblX >KMJlblX 30H 



HacreHHbii/i 




HanO/lbHbIM 



MXZ-6D122VA 



i 



?! 



iiiiiiiiii 1 !!! 
■I!!:!!!!!! 



mm 



111., 

i ill ! 

■ 

nil! 
iiiiiir 



X Hapy>KHbM 6jiok MXZ-6D1 22VA 



6 KOMn/ieKTOB nopTOB Ha Hapy>KHOM 6/iOKe. 

XojiOflonpon3BOfli/iTe;ibHOCTb — 1 2,2 kBt (EER = 3,33), TenjionpoM3BOfli/iTejibHOCTb 14 kBt (COP = 4,23). 
YpoBeHb Luyivia b pewi/iMe ox/ia>Kflei-ii/m coaaBJiaeT 55 flB(A), b pewi/iMe HarpeBa — 57 flB(A). 
ra6apnTHbie pa3Mepw (LLIxrxB): 950 mm x 330 mm x 1048 mm. 
CyMMapHaa fl/ii/ma Mari/iCTpani/i x/iaflareHTa cocTaB/iaeT 80 m. 



Cxeivia 3/ieKTpnMecKnx coe^i/mei-ii/ii/i 



MXZ-2D33/42/53VA 

MXZ-3D54/68VA 

MXZ-4D72/83VA 

MXZ-5D102VA 

MXZ-6D122VA 



Ka6e/ib (aBTOMaTi/mecKi/iM BbiKJitOHaTe/ib): 
MXZ-2D33VA — 1 ,5 mm2 (1 0 A) 
MXZ-2D42/53VA(H) — 1,5 mm2 (15 A) 

MXZ-3D54/3D68/4D72/4D83VA/5D1 02VA — 2,5 mm2 (25 A) 

MXZ-6D1 22VA — 4,0 mm2 (32 A) 

CeneHne Ka6e/ia Ha ynacTKe D — 4x1 ,5 mm 2 



LI 



HapyMHbift 6jiokMXZ 



SI |S2|S3|Q 1 1 1 ST I S2 1 S3 



BHyTpeHt 
6jiok 



™ IS BHyTpeHHI/ll 
I I 6/lOK 



I ' [sijs2[si](j) j ! [stJMHjS 

BHyTpeHHI/ll/l BHyTpeHHI/ll/l 

I I finriK I | finriK 



I |si |sa|S3| 

BHyTpeHHI/ll 
! 6/lOK 



IB 



BHyTpeHHI/ll/l 

6hok 



• Peryjii/ipoBam/ie KOJii/mecrBa x/iaflareHTa (R410A) 

Hapy>KHbii/i npn6op 3anpaB/ieH fl ocraTOM h bi m KOJii/mecrBOM x/iaflareHTa npn fl/ii/me 
MarncTpa/in x/iaflareHTa, yKa3aHHOi/i b Ta6/ii/me. Ecnn fl/ii/ma Tpy6bi flaHHoe 
3HaMeHne, to Heo6xoflnivia flono/mi/iTe/ibHafl 3anpaBKa x/iaflareHTa (R410A). 



Moflenb 


fl/ii/ma 
Mari/iCTpa/ii/i, 

HeTpe6yK)ii^aH 
fl03anpaBKn 


PacneT A03anpaBKi/i 


MXZ-2D33/42/53VA 


20 m 


20 r/M x (fl/ii/ma Tpy6bi x/iaflareHTa (m) - 20 m) 


MXZ-3D54/68VA 
MXZ-4D72/83VA 
MXZ-5D102VA 


40 m 


20 r/M x (fl/ii/ma Tpy6bi x/iaflareHTa (m) - 40 m) 


MXZ-6D122VA 


60 m 


20 r/M x (fl/ii/ma Tpy6bi x/iaflareHTa (m) - 60 m) 
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Pa3Mepbi 




HAPWKHblE 5/10KI/I: 

MXZ-4D83VA 

MXZ-5D102VA 



2 U-o6pa3Hbix OTB, 




(6ojitM10) 



^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

ii "• fr i.;;;::: 

lilll iiiiii 

ii! SI' ill 

■IK 1 :!:!! jjgg 



otb. 35 x 53 

(flJlfl Me»<6jlOMHblX 
nV\HV\V\ CBEOI/l) 




HAPy>KHblE 5/IOKI/l: 
MXZ-6D122VA 



BXOfl 

0 B03flyxa 
1 75 600 



nopT E ycraHOB/ieH TO/ibKO 
BMOfle/ii/iMXZ-5D102VA 



SI Si!!!!! ||;'! 



2 U-o6pa3Hbix OTB. 




(6ojitM10) 
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MyjibTi/ici/iCTeMa c m h BepTopoM 

PUMY-P V/YKM1 

2-8 BHyTpeH h i/ix 6jiokob 



ox/ia>KfleHMe-HarpeB: 3,0 - 15,5 kBt 




PAC-MK30BC 



= 

i pi 

I HI 111 111! 

irii mini 



PAC-MK50BC 




HOBUHKa 



Oni/icam/ie npi/i6opa 

• BHyipeHHi/ie 6/iokm b cocraBe TaKoi/i ci/icreMbi pa6oTaiOT He3aBi/ici/iivio (oflHOBpeMeHHaa pa6oia b pewi/iMax 
ox/ia>KfleHi/m i/i o6orpeBa HeB03MO>KHa). 

• flrm pa3BeTBJieHi/ui Mari/iCTpani/i x/iaflareHTa i/icno/ib3yK)TCfl cneui/ia/ibHbie 6/iOKi/i-pacnpeflejii/iTejii/i PAC- 
MK30BC i/i PAC-MK50BC, npeflaaBrmiOLHi/ie co6oi/i Ha6op BJieKTpi/mecKi/i ynpaB/iaeivibix paaui/ipi/iTejibHbix 
BeHTi/i/iei/i. B oflHOi/i ci/icreivie flonycKaera i/icno/ib30BaTb He 6o/iee 2 6/iOKOB-pacnpeflejii/iTejiei/i. 

• ripi/i6opbi PAC-MK30BC i/i PAC-MK50BC He Tpe6yiOT yflaneHi/m KOHfleHcaia i/i He i/iivieiOT flpeHa>KHoro noflflOHa. 

• Bjioki/i noBbiiiieHHOi/i koppo3mohhom CTOi/iKOCTi/i PUMY-P1 1 2/1 25/1 40V/YKM1 -BS nocraBrmiOTCfl nofl 3aKa3. 

• B ceHTfl6pe 201 5r. HaHHeTca nocraBKa MOfli/i(J)i/iKai4i/ii/i HapywHbix 6jiokob PUMY-P1 1 2/1 25/1 40V/YKM2, k 
KOTopwivi Mepe3 HOBbie 6jiOKi/i-pacnpe,qejii/iTejii/i PAC-MK31/51 BC mo>kho 6yfleT noflK/iiOMaTb 6jioki/i PWFY. 







m 


na 


i f 


MW 


cnnpajMbiii DC 


peflK03eMe^bHblii BeHTM/lflTOp DC 

MaraiiT 


BeKTcpoe 
/npaB/ieHne 






Ahti/ikop 




EER 
A 


1 COP 

1 A 







napaivieTp / Mofle/ib 




PUMY-P1 12YKM1 


PUMY-P125YKM1 


PUMY-P140YKM1 


PUMY-P1 12VKM1 


PUMY-P125VKM1 


PUMY-P140VKM1 


HanpaweHi/ie 3/ieKTponi/iTaHi/ifl 


380 B, 3 (J)a3bi, 50 Vu, 


220 B, 1 (J)a3a, 50 


ai 

i 

a» 


npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


12,5 


14,0 


15,5 


12,5 


14,0 


15,5 


noTpe6rmeMafl MOLflHocrb 


kBt 


2,79 


3,46 


4,52 


2,79 


3,46 


4,52 


1 


Pa60MHM TOK 


A 


4,46 


5,53 


7,23 


12,87 


15,97 


20,86 


ns 
c; 

X 

O 


K03(|)(t)ML4MeHT npOM3BOflMTe/lbHOCTM EER 


4,48 


4,05 


3,43 


4,48 


4,05 


3,43 


fli/iana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp 


°C 


-5 ~ +46°C no cyxoiviy TepMOMeTpy 




npOM3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


14,0 


16,0 


18,0 


14,0 


16,0 


18,0 


CQ 
CD 
Q. 
fU 


iloTpedrmeMafl MomHOCTb 


kBt 


3,04 


3,74 


4,47 


3,04 


3,74 


4,47 


Pa60MMI/l TOK 


A 


4,86 


5,98 


7,15 


14,03 


17,26 


20,63 


X 


K03())(t)MI4MeHT npOM3BOflMTe/lbHOCTM COP 


4,61 


4,28 


4,03 


4,61 


4,28 


4,03 




fli/iana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp 


°C 


-20 ~ +1 5,5°C no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy 


1/lHfleKC yCTaHOBOM HOI/I MOLflHOCTI/l 
BHyTpeHHMX 6/10KOB 
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~ 1 30% ot MHfleKca moluhocti/i Hapy>KHoro 6/iOKa 




Ti/mopa3Mep BHyTpeHHi/ix 6/iokob 








P15~ 


P100 






Koni/me- 

CTBO BHy- 


M-cepi/m 1/1 Mr.SLIM 






2- 


-8 






CITY MULTI 1 


9 


10 


12 


9 


10 


12 


TpeHHMX 
6/10KOB 


KOM6i/maMi/m M-cepi/m (Mr.SLIM ) 1/1 
CITY MULTI 


10 


11 2 


11 2 


10 


11 2 


11 2 


YpoBeHb Luyivia 


flB(A) 


49/51 


50/52 


51/53 


49/51 


50/52 


51/53 


Pa3Mepbi (B x LJJ x A) 


MM 


1 338x1 050x(330+25) 


Bee 


Kr 


125 


125 


125 


123 


123 


123 


3a boa (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (flnom/m) 



1 BHyTpeH Hi/ie 6jioki/i CITY MULTI He MoryT noflK/iiOMaTbCfl k Hapy>KHbiM 6/iOKaM PUMY- 

2 ilpi/i noflK/iK)MeHMM 2 6/iOKOB-pacnpefle/inTe/ieM. 

CoBMecTHMbie BHyTpeHHi/ie 6jiokh 



P-V/YKM1 Mepe3 6/iOKM-pacnpeflejiMTejin PAC-MK30/50BC. 
Ormi/11/1 (aKceccyapbi) 



BHyTpeHHHe 6jioki/i M-cepw/i i/i Mr.SLIM (noflKjiiOMeHi/ie Mepe3 PAC-MK30/50BC) 



HacTeHHbie 


MSZ-FH VE, MSZ-EF VE, MSZ-SF VA(VE), MSZ-GF VE 


Hano/ibHbie 


MFZ-KJVE 


KacceTHbie (1 noTOK) 


MLZ-KAVA 


KacceTHbie (4 noTOKa) 


PLA-ZRP BA, SLZ-KA VAL 


KaHa^bHbie 


PEAD-RPJAQ(L),SEZ-KDVA 


floflBecHbie 


PCA-RP KAQ 




BHyTpeHHHe 6/iokm CITY MULTI 


HacTeHHbie 


PKFY-VHM, PKFY-VKM, PKFY-VBM 


Hano/ibHbie 


PFFY-VKM, PFFY-VLEM, PFFY-VLRM, PFFY-VLRMM 


KacceTHbie (1 noTOK) 


PMFY-VBM 


KacceTHbie (2 noTOKa) 


PLFY-VLMD 


KacceTHbie (4 noTOKa) 


PLFY-VBM, PLFY-VCM 


KaHa^bHbie 


PEFY-VMS1, PEFY-VMA, PEFY-VMH, PEFY-VMR 


rioflBecHbie 


PCFY-VKM 


HarpeB BOflbi 


PWFY-P1 00VM-E2-AU 





HanMeHOBaHne 




OnucaHne 






1 


PAC-MK30BC 


Pacnpefle/iMTe/ibHbii/i 6jiok c 3 nopTaivii/i fl/ia noflKJiicmeHi/m 
BHyTpeHHux 6/iokob 6biTOBOi/i i/i no/iynpoMbiw/ieHHOi/i cepi/11/1 


2 


PAC-MK50BC 


Pacnpefle/iMTe/ibHbm 6jiok c 5 nopTaivii/i fl/ia noflK/iiOHeHi/ifl 
BHyTpeHHi/ix 6/iokob 6biTOBOM i/i no/iynpoMbiiu/ieHHOi/i cepi/ii/i 


3 


PAC-LV1 1 M-J 


M-KOHTpojviep fl/ifl noflK/iiOHeHi/m BHyTpeHHi/ix 6jiokob MSZ- 
EF22-50VE, MSZ-SF 15/20VA, MSZ-SF25-50VE, MFZ-KJ25/35VE 


4 


MSDD-50AR-E 


KoMrmeKT pa3BeTBi/iTe/iei/i fl/ia noflK/iiOHeHi/m flByx 6/iokob- 
pacnpefle/ii/iTejiei/i. Coefli/meHi/ie pe3b6oBoe (Ba/ibi40BKa). 


5 


MSDD-50BR-E 


KoMrmeKT pa3BeTBi/iTe/iei/i fl/ia noflK/iiOHeHi/m flByx 6jiokob- 
pacnpefle/iMTe/iei?i. Coefli/meHi/ie na^Hoe. 


6 


PAC-AK350CVR-E 


Kopnyc fl/ia Hapy>KHOi/i ycTaHOBKi/i pacnpefle/iMTejibHbix6/iOKOB 


7 


PAC-SG61 DS-E 


flpeHa>KHbM LUTyLjep 


8 


PAC-SH97DP-E 


flpeHa>KHbM nOflflOH 


9 


PAC-SH96SG-E 


riaHe/ibfljifl M3MeHeHHfl HanpaB/iem/ifi noTOKa (Tpe6yeTCfl 2 lut.) 


10 


PAC-SH95AG-E 


riaHe/ib 3aiflMTbi ot BeTpa: ox/ia>KfleHMe flo -1 5°C (Tpe6yeTca 2 lut.) 


11 


PAC-SJ20BH-E 


B/ieKTpi/mecKi/ii/i HarpeBaTeub noflflOHa Hapy>KHoroarperaTa 


12 


PAC-493PI 


nepexoflHi/iKA-> B 


1/4 -> 3/8 














13 


MAC-A454JP 


riepexoflHMK A-> B 


3/8 -> 1/2 








14 


MAC-A455JP 


riepexoflHMK A-> B 


1/2 -> 3/8 








15 


MAC-A456JP 


nepexoflHi/iKA-> B 


1/2 -> 5/8 


A 










16 


PAC-SG73RJ-E 


riepexoflHUK A-> B 


3/8 -> 1/2 


IP- 




16 


PAC-SG75RJ-E 


nepexoflHi/iKA-> B 


5/8 -> 3/4 








17 


PAC-SG76RJ-E 


riepexoflHMK A-> B 


3/8 -> 5/8 
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flonojiHi/iTe/ibHbie aKceccyapbi yKa3aHbi b pa3fleuax BHyTpeHHux 6/iokob. 



MarncTpa/ib xjiaflarema 



Cxeivia c i/icnojib30Bam/ieM 6/iOKOB-pacnpeflennTe/ieM PAC-MK30BC h PAC-MK50BC 



l/IK I 



PUMY-P1 1 2/1 25/1 40V/YKM1 



MSPP-SOArI (^b) I I PAC- MK5QBC PAC-MK30BC [ 

MSDD-50BR-E (nai/iKa) 




BB — BHyipeHHue 6/iokm 6biTOBOM cepnn (M-cepua) v\ no/iynpoMbiw/ieHHOi'i cepnn (Mr.SLIM) 



d + b1 + b2 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 < 1 50 m 
d + b2 + a8 < 80 m (b2 < 55 m, a8 < 25 m) 
d +b1 +b2<55M 
b2 < 30 m 
a8 < 25 m 

a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 < 95 m 

H < 50 m (Hapy>KHbM 6jiok Bbiiue BHyTpeHHi/ix), H < 40 m (Hapy>KHbii/i 6/iok m/iwe BHyTpeHHi/ix) 
hi +h2<15M,h2<15M,h3<12M 

| d + bl + a1 |, | d + bl + a2 |, | d + bl + a3 |, | d + b1 + a4 1, | d + b1 + a5 |, | d + b2 + a6 1, 
j d + b2 + a7 j, j d + b2 + a8 j < 1 5 i/i3ri/i6oB 

PacnpefleJime^bHbie 6jioki/i PAC-MK30/50BC ,qoji>KHbi pacno/iaraTbca Me>K,qy BbicoTHbiMi/i 
OTMeTKaMM Hapy>KHoro i/i BHyTpeHHi/ix 6/iokob. 



Cxeivia c i/icnojib30Bam/ieM tpomhmkob h KO/uieKTopoB 



PUMY-P V/YKM1 

A+B+C+D+a+b+c+d+e < 300 m 
L = A+f < 150m 
£ = f<30M 

H < 50 m (eciiM Hapy>KHbii/i 6/iok m/iwe, to 40 m) 



o 



J h<15M 



KOJIJieKTOp 

CMY-Y64-G-E 
CMY-Y68-G-E f 



b 

I BB II BB 



| PWFY | 



e 

I | M-Kompo/iJiep 
L -i— 1 PAC-LV11M-J 



PUMY-P V/YKM1 

A+B+C+D+a+b+c+d+e < 300 m 
L = A+B+C+D+e< 150 m 
i = B+C+D+e < 30 m 
H < 50 m (ec/ii/i Hapy>KHbii/i 6jiok 

HH>Ke BHyTpeHHMX, to 40 m) 

h < 15 m 



M^B-[^>C^]-D 



M-Kompowiep 
PAC-LV1 1 M-J 





BB — BHyipeHHue 6jiokm cepnn CITY MULTI 



BB — BHyipeHHue 6jiokm cepnn CITY MULTI 



• Hepe3 M-KOHTpori/iep noflKJiiOHaiOTCfl BHyTpeHHi/ie 6jiokm MSZ-SF, 
MSZ-EFmMFZ-KJ(cm.ctp.146). 

• K Hapy>KHOMy 6/iOKy PUMY-P140V/YKM1 mo>kho noflK/iioHi/iTb 12 
OflMHaKOBbix BHyTpeHHMX 6/iokob TMnopa3Mepa P1 5. 



KoM6nHupoBaHHayi cxeivia 

' PUMY-P1 12/1 25/1 40V/YKM1 



|m/p j 



- | citymultPI 



- | CITY MULTI ~| 
- | CITY MULTI ~| 



|m/p j |j/p| 



| M/P | 



— — — 


— — Hapy>KHbie 6/ioki/i 


PUMY-P112VKM1 


PUMY-P125VKM1 


PUMY-P140VKM1 


BHyTpeHHi/ie 6/ioki/i ~ ■ — — — ____ 


PUMY-P112YKM1 


PUMY-P125YKM1 


PUMY-P140YKM1 


Ti/mopa3Mep 


BHyTpeHHue 6jioki/i CITY MULTI 


P15~ 


P125 




P15- 


P140 






BHyTpeHHue 6jioki/i M-cepi/m i/i Mr.SLIM 






P15- 


P100 






KonnnecTBO 


Ti/m BHyipeHHero 6/iOKa 


M i/i Mr.SLIM 


CITY MULTI 


M i/i Mr.SLIM 


CITY MULTI 


M i/i Mr.SLIM 


CITY MULTI 


BHyTpeHHMX 
6/IOKOB 


1 pacnpefle/ii/rre/ibHbm 6/iok 


5 


5 


5 


5 


5 


5 


2 pacnpefle/ii/rre/ibHbix 6/iOKa 


7 i/mi/i 8* 


3 i/mi/i 2* 


8 


3 


8 


3 


Cyn/iMapHaa npoi/i3BOfli/iTent>HOCTb 


6,3~16,2 kBt 


7,1-1! 


3,2 kBt 


8,0-20,2 kBt 


BHyTpeHHMX 6/IOKOB 


50-130% npoM3BOflHTe^bHoan Hapy>KHoro 6/iOKa 



Oni/icaHi/ie ci/icreMbi 

• flonycKaeKfi noflK/iiOHeHMe 1 v\nv\ 2 6/iOKOB-pacnpefle/iMTe^ei/i. 

• Ecjii/i 7 BHyTpeHHMX 6jiokob noflMiOHeHbi ^epe3 pacnpefle/iMTe/ibHbie 6jiokm, to BHyTpeHHMX 6jiokob CITY MULTI 
mo>kho noflK/iiOHMTb He 6o/iee 3. Ecjim 8 BHyTpeHHMX 6/iokob noflMiOHeHbi vepe3 pacnpefle/iMTe/ibHbie 6jiokm, to 
BHyTpeHHMX 6/iokob CITY MULTI mo>kho noflK/iiOHMTb He 6o/iee 2. 



|lWP | 



CITY MULTI — BHyipeHHue 6nom cepnn CITY MULTI 
M/P — BHyipeHHue 6jiokm 6biTOBOM cepnn (M-cepua) 
v\ no/iynpoMbiw/ieHHOi'i cepnn (Mr.SLIM) 



Pa3MeLueHne 6jiOKOB-pacnpeflejii/iTe/iei/i PAC-MK30BC n PAC-MK50BC 





B/iOKM-pacnpefle/iMTe^M PAC-MK30BC m PAC-MK50BC Heipe6yiOTy,qajieHMfl 
KOHfleHcaia m He MMewT ,qpeHa>KHoro noflflOHa. l/lx mo>kho ycraHaBJiMBaTb 
BepTMKa/ibHO (Kpen^eHMe k CTeHe). I~lpn 3tom LUTyLiepbi fl/ia noflKJiKweHMfl 
4>peoHonpoBOflOB ot Hapy>KHoro 6/iOKa ,qoji>KHbi 6biTb HanpaB/ieHbi bhm3. 
flpyrMe BapMaHTbi BepTMKa/ibHoro pacno/io>KeHMfi 6^0KOB-pacnpefle/iMTe^ei/i 
HeflonycTMMbi. 



HeflonycTi/iMoe pacno/io>KeHi/ie pacnpefleni/iTe/ibHbix 6noKOB PAC-MK 
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Pa3iviepbi 



Bxofl B03,qyxa C3afli/i 



2 U-o6pa3H, otb, 12x36 
2T~>/ 6o/iTbi Kpen/ieHi/m M1 0 




npocrpaHCTBo fljia yciaHOBKi/i 



PacnonoweHi/ie 3anopHbix BeHTi/mei/i 



HanivieHOBaHMe MOflejii/i 


A 


PUMY-P1 12/1 25/1 40VKM1 


1062 


PUMY-P1 12/1 25/1 40YKM1 


909 



fl/ifl o6c/iy>Ki/iBaHi/m 



BnoKn-pacnpeflenuTenu 
■ PAC-MK30BC (3 nopTa) 



A 

320 



PAC-MK30BC 


A 


B 


C 


K HapywHOMy 6/iOKy 


>Kl/lflKOCTb 


06,35(1/4) 


06,35(1/4) 


06,35(1/4) 


09,52(3/8) 


fas 


09,52(3/8) 


09,52(3/8) 


09,52(3/8) 


01 5,88(5/8) 



npi/iMeMam/m: 

1. B^OKM-pacnpe,qe^MTenn PAC-MK30BC HeTpe6yK)Ty,qa/ieHi/m KOHfleHcaia h He i/iivieK)T,qpeHa>KHoro noflflOHa. 

2. Bo/iTbi KpermeHi/m M10. 

3. Coefli/iHem/m c()peoHonpoBOflOB — BaibLioBxa. 

4. B/iOKi/i-pacnpefle/ii/iTejii/i PAC-MK30BC mo>kho ycraHaB/ii/iBaTb ropi/i30HTa/ibHO h Bepn/iKa/ibHO (Kpen/ieHi/ie k aeHe). I~lpi/i 
BepTi/iKa/ibHOi/i ycTaHOBKe iiJTyMepbi .qua noflK/uoMem/m c()peoHonpoBOflOB ot Hapy>KHoro 6/iOKa ,qoji>KHbi 6biTb 
HanpaB^eHbi bhi/b. flpyri/ie Bapi/iaHTbi BepTHKanbHoro pacno/ioweHi/m pacnpeflejii/rrejibHbix 6jiokob Heflonycri/iMbi. 



06o3HaMem/m: 

A. PaccToaHne Mewfly 60/rraivin KpenneHi/m 

B. K BHyrpeHHMM 6/iOKaivi 

C. 3amyiuKa 

D. K HapywHOMy 6/iOKy 

E. CepBMCHaa naHe/ib (flocryn k paoui/ipi/iTejibHbiM BeHTi/uiflM h TepMi/icropaivi) 

F. Pe3HHOBbie BTyn km 

G. KpbiwKa 6/iOKa ynpaB/ieHi/m 

H. OTB.fljia BBO,qa 3^eKTpoKa6e^a 

I. K^eMMHbie KO/ioflKi/i TB3A-C: k BHyrpeHHMM 6/iOKaivi 
J. K/ieMMHaa KonoflKa TB5: Jii/iHi/m M-NET (k Hapy>KHOMy 6/iOKy) 
K. K/ieMMHaa KonoflKa TB2B: 3/ieKTponi/iTaHi/ie 
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I PAC-MK50BC (5 nopTOB) 



PAC-MK50BC 


A 


B 


C 


D 


E 


K HapywHOMy 6/iOKy 


>Kl/lflKOCTb 


06,35(1/4) 


06,35(1/4) 


06,35(1/4) 


06,35(1/4) 


06,35(1/4) 


09,52(3/8) 


fas 


09,52(3/8) 


09,52(3/8) 


09,52(3/8) 


09,52(3/8) 


012,7(1/2) 


015,88(5/8) 



npi/iMenaHi/m: 

1. BjiOKi/i-pacnpeflejii/iTe/ii/i PAC-MK50BC HeTpe6yK)Ty,qajieHi/m KOHfleHcaia h He wvieK)T,qpeHa>KHoro noflflOHa. 

2. Bojitw KpervieHi/m M10. 

3. CoeflMHeHna c^peoHonpoBOflOB — BaibLioBxa. 

4. BjiOKi/i-pacnpe,qejinTe/in PAC-MK50BC mo>kho ycraHaBJii/iBaTb ropi/i30HTa/ibHO i/i Bepn/iKa/ibHO (KpenneHne k CTeHe). I~lpn 
BepTHKa^bHOi/i ycTaHOBKe WTyLiepbi fl/ia noflK/iiOMeHi/m (J)peoHonpoBO,qoB ot HapywHoro 6/iOKa ,qo/i>KHbi 6biTb 
HanpaBneHbi bhi/b. flpyri/ie Bapi/iaHTbi BepTHKa/ibHoro pacno/ioweHi/m pacnpefle/ii/rrejibHbix 6jiokob He,qonycTHMbi. 



06o3HaMem/m: 

A. PaccroflHi/ie Mea<fly 6o/iTaMi/i KpervieHi/m 

B. K BHyTpeHHHM 6/lOIOM 

D. K Hapy>KHOMy 6/iOKy 

E. CepBucHaa naHe/ib (flocryn k pacwi/ipi/iTejibHbiM BeHTi/uiflM i/i TepMi/icropaivi) 

F. Pe3HHOBbie BTyn km 

G. KpbiiuKa 6/iOKa ynpaB/ieHi/m 

H. Otb. f\m BBO,qa 3/ieKTpoi<a6ejifl 

I. K/ieiviMHbie KO^oflKn TB3A-E: k BHyrpeHHUM 6/ioiom 

J. K^eMMHaa KO/ioflKa TB5: Jii/im/m M-NET (k Hapy>KHOMy 6/iOKy) 
K. K/ieMMHaa KO/ioflKa TB2B: 3/ieKTponi/rraHne 




llpocTpaHCTBO fl/ifl ycTaHOBKi/i 6noKOB-pacnpeflennieneii 




/ ^ 



\Sl\ 



\Sl) 



06o3HaMeHi/ia: 

A. BnoK-pacnpe,qe^nTenb 

B. CO CTOpOHbl nOflKJIKDMeHI/m C^peOHOnpOBOflOB 

C. YcTaHOBKa BHyrpi/i noMemeHi/m 

D. rioBepxHOCTb noTO/iKa 

E. JlKDKfl/ifl o6cny>KHBaHna 

F. CTopoHa pacno/ioweHi/m neMaTHoro y3/ia 

*1 . He MeHee 350 mm fl/ia noBopoTa ^peoHonpoBOfla Ha 90°. 

*2. PeKOMeHflyera He MeHee 200 mm. 

*3. PeKOMeHflyera KBa,qpaTHbii/i jikdk 600 mm x 600 mm. 



Cxeivia 3/ieKTpnMecKnx coe^i/mei-ii/ii/i 



Pa3flenbHoe noflKntOMem/ie 3/ieKTponnTaHHJi 



aBTOMaTHNeCKHH 



Hapy>KHbiii 6jiok 



3BT0MaTHNeCKHH 
BblK/llONaTejlb 



aBTOMaTi/mecKi/m BbiK/uoMaTe/ib: 
PUMY-P112/125/140VKA1:32A 
PUMY-P1 1 2/1 25/1 40YKA1 : 1 6 A 



riapaMeipbi Ka6e/ia: 
A: 3x2,5 mm 2 

B: He MeHee 2x1,25 mm 2 (3KpaH.) 
C: 4x1,5 mm 2 

D (PUMY-P1 1 2/1 25/1 40VKA1 ): 3x6 mm 2 
D (PUMY-P1 1 2/1 25/1 40YKA1 ): 5x1 ,5 mm 2 



pacnae^Haa 
Kopo6Ka 



: pacnaeNHaa 
; Kopo6Ka 



TB3A 
TB3B 

ca> 

C2> 



©- 

TB3C 

<s> 

C§2> 



6/10K- 

pacnpeflejiMTe/ib 
N e 1 (5 nopTOB) 



©- 

TB3D 
<H> 
C§2> 

TB3E 

<£> 

CS2> 



TB3B 



TB3C 



pacnpefleiiMTejib /g>_ 
N92 (3 nopia) 



BHyTpeHHi/ie 
6jioki/i 



-© 



rioflK/iK)4eHi/ie 3/ieKTponi/iTa Hi/i5i ot Hapy>KHoro 6noKa 



HapywHbiii 6jiok 



3BT0MaTHNeCKHH 
BblWllONaTe/lb 



1-0 ®- 



Si 



(Sl> 



<D 

o 



-© 



®- 



®- 



N g 1 (5 nopTOB) &~ 



®- 



pacnpefleuMTe/ib sj\ 
N92 (3 nopia) 



BHyrpeHHue 
6jiokm 



■-CSD 



■-CSD 
-dD 

■=® 
-<S) 
-dD 
-® 



-dD 
-dD 



-dD 



-dD 

-CS) 



-dD 
■ -CSD 

-© 
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5 


biTOBaa 


cepi/m M 




BcTpoeHHbie ci/icreivibi ynpaBJiem/m 



Mofle/in MSZ (KpoMe cepi/ii/i hj), MFZ 1/1 MLZ 





Cxeivia cMCTeMbi 


Oni/icam/ie 


npi/iMenaHi/m 


Heo6xoAMMbie onuii/11/1 


WM ripOBOflHOM ny/ibT 

fljia ynpaB/ieHMfl KOHflMu,MOHepoM MO>KeT 

MCnOJlb30BaTbCfl HaCTeHHblM npOBOflHOM 

ny/ibT co BCTpoeHHbiM Tai/iMepoM. 


MAC-333IF-E 

r J ^ < ^ 

BHyTpeHHMM 6/10K 

T~ Hapy>KHbiM PAR-31MAA 
0 6jl0K PAC-YT52CRA 


ripoBOflHOM ny/ibTynpaB/ieHUfl 
noflK/iKDHaeTCfl k BHyipeHHeMy 
6/iOKy nepe3 cneu,MajibHbii/i 
MHTepc()eMCHbiM npi/i6op 
MAC-333IF-E. 


llyribTynpaBJieHMfl no3BOJiaeT M3MeHHTb 
pe>KMM pa6oTbi, uerieByKD TeMnepaiypy, 
CKopocTb BeHTM/iATopa, HanpaBJiem/ie 
B03AyniHoro noTOKa 1 , a Taioxe HacrpoMTb 
aBTOMaTMnecKyto pa6oiy no Tai/iMepy 
(PAR-31 MAA) 2 . 


• MAC-333IF-E 

MHTepc[)eMCHbiM npM6op 

. PAR-31 MAA, PAC-YT52CRA 

ny/ibTbi ynpaB/ieHMfl 


EJ UeHTpajibHoeynpaBJieHne 
no/iHO(()yHKi4MOHajibHoe ynpaB/ieHne 

Hepe3 KOHTpOJIJiepbl MyjlbTM30Ha/lbHblX 

CMCTeM City Multi (noflKJuoHem/ie b ceTb 
M-NET). 


Hapy>KHblM 6/10K f 
I BHyTpeHHMM 6/10K I — 

MAC-333IF-eT^ 

ME-nynbT ynpaB/ieHMa 
(PAR-U02MEDA) 


H""| BHyTpeHHMM 
1 I 6/10K 

City Multi 

H |AG-150A 
EB-50GU 
-T~| 6/iok nMTaHMfi 


nOflKJIKDHeHUe K CeTM MyjlbTI/130- 

Ha/ibHbix cucTeM M-NET nepe3 
cnemiajibHbii/i MHTepc^ei/ic. 


UeHTpaJlbHblM KOHTpOJIJiep n03BOJlfleT 
BKJIKDHMTb MJ1M BblKJlKDHMTb BCe CMCTeMbl 

OflHOBpeMeHHO, a Taioxe npeflocraBJiaeT 

nOJlHO(()yHKl4MOHaJlbHOe MHflMBMflyaJlbHOe 

ynpaB/ieHMe jikd6om rpynnoM. 


. MAC-333IF-E 

MHTepcJ)eMCHbiM npM6op 

• UeHTpa/lbHblM KOHTpOJIJiep flJlfl 

MyjibTM30HajibHbix CMCTeM City 
Multi. HanpMMep, AG-1 50A mjim 
EB-50GU (c 6jiokom nMTaHMfi 
PAC-SC51 KUA). 


PI BHewHee BKJiK)HeHMe/BbiKJiK)MeHMe 

BKJlKDHeHMe/BblKJlKDHeHUe BHeiUHMM CyXMM 
KOHT3 KTOM. Mo>KHO KOIVl6MHMpOBaTb CXeMbl 

(3) m (4). 

noApo6Hee cm. BHewm/ie CMdeivibi 
ynpaBJiem/ifi. 


MAC-333IF-E 

' - c. 1 1 BblK/lK)HaTe/lb 

^1 1 RHyTpPHHMM finriK 1 1 

L — ) npMo6peTaeTca 
Hapy>KHbiM 6noK caMOCTOfueribHO 




BHeiUHMM KOHTpOJIJiep BKJIKDHaeT M 

BbiK/itonaeT KOHflMi^MOHep nepe3 
cnei4Ma/ibHbiM MHTep<f>eMC. 


Mo>kho opraHM30BaTb yfla/ieHHoe 

BKJlKDHeHMe M BblKJIKDHeHMe CMCTeMbl. 


. MAC-333IF-E 

MHTep4>eMCHbiM npM6op 

• BHeilJHMe BJieMeHTbl Bbl6MpaKDTCfl 

m npMo6peTaKDTca 

CaMOCTOflTeJlbHO. 


W§ BHeiuHflfl i/iHfli/iKaLji/m 

COCTOflHI/m 

MHflMKaLlMfl COCTOflHMfl CMCTeMbl: 
BKJIKDHeHO/BblKJIKDHeHO. Mo>KHO 

KOM6nHnpoBaTb cxeMbi (3) i/i (4). 
noApo6Hee cm. BHewHi/ie cudeMbi 
ynpaB/ieHMfl. 


6/iok nMTaHMS 

MAC-333IF-E ^ 

XIp^£ifi^!rp Pe^aop LED T 

L — > npMo6peiaeTCfl 
Hapy>KHbiM 6/10K caMoaonTe/ibHO 




COCTOflHMe KOHflML4MOHepa 
BblBOflMTCfl Ha BHeilJHee yCTpOMCTBO 
MHflMKai^MM Hepe3 Cnei4Ma/lbHblM 

MHTep4>eMC. 


Mo>kho opraHM30BaTb yfla/ieHHbiM 

KOHTpOJlb COCTOflHMfl CMCTeMbl: 
BKJIKDHeHa/BblKJIKDHeHa, 

McnpaBHa/HeMcnpaBHa. 


. MAC-333IF-E 

MHTep4>eMCHbiM npM6op 

• BHeiuHMe 3-jieMeHTbi Bbi6MpatOTCfl 
m npMo6peTaiOTCfl caMOCTO^TejibHO. 


B3aMMOCBfl3b 

c BemycTaHOBKOM Lossnay 
BeHTycTaHOBKa Lossnay MO>xeT BKJitonaTbCfl 

OflHOBpeMeHHO C BHyTpeHHMM 6/lOKOM 
KOHflMLJMOHepa. 


Hapy>KHbiii 6/iok MAC-333IF-E 

^ ^ BHyTpeHHMM 6/IOK ^^^3^ 

BeHTycTaHOBKa 
Lossnay 


ripMTOHHO-BblTfl>KHa5q yCT3HOBKa 

Lossnay noflKJitonaeTCfl k 
KOHflMUMOHepy Hepe3 cnei4Ma/ibHbiM 
MHTep4>eMC. 


ripMTOHHO-BbiTfl>KHafl ycTaHOBKa Lossnay 

BKJlKDHaeTCfl M BblKJlKDHaeTCfl CMHXpOHHO C 
KOHflMUMOHepOM. 


. MAC-333IF-E 

MHTep4>eMCHbiM npM6op 

• CoeflMHMTeJlbHblM Ka6eJlb 

npMo6peTaera caMocroflTejibHo. 



npuMenaHna: 

1 . To/ibKO MOfle/ii/i, ocHameHHbie HanpaBJifiK>mei/i B03flyuJHoro noTOKa. 

2. fl/ifl aBTOiviaTHMecKOi/i pa6oTbi no Tai/iMepy He ncnojib3yi/iTe OflHOBpeMeHHO HacTeHHbii/i npoBOflHOi/i ny/ibT n 6ecnpoBOflHbii/i ny/ibT. 
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Mofle/in SEZ n SLZ 



npoBOflHoi/i ny/ibT 



1 nyjibTynpaBJiem/m 

daHflapTHafl ci/icreivia 



B 



□ 



□ 



PAR-31MAA 
PAC-YT52CRA 



2 nyjibTa ynpaBJiem/m 



2 ny/ibTa ynpaB/ieHna flBJiatOTCfl 
paBHonpaBHbiMM. 



□ 




□ 



□ □ 

PAR-31MAA 
PAC-YT52CRA 

* HaCTpOMTe ny/lbTbl K3K 
T^aBHblM M flOnO^HMTe^bHblM 



cucTeMa 

«1 BHyTpeHHMM 6/10K - 1 H3py>KHbll/l» 



TpynnoBoe ynpaBJiem/ie 



OflMH ny/ibT ynpaB/ieHMfl 3aflaeT oflMHaxoBbie 

HaCTpOMKM flJlfl HeCKOJlbKMX He3aBMCMMblX 
CMCTeM. 

* Heo6xoAMMO ycTaHOBMTb aflpeca cucieivi. 




□ □ 



2 CMCTewibi: 

«1 BHyTpeHHMM 6/10K - 1 Hapy>KHblM» 



ecnpoBOflHoi/i ny/ibT 



□ 



npneiviHMK 1/lK-c 

0 



flBOMHan wiyjibTMCMCTeivia 




flBOHHaa My/ibTi/icucTeMa 




□ □ 



PAR-SL97A-E 
MAC-333IF-E* 



CMCTewia «1 :1 » m flBOMHan MyjibTMCMcreivia 




• MoryT 6biTb ncno/ib30BaHbi npoBOflHOi/i m 
6ecnpoBOflHbii/i ny/ibTbi. 



• K oflHOMy 6/iOKy (mjim rpynne) MO>KeT 6biTb 
noAKJiKDneHO He 6o/iee 2 ny/ibTOB. 

• ripoBOflHOi/i i/i MK-ny/ibT MoryT 6biTb 

MCnOJ1b30BaHbl OflHOBpeMeHHO. 



• K OflHOMy ny/ibTy mo>kho noflK/iiOHMTb He 
6o/iee 1 6 He3aBMCMMbix cucieivi. 

• Kawflaa H3 CMcreM b flaHHOM 
o6"beAHHeHnn pa6oiaeT no CBoeiviy flamnKy 
TeivinepaTypbi. 

• fl/ia ynpaB/ieHUfi flaHHbiM o6"beflWHeHneM 
(rpynnoi/i) MOweT 6biTb i/icno;ib30BaHO He 
6o/iee 2 ny/ibTOB. 



. PAR-31 MAA, PAC-YT52CRA 

npoBOAHbie ny/ibTbi ynpaB/ieHMjq 
. PAC-SH29TC-E (fl/ia SLZ-KA VAL) 
K/ieiviMHafl KO/ioflKa 



. PAR-31 MAA, PAC-YT52CRA 

npoBOAHbie ny/ibTbi ynpaB/ieHi/m 
. PAC-SH29TC-E 

K/ieMMHaa KO/ioflKa fl/ia SLZ-KA VAL 
. PAR-SL97A-E 

6ecnpoBOflHOi/i nynbr (Kpoivie SLZ) 
. PAR-SL99B-E 

6ecnpoBOflHOM KOMrmeKT flrm PCA-KA 



• MAC-333IF-E 

MHTepc()ei/iCHbii/i npn6op flo/i>KeH 

6blTb nOflKJlKDHeH K Ka>KflOMy 

BHyTpeHHeiviy 6/iOKy, MMeioifleMy 
Hapy>KHbix arperaT SUZ (MUZ) mjim 

MXZ. fl/lfl CMCTeM C Hapy>KHblMM 

6/iOKaMM nojiynpoMbiiujieHHOM 
cepMM (PU ) oni^MM He Tpe6yK)TCfl. 



J YnpaBJieHne cran/mecKi/iM ci/ima/ioM 
BHeiuHMM CTaTMnecKMM CMma/iOM (12 B nocr. 

TOKa) KOHflMl4MOHep MO>KeT 6blTb 
flMCTaHMMOHHO BKJIKDHeH/BblKJIKDHeH, a T3K>Ke 
MO>KeT 6blTb 3a6/10KMpOBaH MJIM 

pa36/iOKMpoBaH ero ny/ibT. 




Ynpa 



1 > 1 > PAf-YT 



S1MAA 
' PAC-YT52CRA 
2 CMCTeivibi: 

«1 BHyTpeHHMM 6/10K - 1 Hapy>KHblM» 



YnpaBJieHi/ie wvinyjibCHbiM ci/ima/iOM 

BHeiUHMM MMnyjibCHbiM CMTHa/lOM 
KOHflML^MOHep MO>KeT 6blTb flMCTaHMMOHHO 
BKJltOHeH/BblKJlKDHeH. 





naHe/ib 
ynpaB/ieHWH 




2 CMCTewiw: 

«1 BHyTpeHHMM6jlOK-1 H3py>KHbll/l» 




2 CMCTewibi: 

«1 BHyTpeHHUI/l 6/lOK- 1 Hapy>KHblM» 



Bjiok ra/ibBaHMMecKOM pa3BH3KM 
v\nv\ 

OTBSTHaa nacTb pa3beivia v\ pejiei/iHaa n/iaTa 




2 CMCTewibi: 

«1 BHyTpeHHMM 6/lOK - 1 H3py>KHbM» 



B/IOK ra/lbBaHMHeCKOM pa3Bfl3KM 
M/1M 

OTBeTHaa nacTb pa3-beivia v\ pe^eiiHaa n/iaTa 



PAR-31 MAA 
I J PAC-YT52CRA I > 



2 CMCTeMbi 
«1 BHyTpeHHMM 6/lOK - 1 H3py>KHbM» 




PAR-SL97A-E 
flBOMHan wiyjibTMCMCTeivia 



ABTOMaTMHecKaa pa6oTa no Tai/iMepy. 

Ecjim n/iaHMpyeTCfl Mcno/ib30BaTb BHeuiHMM 
TaMMep, to cm. (4). 



□ 




CMCTewia 

«1 BHyTpeHHMM 6/lOK - 1 H3py>KHblM» 



B3aMMOCBH3b 

*™ c Be mycTa h o b ko m Lossnay 

BeHTycTaHOBKa Lossnay MO>KeT BK/nonaTbCfl 
c ny/ibTa ynpaB/ieHMfl KOHflMi4MOHepa. 



BeHTycTaHOBKa 
Lossnay 



PAR-31 M 



• B/lOKMpyeTCfl TOJIbKO C^HKLJI/m 
BKJIKDHeHMfl/BblKJlKDHeHMfl. flpyrMe 

HacTpoMKM MoryT npoM3BOAMTbca b nepwoA 

6/lOKMpOBaHMfl. 

• ABTOMaTMHecKaa pa6oTa mokct 6biTb 
opraHM30BaHa TonbKO no BHeiuHeMy 
TaMMepy. 



• MMnyjibCHbiM CMTHa/l MO>KeT BKJIKDHaTb M 
BblKJltOHaTb CMCTeMy. 

• CMma/i cocTOAHMfl (1 2 B nocr. TOKa) mo>kho 
BbmecTM Ha naHe/ib ynpaBJieHMa. 



Mo>kho opraHM30BaTb yfla/ieHHbiM 

KOHTpOJIb COCTOflHMfl CMCTeMbi: 
BKJIKDHeHa/BblKJIKDHeHa, 

McnpaBHa/HeMcnpaBHa. 

BbixoAHbie CMmajibi: 

a) cyxoM KOHTaKT- onL^Mfl PAC-SF40RM; 

6) 1 2 B nocT. TOKa - onu,v\n PAC-SA88HA-E. 



• HeflenbHbiw TaMMep 

npeflBapMTe/ibHO co3flaK)TCfl 8 
TeMnepaTypHbix iua6jiOHOB, kom6mh3L4mm 

KOTOpblX MOryT npMMeHflTbCfl He33BMCMMO 

fljijq Ka>KfloroAHfl Hefle/iM. 

• ripocTOM TaMMep 

BKJIKDHeHMe/BblKJlKDHeHMe CMCTeMbi B 

npefle/iax 72 nacoB (ujar HacTpoMKM 1 Mac). 

• TaMMep aBTOOTK/noHem/m 

YCTaHaBJlMBaeTCfl BpeMfl flO OTKJllOHeHMfl 
(OT 30 MMHyT flO 4 HaCOB 30 MMHyT). 

ripocTOM TaMMep i/i TaMMep 

aBTOOTKJUOHeHMfl He MOryT 6blTb 
MCnOJlb30BaHbl OflHOBpeMeHHO. 



npMTOHHO-BbiTfl>KHafl ycTaHOBKa Lossnay 
noflKJuonaeTCfl k BHyTpeHHeMy 6/iOKy 

KOHflMl^MOHepa. 



. PAC-SE55RA-E 

OTBeTHaa nacTb k pa3"beMy Ha 
n/iaTe BHyTpeHHero 6/iOKa. 
• Pe/ieMHaa nnaia m naHe/ib 
ynpaB/ieHMfl M3roTaB/iMBaiOTCfl 
mjim npMo6peTaiOTCfl 

CaMOCTOflTe/lbHO. 



. PAC-SA88HA-E/PAC-725AD 

OTBeTHbie nacTM k pa3"beMaM Ha 
nnaie BHyTpeHHero 6/iOKa. 
• Pe/ieMHaa nnaia m naHe/ib 

MHflMKai4MM M3rOTaBJ1MBaiOTCfl MJIM 

npMo6peTaioTCfl caMOCTOATe/ibHO. 



. PAC-SA88HA-E/PAC-725AD 

OTBeTHbie nacTM k pa3"beMaM Ha 
n/iaTe BHyTpeHHero 6/iOKa. 
. PAC-SF40RM 

5/lOK ra/lbBaHMHeCKOM pa3Bfl3KM. 

• Pe/iei/maa nnaia m naHe/ib 

MHflMKai^MM M3rOTaBJ1MBaiOTCfl MJIM 

npMo6peTaioTCfl caMOCTOATe/ibHO. 



OyHKL4Mfl aBTOMaTMHeCKOM pa6oTbi 

no TaMMepy BCTpoeHa b ny/ibT 
PAR-31 MAA. 



• CoeflMHMTeJlbHblM Ka6e/ib (b 
KOMn/ieKTe C npMTOHHO-BblTfl>KHOM 
yCTaHOBKOM) 
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xTiaflareHT 

R410A 



cepi/m 



BHewHi/ie CMdeMbi ynpaBJiem/m 



HacTeHHbie BHyTpeHHi/ie 6/ioki/i KacceTHbie BHyTpeHHi/ie 6jioki/i KaHa/ibHbie BHyTpeHHi/ie 6jioki/i HanojibHbie BHyTpeHHi/ie 6/ioki/i 

MSZ-FH25/35/50VE SLZ-KA25/35/50VA SEZ-KD25/35/50/60/71VA MFZ-KJ25/35/50VE 

MSZ-EF22/25/35/42/50VE2(W,B,S) MLZ-KA25/35/50VA 

MSZ-SF15/20VA 

MSZ-SF25/35/42/50VE2 

MSZ-GF60/71VE 



LUjitos fljifl ceTi/i EIB/KNX 



k pa3-beiviy 
CN105 Ha n/iaie 
(i/mi/i CN92: SEZ, SLZ) 




l/lHTep(J)ei7ic 
ME-AC-KNX-1-V2 

(k Ka>KflOMy 
BHyipeHHeiviy 
6/i OKy) 



Oni/icam/ie wni03a ME-AC-KNX-1-V2 

• Pa3Mepbi 59 x 36 x 21 (mm). 

• BHewHee 3/ieKTponi/iTaHi/ie He 
Tpe6yeTC?i. 

• ripfiMoe noflKJiK>MeHne k cen/i EIB 
npoTOKO/i KNX. 

• KoH())i/irypaui/m c noMOujbK) ETS. 



ynpaB/iem/ie n KOHTpo/ib: 

- BKJl/BblKJi; 

- 6/iOKi/ipoBKa 1/IK-ny/ibTa; 

- pe>KMM; 

- u,e/ieBafl TeMnepaTypa; 

- CKOpOCTb BeHTM/i^Topa; 

- flami/iK OKHa; 

- no/ic»KeHi/ie B03flyujHOi/i 3acnoHKi/i; 

- (Jxnar i/i koa HencnpaBHOcn/i. 



npuMenaHiie. 

npi/i6opbi ME-AC/KNX-1-V2 noflK/iKmaiOTCfl k Ka>KflOMy BHyipeHHeMy 6/iOKy npi/i ynpaB/ieHi/ii/i My/ibTi/ici/icreMaMi/i MXZ. 



ME-AC-KNX-1-V2 





Mo,qucJ)UKai4Ujq ME-AC-KNX-li 

4flOnOJlHMTe/lbHblX BXOfla flJlfl 

noflK/iiOMeHi/m BHeujHux cyxnx 

KOHTaKTOB. fl/ll/lHa COefll/lHI/lTe/lbHblX 

npoBOflOB flo 20 m npi/i ncno/ib30Ba- 
hi/ii/i Bi/iTOi/i napbi. 



LUjitos LMAP04-E fl/ia cen/i LON WORKS 



k pa3"beiviy 
CN105 Ha n/iaie 
(i/mi/i CN92: SEZ, SLZ) 



npi/iMenaHi/m: 

1 . flaHHbii/i BapnaHT noflK/iiOMeHUJi k ce™ LonWorks i4e/iecoo6pa3eH npn 
o6-beflMHeHnn b ceTb 6o/iee 5 ci/icreM KOHfli/mi/ioHi/ipoBaHi/ifl B03flyxa. 

2. floKyMeHTaui/m: 

MAC-333IF-E — KOHBepiep fl/ia noflK/iiOMeHi/m b ceTb M-NET 
(My/ibTM30Ha/ibHbie cudeMbi City Multi). PyKOBOflCTBO no ycraHOBKe npi/i6opa. 
LMAP04-E — pyKOBOfldBO no yciaHOBKe npn6opa. 
SNVT cnei4i/i(|)i/iKai4i/m — onucaHi/ie SNVT-nepeMeHHbix. 



Cucreivia fli/icne"mepi/i3a 141/11/1 
3flam/m (BMS) 




LU/1103 LMAP04-E 

1 ) Neuron CHIP - TMPN31 50 (1 0 MVu) 

2) ripneMonepeflamnK- FTT-10A (cBo6oflHaa 
Tono/iori/m 78 k6i/it/c) 

3) CraHflapTHbie ceieBbie nepeMeHHbie SNVT 

4) Pa3Mepbi 360 x 340 x 60 (mm) 





floKyMeHTa 141/1 k> mo>kho Hai/iTi/i Ha cai/nax www.mitsubishi-aircon.ru 1/1 www.intesis.com 
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LU/1KD3 fljifl ceTM LONWORKS 



k pa3"beiviy 
CN105 Ha n/iaie 
(mjim CN92: SEZ, SLZ) 




Oni/icam/ie ujjiK>3a ME-AC-LON-1 

• Pa3Mepbi 90 x 53 x 58 (mm). 

• BHeujHee 3/ieKTponi/iTaHi/ie He Tpe6yeTCfl. 

• ripfiMoe noflK/iiOMeHne k ceTi/i LonWorks FT/TP-10. 

• KoH(|)i/irypau,i/m c noMOujbK) nporpaMMbi LonMaker 
(XIF-(|)ai/iJi). 

• CraHflapTHbie ceieBbie nepeMeHHbie SNVT. 



iciAcModel 
►nciSndHrtBM 
rficiSndHrtBL2 
ficiWindowTime 

viDisable 
•nviFanSpeed 
►nviMode 
•nviOnOff 
•nviOnTimeReset 

viRmLock 
•nviSetPoint 
►nviVanePos 
•nviWindowContact 



nvoAlarrr ^ 
nvoDisable ^ 
nvoErrCode ^ 
nvoFanSpeed ^ 
nvoMode ^ 
nvoOnOff 
nvoOnTirne ^ 
nvoRmLock ^ 
nvoSetPoint 
nvoSpaceTemp ^ 
nvoVane 3 ob ^ 
nvo Version ^ 
nvoWindowContact ^ 



ynpaB/iem/ie m KOHTpont>: 

- BKJl/BblKJi; 

- pe>KHM; 

- u,e/ieBafl TeMnepaTypa; 

- CKOpOCTb BeHTMJlFlTOpa; 

- no/io>KeHne HanpaB/iaiomei/i BCOflywHoro 
noTOKa. 



meAcLonl 



LUjik)3 arm ceTM RS485 / Modbus RTU 



k pa3"beiviy 
CN105 Ha rmaTe 
(mjih CN92: SEZ, SLZ) 




l/lHTepc|)eMC 
ME-AC-MBS-1 

(k Ka>KflOMy 
BHyTpeHHeiviy 
6ji OKy) 



Apyrne cucTeivibi 
(He 6o/iee 254 
BHyrpeHHi/ix 6jiokob) 



Oni/icam/ie uijiio3a ME-AC-MBS-1 : 

Modbus RTU • Pa3Mepbi 93 x 53 x 58 (mm). 
ceTb RS485 . BHeujHee 9/ieKTponnTaHne He Tpe6yeTCfl. 
_ _ • npfiMoe noflKJiiOMeHi/ie k cein RS485 npoTOKO/i 
Modbus RTU. 

• KoH(J)i/irypau,i/m nporpaMMHO, a Taione c noMOujbK) 
DIP-nepeKJiK>MaTejieM Ha n/iaie npn6opa. 





YnpaB/ieHi/ie i/i KOHTpont*: 

- BKJl/BblKJi; 

- pe>KMM; 

- u,e/ieBafl TeMnepaTypa; 

- CKOpOCTb BeHTi/viflTopa; 

- no/io>KeHMe HanpaBrmK>mei/i B03flyujHoro 
noTOKa. 



Mo,qu(J)UKai4ua 
ME-AC-MBS1-2I10 



2 flOnOJlHMTe/lbHblX BXOfla 
flJlfl nOflKJlKDMeHUa BHeLUHHX 
CyXI/lX KOHT3KTOB 1 BblXOfl 

(cyxoi/i koht3kt). flnnHa 

COeflUHHTe/lbHblX npOBOflOB 

— flo 20 m npi/i ncno/ib30Ba- 
Hi/ii/i bi/itom napbi. 



LUjik)3 flrm ceTM 6ecnpoBOflHbix ceiev\ EnOcean 



CN105 Ha rmaTe 
(n/in CN92: SEZ, SLZ) 




») 



6ecnpoBOflHafl 

ceTb 

EnOcean 



Oni/icam/ie ujjiK>3a me-ac-eno-i 

• Pa3Mepbi 71 x 71 x 27 (mm). 

• BHewHee 9/ieKTponnTaHne He Tpe6yeTCfl. 

• HacTOTa 868 MTm. 

• riojiHafl coBMecTHMOCTb c ceTbio EnOcean 



- 




ynpaB/iem/ie 1/1 KOHTpo/ib: 

- BKJl/BblKJi; 

- pe>Ki/iM; 

- ueneBaa TeMnepaTypa; 

- CKOpOCTb BeHTi/i/iFiTopa; 

- nojio>KeHMe HanpaB/iaiomei/i B03flyujHoro 
noTOKa; 

- HopMa/aBapi/m; 

- KOfl Hei/icnpaBHOCTi/i 
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yHMBepca/ibHbm MHTepcfjeMC MAC-333IF-E 



1 . rioflKJiiCNei-Me k BHyipeHHeiviy 6/iOKy 

TOHK351 MacTb coefli/iHi/rrejibHoro Ka6e/ia 

BHyTpeHHMM 6/10K 




v 5-th >KnnbHbii/i Ka6enb nocraB/ifleTCfl b 
KOMnneKTe c i/iHTepc|)ei/icoM. 
XqnHHeHHe h yKopam/iBaHi/ie Ka6e/ia Ha 
stom y^acTKe He flonycKaeTca. 



TO/icrafl MacTb | | 

coeflHHHTe^bHoro Ka6e/ifl - - 



pa3"beivi 
CN560 (BE/1) 



ra6apnTHbie pa3Mepbi npn6opa 
1 60 x 70 x 54 mm 




fl/ii/ma 



coefli/iHi/rre/ibHoro 
Ka6erm 2 m 



2. flOflKJllOHeHI/ie K CM THa/lbHOI/l J1I/1HMI/1 M-NET 



BHyTpeHHi/m 6jiok 




5-TH >KH/lbHbll/l Ka6enb 

(cm. n. 1) 



B2A2B1A1 S 
TB520 TB521 




1 * MAT-T^M 



2-x >Ki/inbHbii/i Ka6e/ib ceneHHeM 
6o/iee 1,25 mm 2 c 
3KpaHnpyK)Lnei/i ormeTKOi/i. 
K/ieMMa S npHMeHaeTca fl/ia 
coeflHHeHwa 3KpaHnpyK)i^ei?i 
onneTKi/i nacrei/i Ka6e/ia Ha 
yqacTKax Me>K,qy npn6opaMi/i. 



Bjiok m/iTaHi/m 
PAC-SC51KUA 



UeHTpa^bHbll/l 

KOHTpo/i/iep 
Bee™ M-NET 



3. rioflK/iiOHeHne MA-ny/ibTa i/i 4>opMi/ipoBaHi/ie rpynn 



BHyTpeHHMii 6/10K 




5-TH >KHJlbHbll/l Ka6e/ib 

(cm. n. 1) 



4. YnpaBJieHi/ie BHeujHi/iMi/i ci/ima/iaMi/i 



YnpaB/ieHi/ie ypoBHeBbiM i/ijii/i 
1/iMny/ibCHbiM ci/ima/iaMi/i: 

1 . BK/lKDMeHMe/BblK/lKDMeHHe; 

2. 6/iOKi/ipoBKa MecTHoro ny/ibTa 
ynpaB/ieHi/m; 

3. nepeMKDMeHne pewi/iMOB 
oxna^fleHne h HarpeB. 



■■■■■J.. 



SW502 

yyyyyyyy) 



BA 
TB580 



2-X>KHJlbHbll/l Ka6e/ib 
ceneHneM 0,3-1,25 mm 2 



MA-ny/ibT 
ynpaB/ieHi/ifl 
(PAR-31MAA) 




MA-ny/ibT 
ynpaB/ieHi/m 
(PAR-31MAA) 



ripi/iMeMam/m: 

1 . flo 1 6 BHyTpeHHUx 6jiokob Moryr 6biTb o6"be,qnHeHbi b rpynny. 

2. ynpaB/ieHHe rpynnoi/i MoryT ocymecrB/iflTb 1 i/mi/i 2 MA-ny/ibra ynpaB/ieHi/m. 

3. fl/ii/iHa Ka6e/ia ot MA-ny/ibra ynpaB/ieHi/m ,qo npn6opa MAC-333IF-E c 
a,qpecoM 0 He ,qoji>KHa npeBbiiuaTb 1 0 m. 

4. CyMMapHaa fl/ii/ma cnmajibHOi/i iuahvua MA-ny/ibra ynpaB/ieHi/m He ,qoji>KHa 
npeBbiiuaTb 50 m. 



BhiyTpeHHi/iM 6jiok 



5-th >Ki/vibHbii/i Ka6e/ib 
(cm. n. 1) 



SW500 

|yyyyyyyy| 

SW502 

|yyyyyyyy| 



CN591 

mym 



IN560 



npoBO,qa 
ceneHi/ieM 



cyxi/ie KOHTaKTbi: 
12 B nocT.TOKa, 
tok 0,5-2,0 mA 



BHyTpeHHi/m 6jiok 



ripuMep npi/iMeHem/m: noflK/uoMeHi/ie aeTeKTopa Kap™ rocra 
MAC-333IF-E 



6cuiee 0,3 mm 2 y/J 



SW500 


CN591 


j 1/130/ll/ipOBaTb 


I 




|yyyyyyyy| 

SW502 

|yyyyyyyy| 


CN560 


ill 


^ 1 

/ fleTeKTop 
• | KapTbi rocTA 
b OTe/ie 









5.ynpaB/ieHne BHewHi/iMi/i ycrpoi/iCTBaMi/i 
YpoBHeBbie BbixoflHbie ci/irHa/ibi: 

1 . KOHflMI4MOHep BK/lKDMeH/BblK/lKDMeH; 

2. aBapi/ia/HopMa; 

3. ynpaB^eHne HarpeBaTe/ieM; 

4. ynpaB/ieHi/ie yB/ia>KHi/iTeneM. 



BHyTpeHHMI/l 6/10K 



5-TH >KI/IJlbHbll/l Ka6e/lb 

(cm. n. 1) 



MAC-333IF-E 

r f 



SW500 

luuuuuuuul 



SW502 



yyyyyyyy 



TB571 TB530 

CEP CI/IH 



I 



>4f 1 



npoBOfla ceneHMeM 
0,3-1,25 mm 2 



_ 5/iOK ni/iTaHi/m: 
1 2 B nocr. TOKa 
(+10%, -0%), 

+ 5Bt 



pene2 




pene 1 



KaTywKa pe/ie 1 1/1 2: 
1 2 B nocr. TOKa, 
tok MeHee 75 mA 

Co6jiK),qai/iTe nojiapHOCTb 
noflMKDMeHna KaTyiiiKi/i pe/ie 

CO BCTpoeHHbIM fll/IOflOM. 




He noflK/iKDMai/iTe 6o/iee 1 npoBOfla 
b Ka>K,qyio K/ieMMy caM03a>Ki/iMHbix 
KneMMHbix KonoflOK TB571 nTB530 



6. ABTOMaTi/NecKoe BK/noHem/ie KOHfli/1141/iOHepa npi/i BK/iioHeHi/ii/i 3/ieTponi/iTaHi/m 
BhiyTpeHHi/iM 6jiok MAC-333IF-E 



fl/lfl 3KTMB3L4I/1M CpiyH KI4I/I M 

ycTaHOBi/iTe DIP-nepeK/iiOMaTejib 
SW500-2 b no/ioweHi/ie ON. 




7. npoBepKa cocroflHi/m o6ivieHa flaHHbiMi/i 
BHyTpeHHi/m 6jiok 



CBeTOflMOflbi LE501, LE502 i/i LE581 
npe,qHa3HaMeHbi ,qrm nHflMKaLinn o6MeHa 

flaHHblMH C BHyTpeHHI/lM 6/lOKOM 

KOHfli/1141/iOHepa, c ci/ima/ibHOi/i nnHnei/i M-NET 
v\ MA-ny/ibTOM ynpaB^eHna. 
fl^fl nepeKniOMeHi/ifl MHflUKaMnn 
npeflHa3HaMeH DIP-nepeMK)MaTe^b SW500-7. 
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WiFi i/iHTep4>ei/ic MAC-557IF-E 



k pa3"beiviy 
CN105 Ha n/iaie 
(mjih CN92: SEZ, SLZ) 




.»)) 




6ecnpoBOflHafl 

ceTb 

WiFi 



Oni/lcaHI/ie UJJ1K>3a MAC-557IF-E 

• Pa3Mepbi 88 x 49 x 1 8,5 (mm). 

• BHewHee 3/ieKTponnTaHi/ie He Tpe6yeTCfl. 

• l~loTpe6jifleMafl MoujHOCTb He 6o/iee 2 Bt. 

• Heo6xoflMM WiFi-poyTep c c|)yHKL4i/iei/i WPS, 

nOflKJIKDMeHHbll/l B 1/lHTepHeT. 
COBMeCTMMOCTb 

Bee MOfle/in, i/iMeiomne Ha n/iaie BHyTpeHHero 
6/iOKa pa3"beM CN105 (CN92), KpoMe PCA-RP71HAQ, 
PEA-RP400GAQ i/i PEA-RP500GAQ. 



ynpaB/iem/ie i/i KOHTpo/ib: 

- BKJl/BblKJi; 

- pe>KMM; 

- ue/ieBaa TeMnepaTypa; 

- CKOpOCTb BeHTM/i^Topa; 

- no/ic»KeHi/ie HanpaB/iaiomei/i B03flyLUHoro 
noTOKa; 

- HopMa/aBapi/m; 

- TeMnepaTypa b noMemeHi/ii/i. 



WiFi-i/iHTepc|>eite 
MAC-557IF-E 




rinaHiueTHbm KOMnbiOTep 

A ^^■^■ft, CMapT(|)OH 



flpeflycMOTpeHa noflflep>KKa pyccKorofl3biKa 





fdCTIUHBH 




Psjkhm paOoTy 




CKopocnb KHmnflTcpa 






| Jit- Herpes 


t 2 13 4 

* * * ^ 






1 BeHT 


Abto 




ropHSJHTanbHaa sacnoHKa 


BepTwrnnbHan 3acLndHna 
















\ 


TeMnepaTypa 










1f!'-3 ;HH11H 20°C 


III Mr III 
Cofriac /IflHh 1 Ioik 




ycraHOHHTW T^Mneparrvpy 20°Q 


BB! 


* 











MEview3D — npmio>KeHMe flono/iHeHHOM peajibHOCTM fl/ia iOS n Android 



OnucaHne nporpaMMbi MEview3D 

ripi/i nofl6ope KOHfli/mnoHepa jik>6oi/i no/ib30BaTe/ib cra/iKi/iBaeTCfl c npo6/ieMOi/i Bbi6opa 
noflxoflflmei/i MMeHHO eMy MOfle/in KOHfli/mi/iOHepa. rioc/ie onpefleneHi/m TexHi/mecKi/ix 
napaMeTpoB ci/icreMbi, ochobhoi/i 3aflaMei/i flB/ifleTCfl Bbi6op uBeTa, fli/Bai/ma, pa3MepoB i/i T.n. 

3Ty npo6/ieMy c jiei~KOCTbK> pewi/iT HOBoe npi/moweHi/ie MEview3D, BbinymeHHoe 000 
«Mi/my6i/ici/i 3/ieKTpnK (PYC)». no/ib30BaTe/iK) Heo6xoflMMO Jii/iujb pacnenaTaTb cneui/ia/ibHbii/i 
MapKep (c()opMaT A4, MepHO-6e/ioe i/icno/iHeHne) n pa3Mecn/iTb ero b Mecre npeflno/iaraeMOi/i 
ycTaHOBKi/i KOHfli/1141/iOHepa. fla/iee, HanpaBrma KaMepy Mo6i/uibHoro ycrpoi/iCTBa (b tom m/icne 
n/iaHLueT), no/ib30BaTe/ib BMecTO MapKepa Ha 3KpaHe ycrpoi/iCTBa yBi/ifli/iT Bbi6paHHbii/i 

BHyTpeHHMI/l 6/10K. TaKMM 06pa30M, nOflBJlfleTCfl B03M0>KH0CTb OUeHMTb, KaK 6yfleT Bbir/lflfleTb 

BHyTpeHHi/11/i 6jiok b cymecrByiomeM flH3ai/iHe b (J)opMaTe 3D. CneayeT OTMeTi/iTb, mto pa3Mep 
i/i3o6pa>KeHi/m KOHfli/1141/iOHepa cooTBeTCTByeT pea/ibHOMy 6/iOKy. 

ripujiOKeHne flOCTynHO p,nn 6ecn/iaTHoro CKam/iBaHi/m Ha AppStore 1/1 Google play. 



<H33a. MOflEJlb MSZ-EF V... <Ha33 fl MOflEJlb MSZ-EF V.. 





HanpaBbTe KaMepy 
Ha MapKep 



I/I BMecro MapKepa 
nOflBI/ITCfl KOHfli/1141/iOHep 



♦ MITSUBISHI 
WW ELECTRIC 

Changes for the Better 
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ilir.SUir 



nojiynpoMbiLUJieHHbie KOHfli/1141/ioHepbi 




Cxeivia cepi/ii/i HHIIIf. 



YHi/iBepcajibHbie BHyTpeHHi/ie 6jioki/i 



Mofle/ib 
BHyTpeHHero 6/iOKa 



KacceTHbie PLA-ZRP BA 



XOJ10flOnpOM3BOflMTe/lbHOCTb 

3,5 kBt 5,0 kBt 6,0 kBt 7,1 kBt 1 0,0 kBt 1 2,5 kBt 1 4,0 kBt 20,0 kBt 25,0 kBt 38,0 kBt 44,0 kBt 



CTp. 
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KacceTHbie PLA-RP BA 



CTp, 



68 



HacTeHHbie PKA-RP HAL 



CTp 



72 



HacTeHHbie PKA-RP KAL 



CTp, 



72 



floflBecHbie PCA-RP KAQ 



CTp 



74 



lloflBecHbie nnn KyxHi/i 
PCA-RP HAQ 




CTp, 



76 



KaHa^bHbie 
PEAD-RP JA(L)Q 




CTp, 



80 



KaHa/ibHbie PEA-RP GAQ 



82 




CTp 



200 250 400 500 



Hano/ibHbie PSA-RP KA 



CTp 



78 
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Hapy>KHbie 6/ioki/i «ox/ia>KfleHne n o6orpeB» c i/iHBepTopoivi 




Cepi/m 

«STANDARD lnverter» 

SUZ-KAVA(220 B) 
PUHZ-PVHA (220 B) 
PUHZ-PYHA (380 B) 
PUHZ-P200/250YKA (380 B) 





3~ 



3~ 



3~ 



200 



3~ 



3~ 



3~ 



3~ 



3~ 



90 



i~ 



i~ 



i~ 



86 



3~ 



3~ 



1 Oni/icaHne flaHHbix npn6opoB npi/iBefleHO b pa3fle/ie «CncreMbi crron/iei-ii/m n HarpeBa BOflbi». 



Hapy>KHbie 6jioki/i 6e3 i/iHBepTopa 



Mofle/ib 



Cepi/m 

«ox/ia>KfleHne i/mi/i HarpeB» 

PUH-P_VHA (220 B) 
PUH-P_YHA (380 B) 



Cepi/m 

«TOnbKO ox/ia>KfleHMe» 

PU-P_VHA (220 B) 
PU-P_YHA (380 B) 





XOJ10AOnpOI/l3BOAI/ITe/lbHOCTb, kBt 
3,5 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 20,0 25,0 



3~ 



3~ 



3~ 



1~ 



3~ 



3~ 



3~ 



3~ 



3~ 
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ripn6opbi HarpeBa n oxjia>KAeHi/m BOflbi 





Mofle/ib 






Ten/ionpoM3BOAMTe/ibHOCTb (B03flyx2/BOfla35), kBt 










4,0 


5,0 


6,9 


7,5 


8,0 


8,5 


10,5 


11,2 


11,5 


11,7 


14,0 


23,0 


27,0 


crp. 


.0 - 
X 1 

x o 

OI * 

o s 

Q. I 

E| 


POWER Inverter: 


































PUHZ-W_VHA 








1~ 
• 








1~ 
• 




















































204 


O vo 

u o 
s o 

5 E 

o i- 


ZUBADAN Inverter: 

PUHZ-HW_VHA 

PUHZ-HW_YHA 






















3~ 
• 






1~ 
(3~) 
• 








POWER Inverter: 


































Is 

1 i 

OI I 
X I 

03 a» 


PUHZ-SWVHA 
PUHZ-SWYHA 
PUHZ-SWYKA 








1~ 
• 


1~ 
• 


1~ 
• 


1~ 
• 






1~ 
(3~) 
• 




1~ 
(3~) 
• 


1~ 
(3~) 
• 




3~ 
• 


3~ 
• 


206 


u 2 
s vo 
c; O 


ZUBADAN Inverter: 
































CD o 

2 P 


PUHZ-SHWVHA (220 B) 
PUHZ-SHWYHA (380 B) 
PUHZ-SHW230YKA2 (380 B) 














1~ 
• 






1~ 
(3~) 
• 






3~ 
• 


3~ 
• 







1 OnucaHne flaHHbix npn6opoB npi/iBefleHO b pa3fle/ie «Ci/iCTeMbi crron/iei-ii/m n HarpeBa BOflbi». 
06o3HaMem/m: ^ ^ J~ 



0flH0(|)a3Hafi i/mi/i Tpexc|)a3Ha5i 
cucreivia 3-jieKTponi/iTai-ii/m 
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KoM6i/iHai_ii/in BHyTpeHHux n Hapy>KHbix 6jiokob 



Cepi/ia Hapy>KHoro 6/iOKa 



Tun Hapy>KHoro 6/iOKa 



ZUBADAN 

MHBepTOp 



DELUXE 
1/1 h BepTop 



STANDARD 

MHBepTOp 




Ox/ia>KfleHMe 1/1 HarpeB 



5e3 MHBepTopa 



To/ibKO ox/iawflem/ie 
Oxjiawflem/ie i/i HarpeB 




PLA-ZRP35BA 


x2 






• 






x2 




















































PLA-ZRP50BA 




x2 






• 






x2 




x3 


x4 
















x2 






x2 






x4 
















PLA-ZRP60BA 






x2 






• 






x2 




x3 


x4 
















x2 






x2 




x3 


x4 














PLA-ZRP71BA 


• 












• 






x2 




x3 


















x2 






x2 




x3 














PLA-ZRP100BA 




• 












• 






x2 
















• 






• 






x2 
















PLA-ZRP125BA 






• 












• 






x2 
















• 






• 






x2 














PLA-ZRP140BA 




















• 






















• 






• 


















PLA-RP35BA 


x2 






• 






x2 
















• 




























x2 








PLA-RP50BA 




x2 






• 






x2 




x3 


x4 










• 






x2 






x2 






x4 










x2 




x3 


PLA-RP60BA 






x2 






• 






x2 




x3 


x4 










• 






x2 






x2 




x3 


x4 










x2 




PLA-RP71 BA 


• 












• 






x2 




x3 












• 






x2 






x2 




x3 






• 






x2 


PLA-RP100BA 




• 












• 






x2 
















• 






• 






x2 










• 






PLA-RP125BA 






• 












• 






x2 
















• 






• 






x2 










• 




PLA-RP140BA2 




















• 






















• 






• 
















• 


PKA-RP35HAL 








• 






x2 




















































PKA-RP50HAL 




x2 






• 






x2 




x3 


x4 
















x2 




x3 


x2 




x3 


x4 
















PKA-RP60HAL 












• 






x2 




x3 


x4 
















x2 






x2 




x3 


x4 














PKA-RP71KAL 














• 






x2 




x3 


















x2 






x2 




x3 














PKA-RP100KAL 




• 












• 






x2 
















• 






• 






x2 
















PCA-RP35KAQ 








• 






x2 
















• 




























x2 








PCA-RP50KAQ 










• 






x2 




x3 


x4 










• 






x2 




x3 


x2 




x3 


x4 










x2 




x3 


PCA-RP60KAQ 












• 






x2 




x3 


x4 










• 






x2 






x2 




x3 


x4 










x2 




PCA-RP71KAQ 














• 






x2 




x3 












• 






x2 






x2 




x3 






• 






x2 


PCA-RP100KAQ 
















• 






x2 
















• 






• 






x2 










• 






PCA-RP125KAQ 


















• 






x2 
















• 






• 






x2 










• 




PCA-RP140KAQ 




















• 






















• 






• 
















• 


PCA-RP71 HAQ 














• 






x2 




x3 


















x2 






x2 




x3 






• 








PSA-RP71KA 














• 






x2 




x3 












• 






x2 






x2 




x3 














PSA-RP100KA 
















• 






x2 
















• 






• 






x2 
















PSA-RP125KA 


















• 






x2 
















• 






• 






x2 














PSA-RP140KA 




















• 






















• 






• 


















PEAD-RP35JA(L)Q 


x2 






• 






x2 
















• 




























x2 








PEAD-RP50JA(L)Q 




x2 






• 






x2 




x3 


x4 










• 






x2 




x3 


x2 




x3 


x4 










x2 




x3 


PEAD-RP60JA(L)Q 






x2 






• 






x2 




x3 


x4 










• 






x2 






x2 




x3 


x4 










x2 




PEAD-RP71JA(L)Q 


• 












• 






x2 




x3 












• 






x2 






x2 




x3 






• 






x2 


PEAD-RP100JA(L)Q 




• 












• 






x2 
















• 






• 






x2 










• 






PEAD-RP125JA(L)Q 






• 












• 






x2 
















• 






• 






x2 










• 




PEAD-RP140JA(L)Q 




















• 






















• 






• 
















• 


PEA-RP200GAQ 






















• 




























• 
















PEA-RP250GAQ 
























• 




























• 














PEA-RP400GAQ 


























• 




























• 












PEA-RP500GAQ 




























• 




























• 











< 

-I 

Q. 

•5 o 

X vo 

u s 
u I 



o 

fU Q. 



< 
U 



CD , S 

? x 

O I 

l= <u 



06o3HaHeHi/m 

# — cudeivia: 1 Hapy>KHbii/i 6/iok m 
x2 — My/ibTMCMCTeivia: 1 Hapy>KHbii/i 
x3 — MyjibTi/ici/icreMa: 1 Hapy>KHbii/i 
x4 — MyjibTi/ici/iCTeivia: 1 Hapy>KHbii/i 



1 BHyTpeHHMI/l 6/lOK 

6/lOK M 2 BHyTpeHHMX 6/iOKa 

6/iok i/i 3 BHyTpeHHi/ix 6/iOKa 
6/iOK i/i 4 BHyTpeHHi/ix 6/iOKa 
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KacceTHWM 6jiok 

PLA-ZRP BA 



ox/iawflem/ie-HarpeB: 3,6-14,0 kBt 



l-see Sensor 




,qeKopaTMBHbie naHejin: 

PLP-6BA 

PLP-6BALM 

PLP-6BALME 

PLP-6BAJ 

PLP-6BAE 









PAC-YT52CRA 


PAR-31 MAA 




1/IK-nyjibT PAR-SL97A-E 






ITS 


(nocraB/ifleTCfl cfleKopaTHBHbiMn 








naHe/ifliwi PLP-6BALM, 


\ wm 






PLP-6BALME) 









Oni/icam/ie npi/i6opa 

• yjiymueHHaa cucreivia B03flyxopacnpeflejieHi/m o6ecnem/iBaeT 
KOM(()opTHoe oxjiawflem/ie. CKopocrb BeHTn/i^Topa yivieHbLueHa 
Ha 20% npn coxpaHeHnn npe>KHero pacxofla B03flyxa. 

• ABTOMaTi/inecKoe ynpaB/iem/ie BeHTi/irmTopoM: npn 
flOCTi/iweHi/in ue/ieBOM TeivinepaTypbi b noMeifleHnn 
BeHTi/viflTop aBTOMaTunecKn nepeK/noHaeTCfl Ha Hi/i3Kyio 

CKOpOCTb. 



ny/ibTynpaBJiei-ii/ifl 3aKa3biBaeTCfl OTflejibHO 



1/lK-flaTHHKflnaaHL^noHHoro i/i3Mepem/m TeivinepaTypbi c yr/ioivi 
o63opa 360° (onLji/m) — «l SEE 360°». 

BcrpoeHHbii/i ,qpeHa>KHbiM Hacoc (flo 850 mm ot ypoBhm 
naHe/in). 

BapoeHHaa (J)yHKLji/m poTaLji/in n pe3epBi/ipoBaHna. 



He3aBncnMoe perynnpoBaHne B03flywHbix 3ac/iOHOK c ny/ibTa 
yn pa B/ieHna (PAR-31 MAA). 

[jiaflKi/ie n/iaanKOBbie >Ka/ii03i/i. 

PerynnpyeMbii/i Hanop B03flyxa. 

Bo3MO>KHOCTb no/iK/iionem/m HaaeHHoro n/in 6ecnpoBOflHoro 
ny/ibTa. 



napawieTp / MOfle/ib 






PLA-ZRP35BA 


PLA-ZRP50BA 


PLA-ZRP60BA 


PLA-ZRP71BA 


PLA-ZRP100BA 


PLA-ZRP125BA 


PLA-ZRP140BA 


XOJl OflO n pO H3 BOflUTe Jl b H OCTb 


kBt 


3,6 


5,0 


6,1 


7,1 


10,0 


12,5 


14,0 


Ten/ionpow3BOflMTe/ibHOCTb 


kBt 


4,1 


6,0 


7,0 


8,0 


11,2 


14,0 


16,0 


noTpe6^fieiviafi MOLflHocrb 
(ox/iawflem/ie/HarpeB) 


kBt 


0,04/0,03 


0,04/0,03 


0,04/0,03 


0,05/0,04 


0,08/0,07 


0,09/0,08 


0,12/0,11 


Pacxofl B03flyxa (Hi/i3K-cpefl1-cpefl2-Bbic) 


m 3 /h 


660-780-900-960 


720-840-960-1080 


720-840-960-1080 


1020-1140-1260-1380 


1200-1380-1560-1800 


1320-1500-1680-1860 


1440-1560-1740-1920 


Pa6oHi/m tok (ox/iawflem/ie/HarpeB) 


A 


0,22/0,14 


0,36/0,29 


0,36/0,29 


0,51/0,43 


0,94/0,87 


1,00/0,94 


1,07/1,00 


YpoBeHb 3ByKOBoro flaBJiem/m 


flB(A) 


27-28-29-31 


28-29-31-32 


28-29-31-32 


28-30-32-34 


32-34-37-40 


34-36-39-41 


36-39-42-44 


YpOBeHb 3ByKOBOI/l MOLI4HOCTI/I 


flB(A) 


54 


55 


55 


58 
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70 


Bee: 6/iOK/fleKopaTi/iBHafl naHe/ib 


Kr 


23/6 


23/6 


23/6 


25/6 


26/6 


27/6 


27/6 


Ta6apnTbi (LUxflxB) 


MM 


840x840x258 (fleKopaTi/iBHaa naHe/ib 950x950x35) 


840x840x298 (fleKopaTi/iBHaa naHe/ib 950x950x35) 


fli/iaMeip Tpy6 (>Ki/iflKOCTb/ra3) 


MM (flK)l/IM) 


6,35 (1/4)/ 12,7 (1/2) 






9,52 (3/8)/ 15,88 (5/8) 






flwaivieTp flpeHa>Ka 


MM (flIOMM) 


32(1-1/4) 


rapaHTupoBaHHbii/i 
flnana30H HapywHbix 
TeivinepaTyp 


ox/iawflem/ie 






-15... +46°C (npn ycraHOB/ieHHOi/i naHe/ii/i 3ami/iTbi ot Beipa) 




HarpeB 




-1 1 ... +21 °C — DELUXE POWER Inverter 


-20...+21°C — 
DELUXE POWER 




-25 ... +21 °C — ZUBADAN Inverter, 
-20 ... +21 °C — DELUXE POWER Inverter, 










Inverter 




-15 ... +2 1°C — STANDARD Inverter 


















MITSUBISHI ELECTRIC 






3aBOfl (dpaHa) 






MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Be/ii/iKo6pi/iTaHi/m) 


CORPORATION 
SHIZUOKA WORKS 


MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR 
CONDITIONER PLANT (Bejim<o6pi/iTaHi/m) 
















(flnoHi/m) 






npnivieHneTcn b KOMnnexTe c HapyxtHbin/ii/i 6/ioKaivii/i 


Cepi/m 








Mofle/ib Hapy>KHoro 6/ioxa 






ZUBADAN Inverter 








PUHZ-SHW80VHA 


PUHZ-SHW1 12VHA 
PUHZ-SHW1 12YHA 


PUHZ-SHW140YKA 




DELUXE POWER Inverter 


PUHZ-ZRP35VKA 


PUHZ-ZRP50VKA 


PUHZ-ZRP60VHA 


PUHZ-ZRP71VHA 


PUHZ-ZRP100VKA 
PUHZ-ZRP100YKA 


PUHZ-ZRP125VKA 
PUHZ-ZRP125YKA 


PUHZ-ZRP140VKA 
PUHZ-ZRP140YKA 


STANDARD Inverter 










PUHZ-P100VHA/YHA 


PUHZ-P125VHA/YHA 


PUHZ-P140VHA/YHA 



npuMenaHMfl: 

1 . Ci/iCTeMHbie napaMeipbi flaHbi fl/ia KOM6i/iHai4i/ii/i BHVTpem-mx 6jiokob c Hapy>KHbiMi/i arperaiaMi/i cepi/ii/i «DELUXE POWER lnverter». 

2. flono/ii-MTejibHafl i/iH())opMai4i/m yKa3aHa b pa3fle/ie Hapy>KHbix 6jiokob. 



On L41/1 1/1 (aKceccyapbi): 



fleKopaTMBHbie naHe/in: 



Han/vieHOBaHue 


Oni/icam/ie 


1 


PAR-31MAA 


no/iHO(|)yHKMnoHajibHbiM npoBOflHOi/i nyjibrynpaBJiem/m 


2 


PAC-YT52CRA 


ynpomeHHbii/i npoBOflHOi/i ny/ibrynpaBJiei-ii/m 


3 


PAR-SL97A-E 


MK-nyjibT flwaaHMMOHHoro ynpaBJiem/m 


4 


PAR-SA9FA-E 


ripi/ieMHi/iK 1/IK-cnrHa/iOB (yaaHaB/iMBaeTCfl BMeao yr/iOBOi/i 3arjiywKi/i b 
fleKopaTMBHyio naHe/ib) 


5 


PAC-SA1ME-E 


l-SEE flami/iK fl/ifl fleKopaTi/iBHOi/i naHe/ii/i 


6 


PAC-SE41TS-E 


BbiHOCHOi/i flam i/iK KOMHamoi/i TeMnepaiypbi 


7 


PAC-SE55RA-E 


OTBemafi Hacrb k pa3"beMy CN32 (BK/noHeHi/ie/BbiKJuoHei-ii/ie) 


8 


PAC-SA88HA-E 


OTBeTHaa HacTb k pa3beMy CN51 (i/mfli/iKaMi/m: «BK/i/BbiK/i», «Hei/icnpaB- 
HOCTb»). B Ha6ope PAC-725AD Haxofli/iTCfl 10 pasteMOB PAC-SA88HA-E. 


9 


PAC-SF40RM-E 


ri/iaTa BXOflHblx/BblXOflHblX CMTHa/lOB (CVXI/ie KOHTaKTbl) 


10 


PAC-SH51SP-E 


3arjiywKa fl/ia B03flyxopacnpeflejii/iTejibHOi/i me/ii/i 


11 


PAC-SH59KF-E 


BblCOK03(J)(J)eKTI/IBHbll/l ())l/IJlbTp 


12 


PAC-SH53TM-E 


KopnVC fl/lfl BblCOK03(|)(t)eKTI/IBHOrO 4>n^bTpa 


13 


PAC-SH650F-E 


O/iaHeM npi/iTOHHoro B03flyxoBOfla 


14 


PAC-SH48AS-E 


BepTMKa^bHaa BcraBKa fl/ia fleKopan/iBHOi/i naHe/ii/i 


15 


MAC-333IF-E 


KoM6nHnpoBaHHbii/i MHTepc|)ei/ic fl/ifi noflKJuoHem/m k ci/ima/ibHOi/i jimhmm M-NET 
VRF-cucTeM City Multi, a TaKwe fl/ia noflKJiicmeHi/m BHewm/ix u,eueih ynpaB/ieHMfi 
1/1 Kompojifl. 


16 


MAC-557IF-E 


KoHBepTepfl/ifl ynpaB/ieHMfi Hepe3 HHTepineT 





Hai/iMeHOBam/ie 


OnncaHiie 


AeKopaTi/iBHbie naHe/in 6e3 ny/ibTOB ynpaB/ieHMJi 


1 


PLP-6BA 


fleKopaTMBHaa naHe/ib 6e3 ny^bTa ynpaB^eHMa 


2 


PLP-6BAJ 


fleKopaTMBHaa naHe/ib c Mexam/i3MOM cnycKa/noflteMa (|)MJibTpa 


3 


PLP-6BAE 


fleKopaTMBHaa naHe/ib cflamMKOM l-SEE 


fleKopaTMBHbie naHe/in c 6ecnpoBOflHbiM MK-nyjibTOM ynpaB/ieHwa 


4 


PLP-6BALM 


fleKopaTMBHaa naHe/ib c 6ecnpoBOflHbiM ny/ibTOM ynpaB/ieHMfi 


5 


PLP-6BALME 


fleKopaTMBHaa naHe/ib c 6ecnpoBOflHbiM ny^bTOM ynpaB/ieHMfl m 
flami/iKOM l-SEE 



HadeHHbie ny/ibTbi ynpaB/ieHna 

(npoBOflHoe coeflUHeHne c BHyipeHHUM 6jiokom) 



l/IK-ny/ibT ynpaB/ieHMfl 





PAR-31 MAA 




Deluxe 

inverter 
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npuMeMaHMfl: PAR-SL97A-E 

1 . HacreHHbie ny^bTbi npno6peTaK)ra OT,qe^bHO. 

2. fl/ifl ocHau^eHna cuaeivibi HaaeHHbiM ny^bTOM ynpaB/iem/m Heo6xoflnivio 3aKa3aTb fleKopaTMBHyio 
naHe^b PLP-6BA 1/1 OTfle^bHO HaaeHHbm ny^bT: PAC-YT52CRA i/mi/i PAR-31 MAA. 

3. BecnpoBOflHOM ny/ibr ynpaB^eHna PAR-SL97A-E nocTaB^aera b KOMruieKTe c fleKopaTHBHbiMM 
nanenf\MV\ PLP-6BALM, PLP-6BALME. 



Pa3iviepbi 



noflK/uoMem/ie 
npnTOMHoro <\ 
B03flyxoBOfla^j 



noflKJuoMem/ie 
flono/iHi/iTe/ibHoro 
B03,qyxoBOfla 
no,qam/i 



OTBepcTue b noTO/iKe 
860-910 



Me>Kfly 6ojrraMi/i noflBeca 



K/ieMMHaa Ko^oflKa 
ny/ibTa ynpaB/ieHi/m 

K/ieMMHaa KpnoflKa 

Me>K6n0MH0|/l CBH3I/I 



rioflKJiiOMeHMe B03flyxoBOfla pa3flam/i 



3amyiuKa 

(noflK^WMeHne flono/iHi/rrejibHoro 
B03flyxoBOfla noflam/i) 



noflK/iiOMeHMe 
flono/iHi/rrejibHoro 
B03flyxoBOfla 
pa3flaMn B03flyxa 




pacno/ioweHi/ie 

OTBepCTHI/l 



noflKJHOMem/ie npnTOMHoro B03flyxoBOfla 



HH>KHI/M Kpan 

noflBecHoro 6o/iTa o 



daHflapTHafl fleKopaTi/iBHaa naHe/ib: PLP-6BA / PLP-6BAMD 




noBepxHOCTb 
noTO/iKa 



Bbixofl B03flyxa 
950 



flapaivieTpbi naHeni/i c MexaHi/i3MOM 



l0T0 . i HHfli/iKaTop «OTTanBaHne/ 
npneMHUK npeflBapnTe^bHbm HarpeB» 
i/iHfli/iKaTop «nnTaHne» 











•• 


i 


°A 


<\>v\nbip 




\ 

noBepxHOCTb s 
noTO/iio o 

I 



peiueTKa Bxo,qa 
B03flyxa 



ripOCTpaHCTBO flJlfl yCTaHOBKM 

, //// //// 



nOBepXHOCTb 

noTO/iio / 



// // 



BHyTpeHHI/ll/l 6/1QK 



0 

iLooj 



o 



//// 



//// 



BHyTpeHHUI/l 6/lOK 



o 



fleKopa- 

TUBHafl 

naHe/ib 



1,5 m 
M/ii/i 6o/iee 



ripnivieMaHna: 

1) BbinycKaiOTCfl craHflapTHbie fleKopaTHBHbie naHe/ii/i h nanenw c MexaHi/i3MOM noflbeivia 

(J)HJlbTpa. 

2) l/lcno/ib3yi?iTe ,qpeHa>KHyK) Tpy6y VP-25 (l~IBX Tpy6a 32). B 6/iOKe ycraHOB/ieH ,qpeHa>KHbii/i 
Hacoc c HanopoM 850 mm BOflflHoro croji6a (ot ypoBHa noTO/iKa). 

3) BnoK ynpaB/ieHi/m MOweT 6biTb BbiflBi/iHyT fl/ia o6c/iy>Ki/iBaHi/m, nos-TOMy cneflyeT npe,qycMO- 
TpeTb 3anac coefli/iHi/rrenbHbix npoBOflOB). 

4) BbicoTa yCTaHOBKM 6/iOKa npi/i yaaHOBKe naHe/ii/i pery/ii/ipyeTOi. 

5) YcraHOBKa BbicoKoatJ^eKTi/iBHoro c|)i/iJibTpa i/mi/i MHoroc()yHKi4i/iOHa/ibHoro Kopnyca Tpe6yeT: 

- yBe/ii/meHi/m paccroflHi/m Me>K,qy 6jiokom h noTO/iKOM Ha Be/ii/mi/my E; 

- yBejii/meHi/m Ha 1 35 mm pa3MepoB, o6o3HaMeHHbix 3H3kom *. 

6) npn noflK/iKDMeHi/ii/i B03flyxoBO,qoB pa3flaMM ox/iaa^eHHoro B03flyxa aieayeT no/iHOCTbio hx 
Tervioi/i30Jii/ipoBaTb fl/ia i/iCK/iiOMeHi/m o6pa30BaHi/m KOHfleHcaia. 



7 " / 

npenflTCTBue 



1,8 m i/mi/i 6o/iee 
ot no/ia 



noBepxHOCTb no/ia 



Moflenu 


® 


© 


A 


B 


C 


D 


E 


PLA-ZRP35, 50BA 


06,35 
(1/4) 


012,7 
(1/2) 


241 


258 


80 


74 


400 


PLA-ZRP60BA 


06,35 (1/4) 
i/mi/i 09,52 (3/8) 


015,88 
(5/8) 


87 


PLA-ZRP100BA 


09,52 (3/8) 


281 


288 


85 


77 


440 


PLA-ZRP71,125,140BA 




281 


298 



Cxeivia coefli/iHeHi/ii/i BHyTpeHHero n Hapy>KHoro 6jiokob 



Ka6e/ib 3/ieKTponnTaHi/ia Hapy>KHoro 6/iOKa (aBTOMaTi/mecKi/m BbiK/nonaTejib) 



ZUBADAN Inverter: 

PUHZ-SHW80VHA:3x4mm 2 (32 A), 
PUHZ-SHW112VHA:3x6mm 2 (40 A), 
PUHZ-SHW1 1 2/1 40YHA: 5x1 ,5 mm 2 (1 6 A). 



DELUXE POWER Inverter: 

PUHZ-ZRP35/50VKA: 3x1 ,5 mm 2 (1 6 A), 
PUHZ-ZRP60/71 VHA: 3x2,5 mm 2 (25 A), 
PUHZ-ZRP1 00/1 25VKA: 3x4 mm 2 (32 A), 
PUHZ-ZRP140VKA: 3x6 mm 2 (40 A), 
PUHZ-ZRP1 00/1 25/1 40YKA: 5x1,5 mm 2 (16 A). 



STANDARD Inverter: 

PUHZ-P1 00/1 25VHA: 3x4 mm 2 (32 A), 
PUHZ-P140VHA:3x6 mm 2 (40 A), 
PUHZ-P1 00/1 25/1 40YHA: 5x1 ,5 mm 2 (1 6 A). 




1) fl/inHa Ka6e/ifl Mex<fly Hapy>KHbiM i/i BHyTpem-iuM 6/iOKaMi/i He flonxaia npeBbiwaTb 75 m. 

2) MaKCMMa/ibHaa fl/ii/ma Ka6e/ifl ny/ibTa ynpaB/ieHUfl cocraBJiaeT 500 m. 

3) CeneHne Ka6e/ifl 3/ieKTponnTaHMfl npn6opoB yKa3aHO fl/ia ynacTKOB MeHee 20 m. fl/ia 
6o/iee fl/iMHHbix ynacTKOB cneflyeT Bbi6npaTb 6ojibiuee ceneHne, npuHUMaa bo BHMMaHne 
nafleHne Hanpa>KeHMfl. 

4) flpoBOfl 3a3eMJieHHfl flonweH 6biTb Ha 60 mm fl.ni/iHHee ocia/ibHbix npoBOflHUKOB. 



KacceTHWM 6jiok 

PLA-RP BA 



ox/ia^fleHMe-HarpeB: 3,6-14,0 kBt 



l-see Sensor 



Oni/icam/ie npi/i6opa 

• yjiymueHHaa cuaeivia B03flyxopacnpeflejieHi/m o6ecnem/iBaeT 
KOM(()opTHoe ox/ia>KfleHne. CKopoab BeHTn/i^Topa yMeHbweHa 
Ha 20% npn coxpaHeHnn npewHero pacxofla B03flyxa. 

• ABTOMaTunecKoe ynpaB/ieHne BeHTurmTopoM: npn floanweHi/ii/i 
ue/ieBOM TeivinepaTypbi b noMeifleHnn BeHTurmTop 
aBTOMaTunecKn nepeKJuonaeTOi Ha hi/i3kvio CKopoab. 




,qeKopaTMBHbie naHe/ii/i: 

PLP-6BA 

PLP-6BALM 

PLP-6BALME 

PLP-6BAJ 

PLP-6BAE 







PAC-YT52CRA 


PAR-31 MAA 


l/IK-nyjibT PAR-SL97A-E 






^ps (nocTaB^aeTca cfleKopaTHBHbiMn 


' | 




^ ., „, naHe/iaivin PLP-6BALM, 


: r 




PLP-6BALME) 







nyjibTynpaBJieHi/ifl 3aKa3biBaeTCfl OTflejibHO 



1/lK-flaTHHKflnaaHL^noHHoro i/i3MepeHi/m TeivinepaTypbi c yrnoM 
o63opa 360° (onLji/m) — «l SEE 360°». 

BapoeHHbiii flpeHa>KHbiM Hacoc (flo 850 mm ot ypoBHfl naHe/in). 

BapoeHHaa c()y h K141/1F1 poTaLji/in 1/1 pe3epBi/ipoBaHna (KpoMe 
cuaeM SUZ). 

PeryjinpyeMbm Hanop B03flyxa. 



He3aBnci/iMoe perynnpoBaHne B03flywHbix 3ac/iOHOK c ny/ibTa 
ynpaBJieHi/m PAR-31 MAA (KpoMe cuaeM SUZ). 

[jiaflKi/ie n/iaanKOBbie >KanK)3i/i. 

Bo3MO>KHOCTb noflKJiK)MeHi/m HaaeHHoro i/ijii/i 6ecnpoBOflHoro 
ny/ibTa. 



napawieTp / wiofle/ib 






PLA-RP35BA 


PLA-RP50BA 


PLA-RP60BA 


PLA-RP71BA 


PLA-RP100BA 


PLA-RP125BA 


PLA-RP140BA 


XOJl OflO n pO W3 BOflUTe Jl b H OCTb 


kBt 


3,5 


5,0 


6,1 


7,1 


10,0 


12,5 


13,6 


Ten/ionpow3BOflMTe/ibHOCTb 


kBt 


4,1 


6,0 


7,0 


8,0 


11,2 


14,0 


16,0 


noTpe6^fieiviafi MOLflHocrb 
(ox/iawflem/ie/HarpeB) 


kBt 


0,03/0,02 


0,05/0,04 


0,05/0,04 


0,07/0,06 


0,14/0,13 


0,15/0,14 


0,16/0,15 


Pa6o L Ji/m tok (ox^a>KfleHne/HarpeB) 


A 


0,22/0,14 


0,36/0,29 


0,36/0,29 


0,51/0,43 


0,94/0,87 


1,00/0,94 


1,07/1,00 


Pacxofl B03,qyxa (Hi/i3K-cpefl1-cpe,q2-Bbic) 


m 3 /h 


660-720-780-900 


720-840-960-1080 


720-840-960-1080 


840-960-1080-1260 


1200-1380-1560-1800 


1320-1500-1680-1860 


1440-1560-1740-1920 


YpoBeHb 3ByKOBoro flaB/ieHMfl 


flB(A) 


27-28-29-31 


28-29-31-32 


28-29-31-32 


28-30-32-34 


32-34-37-40 


34-36-39-41 


36-39-42-44 


YpOBeHb 3ByKOBOI/l MOLI4HOCTI/I 


flB(A) 


54 


55 


55 


56 


62 


63 


70 


Bee: 6^0K/fleKopaTMBHafl naHe/ib 


Kr 


22/6 


22/6 


23/6 


23/6 


25/6 


25/6 


27/6 


ra6api/rrbi (LUxflxB) 


MM 


840x840x258 (fleKopaTHBHaa naHe/ib 950x950x35) 


840x840x298 (fleKopaTi/iBHaa naHe/ib 950x950x35) 


fli/iaMeip Tpy6 (>Ki/iflKOCTb/ra3) 


MM (flK)l/IM) 


6,35 (1/4)/ 12,7 (1/2) 






9,52 (3/8)/ 15,88 (5/8) 






fli/iaivieTp flpeHa>Ka 


MM (flIOMM) 


32(1-1/4) 


rapaHTMpoBaHHbii/i flnana30H 


oxjiawflem/ie 


-15 ... 


+46°C — HapywHbie 6jioki/i PUHZ-SHW, PUHZ-ZRP, PUHZ-P i/i PU(H)-P (npi/i ycraHOB/ieHHOi/i naHe/ii/i 3aifli/iTbi ot Beipa), 
-15 ... +43°C — HapywHbie 6jioki/i SUZ-KA50-71VA, -10 ... +46°C — Hapy>KHbie 6jioki/i SUZ-KA35VA 


Hapy>KHbix TeivinepaTyp 


HarpeB 


-11 ... +21 °C — DELUXE POWER Inverter, 
-10 ... +24°C — STANDARD Inverter 


-25 ... +2 1 °C — ZU BADAN I nverter, -20 ... +2 1 °C — DELUXE POWER I nverter, 
-1 5 ... +21 °C — STANDARD Inverter, -11 ... +24°C — Hei/iHBepTopHbie HapywHbie 6jioki/i 


3aBO,q (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Bejii/iKo6pi/iTaHi/m) 


npuivieHneTcn b Kon/inneKTe c Hapy>KHbiivii/i 6/iOKan/ii/i 


Cepi/m 










Mofle/ib Hapy>KHoro 6/ioKa 






ZUBADAN Inverter 








PUHZ-SHW80VHA 


PUHZ-SHW1 12VHA 
PUHZ-SHW1 12YHA 


PUHZ-SHW140YKA 




DELUXE POWER Inverter 


PUHZ-ZRP35VKA 


PUHZ-ZRP50VKA 


PUHZ-ZRP60VHA 


PUHZ-ZRP71VHA 


PUHZ-ZRP100VKA 
PUHZ-ZRP100YKA 


PUHZ-ZRP125VKA 
PUHZ-ZRP125YKA 


PUHZ-ZRP140VKA 
PUHZ-ZRP140YKA 


STANDARD Inverter: 


SUZ-KA35VA 


SUZ-KA50VA 


SUZ-KA60VA 


SUZ-KA71VA 


PUHZ-P100VHA/ 
YHA 


PUHZ-P125VHA/ 
YHA 


PUHZ-P140VHA/ 
YHA 


Hei/iHBep"ropHbie: 








PUH-P71VHA/YHA 


PUH-P100VHA/YHA 


PUH-P125YHA 


PUH-P140YHA 








PU-P71VHA/YHA 


PU-P100VHA/YHA 


PU-P125YHA 


PU-P140YHA 



ripiiMeHaHvm: 

1 . Ci/iCTeMHbie napaMeipbi flaHbi fl/ia KOM6i/iHai4i/ii/i BHVTpem-mx 6jiokob c Hapy>KHbiMi/i arperaiaMi/i cepi/n/i «DELUXE POWER lnverter». 

2. flono/iHMTe/ibHafl i/iH())opMaMi/m yKa3aHa b pa3fle/ie Hapy>KHbix 6jiokob. 



On L41/1 1/1 (aKceccyapbi): 



AeKopaTHBHbie nanenw. 



Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


1 


PAR-31 MAA 


no^HO(|)yHKi4noHajibHbii/i npoBOflHOi/i nyjibrynpaBJiem/m 


2 


PAC-YT52CRA 


ynpoii^eHHbii/i npoBOflHOM ny/ibTynpaBJieHMfl 


3 


PAR-SL97A-E 


1/IK-ny/ibT flMCTaHL(MOHHoro ynpaB/ieHMfl 


4 


PAR-SA9FA-E 


ripi/ieMHi/iK HK-ci/irHa/iOB (ycraHaBJii/iBaeTCfl bmccto ymoBOi/i 3arjiywKi/i b 
fleKopaTMBHyio naHe/ib) 


5 


PAC-SA1ME-E 


l-SEE flamMK fl/ifl fleKopaTMBHOi/i naHe/ii/i 


6 


PAC-SE41TS-E 


BbiHOCHOi/i flam i/iK KOMHamoi/i TeMnepaiypbi 


7 


PAC-SE55RA-E 


OTBeTHaa HacTb k pa3beMy CN32 (BK/noHem/ie/BbiKJiiOHeHi/ie) 


8 


PAC-SA88HA-E 


OTBeTHaa ^acTb k pa3"beMy CN51 (i/iHfli/iKai-ii/m: «BK/i/BbiK/i», «Hei/icnpaB- 
Hoab»). B Ha6ope PAC-725AD Haxofli/iTCfl 1 0 pa3"beMOB PAC-SA88HA-E. 


9 


PAC-SF40RM-E 


Undid BXOflHblx/BblXOflHblX CI/ITHa/lOB (CVXI/ie KOHTaKTbl) 


10 


PAC-SH51SP-E 


3ar/iyiuKa fl/ia B03flyxopacnpeflejii/iTejibHOi/i me/ii/i 


11 


PAC-SH59KF-E 


BblCOK03())(|)eKTMBHbll/l ())l/IJlbTp 


12 


PAC-SH53TM-E 


Kopnyc fl/ia BbicoK03()xJ)eKTi/iBHoro (|)i/iJibTpa 


13 


PAC-SH650F-E 


0/iaHei4 npi/iTOHHoro B03flyxoBOfla 


14 


PAC-SH48AS-E 


BepTMKa/ibHafi BaaBKa fl/ia fleKopan/iBHOi/i naHe/ii/i 


15 


MAC-333IF-E 


KOM6l/IHI/ipOBaHHblM l/IHTep(|)ei/IC flJlfl nOflKJIIOHeHMfl KCMma/lbHOM J1MHMM M-NET 

VRF-cudeM City Multi, a T3K>Ke fl/ia noflK/noHem/m BHewm/ix u,enev\ ynpaB/ieHna 

l/l KOHTpOJlfl. 


16 


MAC-557IF-E 


KoHBepiepfl^fi ynpaB/ieHMfl nepe3 l/lmepHeT 





Hai/iMeHOBam/ie 


OnncaHiie 


fleKopaTHBHbie naHe/in 6e3 ny/ibTOB ynpaB/ieHna 


1 


PLP-6BA 


fleKopaTMBHaa naHe/ib 6e3 ny/ibTa ynpaB/ieHMfi 


2 


PLP-6BAJ 


fleKopaTMBHaa naHe/ib c Mexam/i3MOM cnycKa/noflteMa ())M^bTpa 


3 


PLP-6BAE 


fleKopan/iBHafl naHe^b cflamMKOM l-SEE 


AeKopaTHBHbie naHe/in c 6ecnpoBOflHbiM l/IK-nyjibTOM ynpaB/ieHMa 


4 


PLP-6BALM 


fleKopaTMBHaa naHe/ib c 6ecnpoBOflHbiM ny/ibTOM ynpaB^eHMa 


5 


PLP-6BALME 


fleKopaTi/iBHaa naHe/ib c 6ecnpoBOflHbiM ny/ibTOM ynpaBJiem/m v\ 
flami/iKOM l-SEE 



HadeHHbie ny/ibTbi ynpaB^eHMfl 

(npoBOflHoe coeflMHeHne c BHyTpeHHMM 6^okom) 



l/IK-ny/ibT ynpaB/ieHMfl 





PAR-31 MAA 




npuMeMaHMfl: PAR-SL97A-E 

1 . HacTeHHbie ny/ibTbi npno6peiaiOTca OTfle^bHO. 

2. fl^fl ocHamem/m cuaeivibi HacTeHHbiM ny^bTOM ynpaBneHna Heo6xo,qi/iMO 3aKa3aTb fleKopaTMBHyio 
naHe/ib PLP-6BA 1/1 OTfle/ibHO HaaeHHbm ny^bT: PAC-YT52CRA i/mi/i PAR-31 MAA. 

3. BecnpoBOflHOi/i nyjibT ynpaBJiem/m PAR-SL97A-E nocTaB^aeTca b KOMruieKTe c fleKopaTHBHbiMn 
naHe^aivin PLP-6BALM, PLP-6BALME. 
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Pa3iviepbi 



OTBepcri/ie b noTO/iKe 
860-910 



noflKJiWMem/ie B03flyxoBOfla pa3flam/i 



3amyiuKa 

(noflMKDMeHne flono/iHi/rre/ibHoro 
B03flyxoBOfla noflam/i) 



HH>KHI/M Kpan 

noflBecHoro 6o/iTa o 




Bbixofl B03flyxa 
950 



flapaivieTpbi naHeni/i c MexaHi/i3MOM 



l0T0 . i nHflUKaTop «OTTanBaHne/ 
npneMHUK npeflBapi/n-ejibHbiii HarpeB» 
MHflMKaTop «nnTaHne» 











•• 


1 


°A 


<\>v\nbip 




\ 

noBepxHOCTb s 
noTO/iKa P 

I 



peiueTKa Bxo,qa 
B03flyxa 



ripOCTpaHCTBO flJlfl yCTaHOBKM 

, //// //// 



nOBepXHOCTb 

noTO/ira / 



// // 



BHyTpeHHI/ll/l 6/1QK 



0 

iLooj 



o 



//// 



// // 



BHyrpeHHi/m 6jiok 



o 



fleKopa- 
Ti/iBHaa 
naHe/ib 



1,5 m 
M/ii/i 6o/iee 



npi/iMeMam/m: 

1) BbinycKaiOTca craHflapTHbie fleKopaTHBHbie naHe/ii/i h nanenw c MexaHi/i3MOM noflbeivia 

(J)HJlbTpa. 

2) l/lcno/ib3yi/iTe ,qpeHa>KHyK) Tpy6y VP-25 (l~IBX Tpy6a 32). B 6/iOKe ycraHOB/ieH ,qpeHa>KHbii/i 
Hacoc c HanopoM 850 mm BOflflHoro croji6a (ot ypoBHa noTO/iKa). 

3) BnoK ynpaB/ieHi/m MO>KeT 6biTb BbiflBi/iHyr fl/ia o6c/iy>Ki/iBaHi/m, nosTOMy cneflyeT npe,qycMO- 
TpeTb 3anac coefli/iHi/rrenbHbix npoBOflOB). 

4) BbicoTa yCTaHOBKM 6/iOKa npi/i yaaHOBKe naHe/ii/i peryjii/ipyera. 

5) YcTaHOBKa BbicoKOStJ^eKTi/iBHoro c|)i/iJibTpa i/ini/i MHoroc()yHKi4i/iOHa/ibHoro Kopnyca Tpe6yeT: 

- yBe/ii/meHi/m paccroflHi/m Me>K,qy 6jiokom h noTO/iKOM Ha Beni/iMi/my E; 

- yBejii/meHi/m Ha 1 35 mm pa3MepoB, o6o3HaM6HHbix 3H3kom *. 

6) ripi/i noflK/iKDMeHi/ii/i B03flyxoBO,qoB pa3flaMM ox/iaa^eHHoro B03flyxa aieayeT no/iHOCTbio hx 
Tervioi/i30Jii/ipoBaTb fl/ia i/icK/iioMeHi/m o6pa30BaHi/m KOHfleHcaia. 



7 " / 

npenflTCTBue 



1,8 m i/mi/i 6o/iee 
ot no/ia 



noBepxHOCTb no/ia 



Moflenu 


© 


© 


A 


B 


C 


D 


E 


PLA-RP35/50BA 


06,35 
(1/4) 


012,7 
(1/2) 






80 


74 




PLA-RP60BA 


06,35(1/4) 
i/i/ii/i 09,52 (3/8) 


015,88 
(5/8) 


241 


258 


87 


400 


PLA-RP71BA 


09,52 (3/8) 






85 


77 




PLA-RP1 00,1 25,1 40BA 




281 


298 


440 



Cxeivia coefli/iHeHi/ii/i BHyTpeHHero n Hapy>KHoro 6jiokob 



Ka6e/ib 3/ieKTponnTaHi/ia HapywHoro 6/iOKa (aBTOMaTi/mecKi/m BbiK/nonaTejib) 

ZUBADAN Inverter: DELUXE POWER Inverter: 

PUHZ-SHW80VHA: 3x4 mm 2 (32 A), PUHZ-ZRP35/50VKA: 3x1,5 mm 2 (16 A), 

PUHZ-SHW1 1 2VHA: 3x6 mm 2 (40 A), PUHZ-ZRP60/7 1 VHA: 3x2,5 mm 2 (25 A), 



PUHZ-SHW1 1 2/1 40YHA: 5x1 ,5 mm 2 (1 6 A). 



PUHZ-ZRP1 00/1 25VKA: 3x4 mm 2 (32 A), 
PUHZ-ZRP1 40VKA: 3x6 mm 2 (40 A), 
PUHZ-ZRP1 00/1 25/1 40YKA: 5x1 ,5 mm 2 (1 6 A). 



STANDARD Inverter: 

SUZ-KA35VA: 3x1,5 mm 2 (10 A), 
SUZ-KA50/60/71VA: 3x2,5 mm 2 - fl/ii/ma MeHee 10 m, 
3x4 mm 2 - MeHee 1 5m, 3x6 mm 2 - MeHee 25 m (20 A), 
PUHZ-P1 00/1 25VHA: 3x4 mm 2 (32 A), 
PUHZ-P140VHA: 3x6 mm 2 (40 A), 
PUHZ-P1 00/1 25/1 40YHA: 5x1 ,5 mm 2 (16 A). 



HeuHBepTopHbie: 

PU(H)-P71/1 00VHA: 3x4 mm 2 (32 A) 
PU(H)-P71/100YHA: 5x1,5 mm 2 (16 A) 
PU(H)-P1 25/1 40YHA: 5x2,5 mm 2 (25 A) 




1) fl/inHa Ka6e/ifl Me>Kfly Hapy>KHbiM i/i BHyTpem-iuM 6/iOKaMi/i He flonxaia npeBbiwaTb 75 m. 

2) MaKCMMa/ibHaa fl/ii/ma Ka6e/ifl ny/ibTa ynpaBJieHUfl cocraBJiaeT 500 m. 

3) CeneHne Ka6e/ifl 3/ieKTponnTaHMfl npn6opoB yKa3aHO fl/ia ynacTKOB MeHee 20 m. fl/ia 
6o/iee fl/iMHHbix ynacrKOB cneflyeT Bbi6npaTb 6ojibiuee ceneHne, npuHi/iMaa bo BHUMaHi/ie 
nafleHne HanpaweHUfl. 

4) flpoBOfl 3a3eMJieHHfl flonweH 6biTb Ha 60 mm fl/inHHee ocrajibHbix npoBOflHUKOB. 



Ka6enb: 2x0,5 mm 2 
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CKaHi/ipoBaHi/ie TeivinepaTypbi no/ia 1/1 CTeH 



fleKopaTi/iBHaa naHe/ib c MexaHi/i3MOM cnycKa/nofl"beivia (J)i/i/ibTpa 



fleKopan/iBHafl naHe/ib ivioweT 6biTb ocHameHa i/mc^paKpaci-ibiM flamnKOM TeivinepaTypbi «l SEE», 
KOTopbii/i CKaHnpyeT TeivinepaTypy noBepxHOCTi/i no/ia 1/1 CTeH 1/1 (J)MKCnpyeT flawe He3Ham/iTejibHyio 
HepaBHOiviepHOCTb oxnawfleHi/m i/mi/i HarpeBa. Mofli/i(|)HKai4i/m naHe/ii/i c ycTaHOB/ieHHbiivi flaTMMKOM 
i/iivieeT HanivieHOBaHne PLP-6BAE. B KOivin/ieKT c flaHHOi/i naHe/ibio He BxoflflT ny/ibTbi ynpaB/ieHi/m 
(aHa/iornMHO PLP-6BA). flaTMi/iK «l SEE» mwkho npi/io6pecTi/i OTfle/ibHO — ormi/m PAC-SA1ME-E, m 
ycTaHOBMTb ero caiviocTO^TejibHO BiviecTO OflHoro M3 yro/iKOB fleKopaTMBHOi/i naHe/in. 



-j 






fl/m noiviemeHi/ii/i c BbicoKi/iMi/i noTO/iKaivii/i BbinycKa- 
eTCfl fleKopaTHBHafi naHe/ib PLP-6BAJ c MexaHi/i3MOM 
cnycKa n no/jbeivia (|)HJibTpa fl/ifl ero ommctkm. 

MexaHM3ivi wvieeT 8 npoiviewyTOMHbix no/ioweHi/ii/i, a 
iviaKCuiviajibHoe paccroflHi/ie ot noTO/iKa cocTaBTmeT 4 
m. ynpaB/ieHne ocymecTBTmeTCfl 6ecnpoBOflHbiM 
ny/ibTOM, KOTopbii/i nocTaBTmeTCfl c naHe/ibio, i/mi/i c 
noMombK) npoBOflHoro HacTeHHoro nyjibra 
PAR-31MAA. 

Hl/lCTbll/l B03flyLUHbll/l (|)HJlbTp flBJlfleTCfl Ba>KHblM 
yCJlOBMeiVI 3(|)(|)eKTHBHOI/l 1/1 3KOHOMHM HOI/I pa60Tbl 

KOHflnunoHepa. 




PLP-6BAE 



PAC-SA1 ME-E 




i 



1,2 m 

1,6 M 

2,0 m 
2,4 m 
2,8 m 
3,2 m 
3,6 m 
4,0 m 



i~see 



C noMOLUbio BCTpoeHHoro Tepivii/iCTopa ci/iCTeivia i/BMepaeT TeivinepaTypy B03flyxa 
Ha Bxofle BHyTpeHHero 6noKa, a flaTMi/iK «l SEE» M3MepaeT TeivinepaTypy 
noBepxHOCTi/i nona i/i CTeH. 



PLP-6BAJ 



nojib30BaTe/ib xoqeT omymaTb TeivinepaTypy 20°C 



KaccTeTHbii/i 6jiok, ocHameHHbii/i 
flaTMMKOM «l SEE», (J)MKCnpyeT 
TeivinepaTypy b BexHei/i 30He 
noiviemeHi/m, a Taioxe fli/icTaHLji/ioHHO 
M3MepfieT TeivinepaTypy okojio no/ia. 



Aami/iK TeMnepaTypbi B03flyxa 




Be3 flamnKa «l SEE», ue/ieBaa TeivinepaTypa 20°C 

E13 



13°C 



pa3HOCTb TeMnepaTyp 
omymaeiviafl TeivinepaTypa 17°C (Ha ypoBHe no/ia — 14°C) 

Ten/ibiM B03flyx noflHi/nviaeTCfl i/i o6pa3yeT HarpeTyio 30Hy y noTO/iKa, a Hi/i>KHflfi 
MacTb noiviemeHi/m ocraeTCfl xo/iOflHOi/i. 



BK/iiOMeH flaTMMK «l SEE», a TaK>Ke aBTOMaTi/mecKoe n3MeHeHi/ie 
CKopocTi/i BeHTn/i^Topa. UeneBaji TeivinepaTypa — 20°C 




HI/l>KHei/l 30Hbl 

noMemem/m 



13°C 

MMHMMa/ibHaa pa3H0CTb TeMnepaTyp 
omymaeiviafl TeivinepaTypa 20°C (Ha ypoBHe no/ia — 20°C) 

flaTMMK «l SEE» onpe,qermeT HeflOcraTOMHO HarpeTyio 30Hy noiviemeHi/m. Ci/icreMa 
ynpaBneHi/m BHyTpeHHero 6noKa flaeT KOMaHfly yBeni/mi/iTb CKopocTb BeHTi/mflTopa. 
B pe3y/ibTaTe, MOii^HbiM noTOK Tennoro B03,qyxa rpeeT B03,qyx okojio nona. 



l"lojib30BaTejib xoneT omymaTb TeivinepaTypy 28°C 



5e3 flaTMi/iKa «l SEE», LjerieBafl TeivinepaTypa 26-27°C 



riocKO/ibKy oxjiawflem/ie Bepxinei/i 30Hbi 
noMemei-ii/m y KOHfli/1141/iOHepa npoi/icxo,qi/iT 
6biCTpee, to npi/ixo,qi/iTCfl craBHTb noHn>KeHHyK) 
Me/ieByio TeMnepaTypy 26~27°C. 




32°C 



14°C 



omymaeiviafl TeivinepaTypa 26,5°C 

Om,ym,aeMafl TeMnepaTypa cm/iwaeTCfl BMecre c yMeHbLuem/ieM TeMnepaTypbi y no/ia. Ho b 
TaKOi/i CMCTeMe OTcyTCTByeT KOHTpojib TeMnepaTypbi no/ia, nosTOMy Hepe3 HeKOTopoe 

BpeMfl B HM>KHei/l HaCTH nOMem,eiHI/m CTaHOBMTCfl CJ1MLUKOM XOJIOflHO. 



BK/iiOMeH flaTMHK «l SEE», a Taxwe aBTOMaTi/mecKoe i/i3ivieHeHi/ie 
ckopoctm BeHTi/i/iJiTopa. Ije/ieBafl TeivinepaTypa — 28°C. 




TeivinepaTypa y no/ia 

\< 




TeMnepaTypa B03flyxa Ha xofle b 6jiok m/iwe Me/ieBoro 
mdwewm, a TeMnepaTypa y noBepxHOc™ no/ia — Bbiiue. 

pe3y/ibTaTe, omymaeMaa TeMnepaTypa tohho 
cooTBeTCTByeT Me/ieBOMy 3HaHem/iio. 



Tewin. B03flyxa 
Ha Bxofle b 6jiok 



HeT nafleHna omyinaeMOM TeivinepaTypbi 



npn 3anycKe 
(okojio 30 MI/1H.) 



>nepe3 onpefle^eHHoe BpeMfl 




omymaeiviafi TeivinepaTypa 28°C 

CwcTeMa ym/iTbiBaeT TeMnepaTypy B03flyxa y no/ia, nosTOMy om,ym,aeMafl TeMnepaTypa 
CTa6n/ibHO flep>KMTCfi Ha ypoBHe 28°C. KpoMe Toro fl/ia co3,qai-ii/m TaKoro 3(J)(j)eKTa Mom,HOCTb 
oxjia>KfleHMfl yMeHbwaeTCfl Hepe3 onpefle/ieHHoe BpeMfi. 3to npMBOflMT k cymecTBeHHOi/i 

3KOHOMMM 3JieKTp03HeprMM. 
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OnTi/iiviajibHoe HanpaB/iem/ie no,qam/i B03flyxa 



LLIl/ipOKI/ll/l B03,qyLiJHbll/l nOTOK 



1 HJ1I/1 2 CTOpOHbl KaCCeTHOrO 6/lOKa MOryT 6blTb 3aKpblTbl fl/lfl C03flaHI/m 3-x HJ1I/1 2-x 

noTOMHoro B03flyxopacnpefle.neHi/m. HanpaB/ieHi/ie no^am/i B03flyxa p,nn Ka>Kfloi/i dopoHbi 
MO>KeT 6biTb He3aBMCMMO HadpoeHO c noMOu^bK) ny/ibTa ynpaB/ieHi/m i/mn 
3ac()MKCMpoBaHO b Tpe6yeMOM no/io>KeHnn. 



4, 3 i/mi/i 2 noTOKa 

Heo6xoflHMO flono/iHUTe/ibHO 
npno6pecTM 3amyiuKn 

fl/lfl B03flyXOnOflaKDLHHX OTBepCTHI/l. 



yBe/iMMeHHafi fl/ii/ma me/ieBoro OTBepcTi/m noflam/i B03flyxa C03flaeT wi/ipoKi/ii/i B03flyLUHbii/i 
noTOK. E/iaroflapfl aioiviy o6ecnem/iBaeTCfl paBHOMepHoe pacnpefle/ieHi/ie ox/ia>KfleHHoro 
mjim HarpeToro B03flyxa no noMemem/iio. 



1 



I 



rOpi/l30HTa/lbHbll/l nOTOK 



HanpaB/ieHne no^am/i 
B03flyxa HacTpawBaeTCfi 
fl/ia Ka>Kfloi/i 3acnoHKi/i 
c ny/ibTa ynpaB/ieHi/m 




BepTMKanbHblM nOTOK 



fli/maMi/mecKoe pacnpefle/iem/ie Termoro B03,qyxa 



HanpaB/ieHne noflam/i Ten/ioro B03flyxa aBTOMaTi/mecKi/i MeHfleTCfl ot ropn30HTa/ibHoro flo 
BepTMKa/ibHoro, o6ecnem/iBafl paBHOiviepHbii/i HarpeB Bcero o6teivia noiviemeHi/m. 
fli/iHaMi/mecKoe pacnpefle/ieHi/ie B03flyxa npeflyoviOTpeHOTO/ibKO p,nn pewwvia HarpeBa. 



OnTMMajibHoe HanpaBJieHi/ie no^am/i 
B03flyxa, a Ta K>Ke uji/ipoKi/iM 
noTOK rapaHTi/ipyiOT 
paBHOMepHoe 
pacnpefle/ieHwe 
TeivinepaTypbi i/i 

nOflBH>KHOCTI/l 

B03flyxa b 
noMemem/ii/i flawe 

C/IOKHOM ())OpMbl. 





nofla^a Ten/ioro B03,qyxa bhi/b 



ropi/i30HTajibHaji noflana 



noflana Ten/ioro 

B03flyxa BHH3 



nofla^a Ten/ioro 

B03flyxa BHl/13 



fli/maivii/mecKoe pacnpeflejiem/ie 




noflana Ten/ioro 

B03flyxa BHl/13 



28*C 
24'C 

I 20°C 



Ha TepMorpa4>MHecKOM cxeivie aieBa noKa3aHO 
pacnpefle/iem/ie TeivinepaTypbi b noMemeHi/ii/i Ha 
BbicoTe 1,2 m ot ypoBHfi no/ia. l/bMepem/m cfle/iaHbi 
4epe3 20 Mi/myT noc/ie BK/iioMeHi/ifl. Mofle/ib 
BHyTpeHHero 6/iOKa — PLA-RP71 BA. 



6o/ibiuafl pa3HOCTb TeivinepaTyp 



MWHWMa/ibHaa pa3HocTb TeivinepaTyp 



AflariTai4i/m k noiviemei-ii/mivi c BbicoKi/iMi/i i/i hi/bki/imi/i noTO/iKaivii/i 



Mou^HOCTb B03flyujHoro noTOKa MOweT 6biTb OTpery/inpoBaHa fl/ifl cooTBeTCTBi/m BbicoTe 
noTO/iKa b o6c/iy>KHBaeivioivi noiviemeHnn. fl.rm HarpeBa noiviemeHi/m c BbicoKi/iMi/i 
noTO/iKaiviM MO^HOCTb MOweT 6biTb yBe/ii/meHa, a b noiviemeHi/mx c hi/bki/imi/i noTO/iKaivii/i 
MO>KeT noTpe6oBaTbc« yMeHbwi/iTb i~iotok b pewwvie ox/ia>KfleHi/m. 




BblCOKHH nOTOJIOK, 

4 noTOKa 



CTaHflapTHaa BbicoTa noTO/iKa, 
4 noTOKa 



CTaHflapTHaa BbicoTa nora/iKa, 
3 noTOKa 



ABTOiviaTMMecKoe i/i3ivieHei-ii/ie CKopocri/i BeHTi/i/iflTopa 

noc/ie nepBoro BK/iKmeHi/ifl KOHfli/mnoHepa b pe>Ki/iivie ox/ia>KfleHi/m i/mi/i HarpeBa 
ycTaHaB/ii/iBaeTCfl MaKci/nvia/ibHafl CKopocTb BpameHi/ifi BeHTi/i/iflTopa. 3to no3BO/ifleT 
6biCTpo ox/iaflMTb i/mn HarpeTb noiviemeHi/ie. noc/ie flocTi/iweHi/m ue/ieBOi/i TeivinepaTypbi 
CKopocTb aBTOMaTMMecKM nepeK/iKmaeTCfl Ha Mi/iHi/iMa/ibHyio p,nn yivieHbLueHi/m 
noflBM>KHOCTM B03flyxa b padonei/i 30He. 3to cymecTBeHHO yBe/inm/iBaeT KOivi(|)opT i/i 
fle/iaeT pa6oTy KOHfli/mnoHepa npaKTi/mecKi/i He3aivieTHOi/i. 



*PLA-RP35-71BA 





craHflapTHafl BbicoTa noTO/iKa, 
4 noTOKa 



HH3KHH nOTOJIOK, 

4 noTOKa 



ropn30HTa/ibHbii/i B03flyujHbii/i noTOK MCK/iiOMaeT nonaflaHne xo/iOflHoro 
B03flyxa Ha no/ib30BaTe/ifi. 
ripi/iiviep: MOfle/ib PLA-RP1 25BA(2) yro/i noflann 20° b pe>Knivie ox/ia>KfleHHfl, 



BbicoTa noTO/iKa 3,2 m 




3 2 
PaccTOfiHue, m 
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HaCTeHHbIM 6/10K 



PKA-RP KAL 



ox/iawflem/ie-HarpeB: 3,6-10,0 kBt 



Oni/icam/ie npi/i6opa 

• l/l3flinHbii/i i/i coBpeivieHHbii/i fli/i3ai/iH. KoMnaKTHaa KOHCTpyKqi/m i/i He6o/ibwoi/i Bee. 

• Bee MOfle/ii/i i/iivieiOT rmocKyio nepeflHioio nai+ejib. 3a6op B03flyxa npoi/icxofli/iT Mepe3 
BepxHioio MacTb npi/i6opa. 

• BcTpoeHHajq 4>yHKi4i/m poTa 141/1 i/i i/i pe3epBi/ipoBam/ifl (Heo6xo,qMivi 01114 i/iOHajibHbii/i 
npoBOflHOM ny/ibT PAR-31 MAA). 

• l/lcno/ib3yeTCfl BbicoKOKaHecTBeHHafl n/iacnviacca craHflapTi/Bi/ipoBaHHoro «mi/icto 
6e/ioro» qBeia. 



PKA-RP35/50HAL 




PKA-RP60/71/100KAL 



j 



BecnpoBOflHOi/i HK-ny/ibT ynpaB/ieHM^ c >Ki/iflKOKpi/iCTa/ini/iMecKi/iM fli/icnneeM 
nocTaB/iaeTCfl b KOMrmeKTe c BHyTpeHHi/iM 6jiokom. 

llpoBOflHOM nyjibTynpaBJiem/m — oni4i/ii/i PAR-31 MAA i/ijii/i PAC-YT52CRA. 

ropM30HTa/ibHoe i/i BepTi/iKa/ibHoe peryjii/ipoBam/ie HanpaB/iei-ii/m B03flyiuHoro noTOKa. 

ripeflycivioTpeHbi flpeHa>KHbie Hacocw (oni4i/m) fl/ia Bcex MO,qejiei/i. Hanop Hacoca 
cocTaB/iaeT 800 mm BOflflHoro CTO/i6a. 



ny/ibT c >KK-3KpaHOM (on 141/1 i/i PAR-31 MAA 1/1 PAC-YT52CRA) 

OcHOBHbie cj>y h k L4 n 1/1 PAR-31 MAA: 

- pyci/i())i/i 141/1 poBaHHbi 1/1 fli/icn/iei/i; 

- BCTpoeHHbii/i Hefle^bHbii/i Tai/iMep; 

- orpaHMHeHMe flnana30Ha Lie/ieBbix TeivinepaTyp; 

- Haapoi/iKa aBTOMaTi/mecKoro OTK/noHeHMfl; 
-6/iOKnpoBKa K/iaBMaTypbi. 




PAR-31 MAA 



flpeHa>KHbM Hacoc (01-1141/m) 



Hacoc Bbino/iHeH b Kopnyce 1/1 
pacno/iaraeTca pflflOM c 
6/iokom. Hanop cocTaB.rmeT 
800 mm BOflflHoro CTon6a. 



800 MM 



flpeHa>KHblM 

Hacoc b Kopnyce 



i Mill! 

PAC-YT52CRA 



BHyTpeHHMM 
6/lOK 



KoivinaKTHaa KOHcrpyKLji/m 



PKA-RP35/50HAL MeHbiue Ha 92 mm* 

S 



* B cpaBHeHMM c npef\b\f\yu\ev\ MORenb\o PKA-RP35/50GAL 
PKA-RP60/71 KAL MeHbiue Ha 230 mm* 



* B cpaBHeHnn c npeflbiflymei/i MOfle/ibio PKA-RP60/71 FAL 
PKA-RP100KAL MeHbiue Ha 510 mm* 




* B cpaBHeHMM c npeAbiAymeM MOfle/ibK) PKA-RP100FAL 



riapawieTp / Mofle/ib 






PKA-RP35HAL 


PKA-RP50HAL 


PKA-RP60KAL 


PKA-RP71KAL 


PKA-RP100KAL 


Xo^OflOnpOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


3,6 


4,6 


6,0 


7,1 


10,0 


Ten^OnpOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


4,1 


5,0 


7,0 


8,0 


11,2 


noTpe6jiflei\/iafl Mou^HOCTb 


kBt 


0,04 


0,04 


0,06 


0,06 


0,08 


Pa60HMI/l TOK 


A 


0,40 


0,40 


0,43 


0,43 


0,57 


Pacxofl B03flyxa (Hl/I3K-Cpefl-Bbic) 


m 3 /h 


540-630-720 


540-630-720 


1080-1200-1320 


1080-1200-1320 


1200-1380-1560 


YpOBeHb 3ByKOBOrO flaBJieHI/lfl 


flB(A) 


36-40-43 


36-40-43 


39-42-45 


41-45-49 


41-45-49 


YpOBeHb 3ByKOBOI/l MOU^HOCTI/l 


flB(A) 


60 


60 


64 


64 


65 


Bee 


Kr 


13 


13 


21 


21 


21 


ra6apMTbi (LUxflxB) 


MM 


898x249x295 


1170x295x365 


flwaivieTp Tpy6: >Ki/iflKOCTb 


MM (flKMM) 


6,35(1/4) 


9,52 (3/8) 


flwaivieTp Tpy6: ra3 


MM (flK)l/IM) 


12,7(1/2) 


15,88 (5/8) 


fli/iaMeTp flpeHawa 


MM (flK)l/IM) 


20(13/16) 


MaKCMMa^bHaa fl/ii/ma Mari/iapa/ii/i 


M 


yKa3aHa b pa3fle/ie Hapy>KHbix 6jiokob 


MaKCMMa/ibHbii/i nepenafl bncot 


M 


yKa3aH b pa3,qejie Hapy>KHbix 6jiokob 


rapaHTMpoBaHHbii/i fli/iana30H 
Hapy>KHbix TeivinepaTyp 


ox/ia>KfleHi/ie 


-15... +46°C (npn ycTaHOB/ieHHOi/i naHe/iw 3aiMMTbi ot BeTpa b Hapy>KHbii/i 6jiok) 


HarpeB 


-11 ...+21°C — DELUXE POWER Inverter 


-25 ... +2 1°C — ZUBADAN Inverter, -20 ... +21 °C — DELUXE POWER Inverter, 
-15 ... +21 °C — STANDARD Inverter, -11 ... +24°C — Hei/iHBepTopHbie 6/ioki/i 


3aBOfl (apaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 
SHIZUOKA WORKS (flnoHi/ia) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Tai/maHfl) 


npi/in/ieHfleTCfl b KOMnneKTe c HapyxtHbin/ii/i 6/ioKaivii/i 


Cepiifl 










Mofle/ib HapyxtHoro 6/ioxa 






ZUBADAN Inverter 










PUHZ-SHW1 12VHA 










PUHZ-SHW1 12YHA 


DELUXE POWER Inverter 


PUHZ-ZRP35VKA 


PUHZ-ZRP50VKA 


PUHZ-ZRP60VHA 


PUHZ-ZRP71VHA 


PUHZ-ZRP100VKA 
PUHZ-ZRP100YKA 


STANDARD Inverter 










PUHZ-P1 00VHA/YHA 


Hei/mBepTopHbie 








PUH-P71VHA/YHA 


PUH-P100VHA/YHA 








PU-P71VHA/YHA 


PU-P100VHA/YHA 



72 




Cxeivia coeAi/meHi/M BHyTpeHHero n Hapy>KHoro 6jiokob 



Oni4MM (aKceccyapbi) 



Ka6e/ib aneiaponi/iTaHi/m HapywHoro 6/iOKa (aBTOMaTi/mecKi/m BbiK/iiOMaTejib) 

ZUBADAN Inverter: 

PUHZ-SHW112VHA2:3x6mm 2 (40 A), 
PUHZ-SHW112YHA2: 5x1,5 mm 2 (16 A). 



DELUXE POWER Inverter: 

PUHZ-ZRP35/50VKA: 3x1,5 mm 2 (16 A), 
PUHZ-ZRP60/71VHA: 3x2,5 mm 2 (25 A), 
PUHZ-ZRP1 00VKA: 3x4 mm 2 (32 A), 
PUHZ-ZRP1 00YKA: 5x1,5 mm 2 (1 6 A). 



STANDARD Inverter: 

PUHZ-P100VHA: 3x4 mm 2 (32 A), 
PUHZ-P100YHA: 5x1,5 mm 2 (16 A). 



HeviHBepTopHbie: 

PU(H)-P71 /1 00VHA: 3x4 mm 2 (32 A), 
PU(H)-P71/100YHA: 5x1,5 mm 2 (16 A). 




l/IK-ny/ibT ynpaB/iem/m 



llpOBOflHOM nyjibT 

ynpaBJiem/m 

(oni4i/m PAC-YT52CRA 

i/mi/iPAR-31MAA) 



Ka6e/ib: 2x0,5 mm 2 



KoMMemapi/iH k cxeivie coefli/iHeHi/ii/i: 

1 ) fl/ii/ma Ka6e/ia Mex<fly Hapy>KHbiM n BHyrpeHHi/iM 6noKaivin He flon>KHa npeBbiiuaTb 75 m. 

2) MaKCHMa/ibHaa fl/ii/ma Ka6e/ifl ny/ibTa ynpaB/ieHi/m cocraBrmeT 500 m. 

3) CeneHwe Ka6e/ia 3/ieKTponnTaHMfl npn6opoB yKa3aHO fl/ia ynacTKOB MeHee 20 m. fl/ia 6o/iee fljii/iHHbix ynacTKOB 
c/ieflyeT Bbi6npaTb 6ojibwee ceneHne, ripi/mi/iMaa bo BHi/iMam/ie naflem/ie HanpaweHi/m. 

4) flpOBOfl 3a3eMJieHHfl flOJl>KeH 6blTb Ha 60 MM flJll/IHHee OCTaJlbHblX npOBOflHUKOB. 



| Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


1 


PAR-31MAA 


riO/lHOCpyHKL4l/10H8/lbHbll/l npOBOflHOI/l ny/lbT 

ynpaB/ieHi/m 


2 


PAC-YT52CRA 


ynpomeHHbii/i npoBOflHOi/i ny/ibrynpaBJieHi/iH 


3 


PAC-SH29TC-E 


K/ieMMHan KO/iOflKa fl/ia noflK/iicmeHi/m npoBO- 
flHoro ny/ibTa ynpaB/ieHi/m PAC-YT52CRA i/ijii/i 
PAR-31MAA 


4 


PAC-SE41TS-E 


BbiHOCHOi/i flami/iK KOMHaTHOi/i TeivinepaTypbi 


5 


PAC-SE55RA-E 


OTBeTHaa HacTb k pa3beiviy CN32 (BK/noneHi/ie/ 

BblKJlK)HeHI/ie) 


6 


PAC-SA88HA-E 


OraeTHafl Hacrb k pa3"beiviy CN51 (i/mfli/iKai-ii/m: 
«BK/i/BbiK/i», «HencnpaBHOCTb»). B Ha6ope PAC- 
725AD HaxoflMTCfl 1 0 pasteMOB PAC-SA88HA-E. 


7 


PAC-SH75DM-E 


flpeHa>KHbiM Hacoc (fl/ifl M0,qe/iei/i PKA-RP35, 50HAL) 


8 


PAC-SH94DM-E 


flpeHa>KHbM Hacoc (fl/ifl MOfle/iei/i PKA-RP60, 71, 
100KAL) 


9 


MAC-333IF-E 


KOM6l/IHl/ipOBaHHbM MHTep(()eMC flJlfl nOflKJlKDHeHI/151 

k cuma/ibHOM jimhmm M-NET VRF-cucTeM City 
Multi, a T3K>Ke fl/ia noflK/iiOHeHi/m BHewHi/ix L^enew 
ynpaB/ieHi/m i/i Kompojifl. 


10 


MAC-557IF-E 


KoHBepTepfl/iH ynpaB/ieHMH nepe3 lAmepnei 



npuMenaHMfl: 

1 . CucreMHbie napaivieTpbi flaHbi fl/ia KOM6i/iHai4i/ii/i BHyipeHHi/ix 6/iokob c 
Hapy>KHbiMi/i arperaiaivii/i cepi/ii/i «DELUXE POWER lnverter». 

2. flono/iHHTe/ibHan i/iH4>opMai4i/m yKa3aHa b pa3,qe/ie Hapy>KHbix 6/iokob. 
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IIOflBeCHOM 6/lOK 

PCA-RP KAQ 



ox/iawHMe-HarpeB: 3,5-14,0 kBt 



Oni/icam/ie npi/i6opa 

• l/l3flinHbii/i i/i coBpeivieHHbiM fli/i3ai/iH Bbino/iHeH b crwie «new edge». Kpi/iBOJii/mei/iHbie 
noBepxHOcn/i Kopnyca nepeceKaiOTCfl, o6pa3ya HeTKi/ie rpaHi/i. 

• riy/ibT ynpaB/ieHi/m He bxoai/it b KOMrmeKT BHyTpeHHi/ix 6/iokob PCA-RP KAQ i/i 
3aKa3biBaeK^ OTfle/ibHO. llpeflycMOTpeH Bbi6op 1/13 3 
Bapi/iaHTOB: ynpomeHHbii/i npoBOflHOi/i ny/ibTynpaBJieHi/m 
PAC-YT52CRA, npoBOflHOi/i ny/ibT PAR-31 MAA, a TaiOKe 
KOMrmeKT i/i3 6ecnpoBOflHoro l/IK-ny/ibTa i/i npi/ieMHi/iKa 
l/IK-ci/ima/iOB PAR-SL94B-E. 



nojiHO^yHKMMOHa/ibHbiM npoBOflHOi/i ny/ibT ynpaB/ieHi/m PAR- 
31 MAA OCHai^eH 60JlbWI/IM >KI/lflKOKpi/ICTa/lJll/IMeCKI/IIVl 

3KpaHOM c noflCBeTKOM. l/lHTep4>eMC no;ib30BaTe/ifl 



pyci/i(])i/ii4i/ipoBaH. 
flpi/iTOK cBe>Kero B03flyxa 













PAC-YT52CRA 


PAR-31 MAA 




KOMn/ieKT PAR-SL94B-E 








(npneMHUK l/IK-ci/ima/iOB 









i/i nyjibf) 


















I Hi! 

















ny/ibT ynpaB/iei-ii/m 3aKa3biBaeTCfl OTflejibHO 

ropM30HTa/ibHoe i/i BepTi/iKa/ibHoe pery/ii/ipoBaHi/ie HanpaB/ieHi/m BCBflywHoro noTOKa. 

He6ojibiuoi/i Bee BHyTpeHHero 6/iOKa i/i hi/i3ki/ii/i ypoBeHb Luyivia. 

BcrpoeHHaa 4>yHKMi/m poTa 141/1 i/i i/i pe3epBi/ipoBaHi/ifl (Kpoivie kom6i/i Ha 141/11/1 c Hapy>KHbiivii/i 
6/iOKaivii/i SUZ-KA). 

BeHTi/uiflTop BHyTpeHHero 6/iOKa i/iivieeT 4 4>i/iKO/ipoBaHHbie CKopocTi/i, a TaK>Ke 
aBTOMaTi/iMecKi/11/i pe>Ki/iM, b kotopom CKopocTb aBTOiviaTi/iMecKi/i yivieHbLuaeTCjq npi/i 
flOCTi/i>KeHi/ii/i qe/ieBOM TeivinepaTypbi b noiviemeHi/11/1. 

ripeflycMOTpeHbi ormi/ioHa/ibHbie apeHawHbie Hacocbi, KOTopwe ycraHaBJii/iBaiOTCfl 
BHyTpi/i Kopnyca npi/i6opa. Bbicoia noflteMa BOflbi flo 600 mm OTHoa/iTe/ibHO BepxHei/i 
noBepxHOCTi/i 6/iOKa. 

flpeflycMOTpeHa noflana CBe>Kero B03flyxa b Kopnyc npi/i6opa. 



flpeHa>KHbii/i Hacoc (ormi/m) 



ABTOMaTMMeCKa?! CKOpOCTb BeHTI/IJlflTOpa 



50 
0 
-50 
-100 
-150 
-200 
-250 
-300 




PCA-RP50KAQ 

PCA-RP60/71KAQ 

PCA-RP100-140KAQ 



1 2 3 

Pacxofl B03flyxa, m 3 /mmh 



,T4peHa>KHbii/i Hacoc 
ycraHaBJii/iBaeTCfl 
BHyTpi/i Kopnyca 



flO 600 MM 



nOBepXHOCTb 

noTO/iKa 











MOLlJHbll/l 


► 


KOM([)OpT 




nOTOK 








ue/ieBafi TeivmepaTypa 


noc/ie BKjiK)HeHi/ifl 




flocTi/imyTa 



napaMeTp / MOfle/ib 






PCA-RP35KAQ 


PCA-RP50KAQ 


PCA-RP60KAQ 


PCA-RP71KAQ 


PCA-RP 100KAQ 


PCA-RP125KAQ 


PCA-RP140KAQ 


Xo^OflOnpOH3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


3,6 


5,0 


6,0 


7,0 


10,0 


12,5 


14,0 


Ten/ionpoi/BBOflHTe/ibHOCTb 


kBt 


4,1 


5,5 


7,0 


8,0 


11,2 


14,0 


16,0 


noTpe6/ifleiviafl MoinHocrb 


kBt 


0,04 


0,05 


0,06 


0,06 


0,09 


0,11 


0,14 


Pa60HI/ll7lTOK 


A 


0,29 


0,37 


0,39 


0,42 


0,65 


0,76 


0,90 


Pacxofl B03,qyxa (m/i3K-cpefl1-cpe,q2-Bbic) 


m 3 /h 


600-660-720-840 


600-660-780-900 


900-960-1020-1140 


960-1020-1080-1200 


1320-1440-1560-1680 


1380-1500-1620-1740 


1440-1560-1740-1920 


ypOBeHb 3ByKOBOrO flaBJieHMfl 


flB(A) 


31-33-36-39 


32-34-37-40 


33-35-37-40 


35-37-39-41 


37-39-41-43 


39-41-43-45 


41-43-45-48 


ypOBeHb 3ByKOBOI/l MOLUHOCTI/I 


flB(A) 


60 


60 


60 


62 


63 


65 


68 


Bee 


Kr 


24 


25 


32 


32 


6 


38 


39 


Ta6apnTbi (LUxflxB) 


MM 


960x680x230 


1280x680x230 


1600x680x230 


flwaivieTp Tpy6: >Ki/iflKoab 


MM (flK)l/IM) 


6,35(1/4) 


9,52 (3/8) 


flwaivieTp Tpy6: ra3 


MM (flK)l/IM) 


12,7(1/2) 


15,88 (5/8) 


flwaivieTp flpeHa>Ka 


MM (flKMM) 


BHyTpeH hi/1 1/1 fli/iaMeip 25,4 (1) 


MaKCMMa^bHafi fl/ii/ma Mari/iapa/ii/i 


M 


yKa3aHa b pa3fle/ie Hapy>KHbix 6jiokob 


MaKCMMa/ibHbM nepenafl bncot 


M 


yKa3aH b pa3fle/ie Hapy>KHbix 6jiokob 


rapaHTi/ipoBaHHbii/i 
,qi/iana30H Hapy>KHbix 
TeivinepaTyp 


ox/iawflem/ie 


-15... +46°C — HapywHbie 6jioki/i PUHZ-ZRP, PUHZ-P i/i PU(H)-P (npi/i ycTaHOB/ieHHOi/i naHe/ii/i 3aini/iTbi ot Beipa), 
-15 ... +43°C — Hapy>KHbie6/iOKnSUZ-KA50~71VA 


HarpeB 


-11 ...+21°C — DELUXE POWER 
Inverter, 

-10... +24°C — STANDARD Inverter 


-20 ... +21 °C — DELUXE POWER Inverter, 
-1 0 ... +21 °C — STANDARD Inverter, 
-11 . . . +24°C — Hei/iHBepTopHbie 
Hapy>KHbie6jiOKi/i 


-20 ... +21 °C — DELUXE POWER Inverter, 
-15 ...+21°C — STANDARD Inverter, 
-11 ... +24°C — Hei/iHBepTopHbie HapywHbie 6jioki/i 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (flnom/m) 


npi/iMeHfieToi b KOMnneKTe c Hapy>KHbiMi/i 6/iOKaivii/i 




Cepi/m 










Mofle/ib HapyMHoro 6/ioxa 






DELUXE POWER Inverter 


PUHZ-ZRP35VKA 


PUHZ-ZRP50VKA 


PUHZ-ZRP60VHA 


PUHZ-ZRP71VHA 


PUHZ-ZRP100VKA 
PUHZ-ZRP100YKA 


PUHZ-ZRP125VKA 
PUHZ-ZRP125YKA 


PUHZ-ZRP140VKA 
PUHZ-ZRP140YKA 


STANDARD Inverter 




SUZ-KA50VA 


SUZ-KA60VA 


SUZ-KA71VA 


PUHZ-P1 00VHA/YHA 


PUHZ-P125VHA/YHA 


P U H Z-P 1 40VH A/YH A 


Hei/iHBepTopHbie 








PUH-P71VHA/YHA 


PUH-P100YHA/VHA 


PUH-P125YHA 


PUH-P140YHA 








PU-P71VHA/YHA 


PU-P100YHA/VHA 


PU-P125YHA 


PU-P140YHA 
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Pa3iviepbi 



PCA-RP35KAQ PCA-RP50KAQ 



PCA-RP60KAQ PCA-RP71KAQ 




Bi/ifl cnpaBa 

(MOfle^M PCA-RP35/50/60/71KAQ) 






35 


50 


60 


71 


A 


184 


184 


179 


180 


B 


203 


203 


203 


200 



PCA-RP100KAQ PCA-RP125KAQ PCA-RP140KAQ 

2 , 1600 





Cxeivia coefli/iHeHi/ii/i BHyTpeHHero n Hapy>KHoro 6jiokob 



Ka6e/ib a/iexTponi/iTaHi/m Hapy>KHoro 6/iOKa (aBTOMaTi/mecKi/m BbiK/nonaTe/ib) 



DELUXE POWER Inverter: 

PUHZ-ZRP35/50VKA: 3x1 ,5 mm 2 (1 6 A), 
PUHZ-ZRP60/71VHA: 3x2,5 mm 2 (25 A), 
PUHZ-ZRP1 00/1 25VKA: 3x4 mm 2 (32 A), 
PUHZ-ZRP140VKA: 3x6 mm 2 (40 A), 
PUHZ-ZRP1 00/1 25/1 40YKA: 5x1,5 mm 2 (16 A). 



STANDARD Inverter: 

SUZ-KA50/60/71VA: 3x2,5 mm 2 - fl/ii/ma MeHee 10 m, 
3x4 mm 2 - MeHee 1 5m, 3x6 mm 2 - MeHee 25 m (20 A), 
PUHZ-P1 00/1 25VHA: 3x4 mm 2 (32 A), 
PUHZ-P140VHA: 3x6 mm 2 (40 A), 
PUHZ-P1 00/1 25/1 40YHA: 5x1 ,5 mm 2 (1 6 A). 



Hei/iHBep-ropHbie: 

PU(H)-P71/1 00VHA: 3x4 mm 2 (32 A) 
PU(H)-P71/100YHA: 5x1,5 mm 2 (16 A) 
PU(H)-P125/140YHA: 5x2,5 mm 2 (25 A) 




l/IK-nyjibT ynpaBJieHi/m 
(onMi/m PAR-SL94B-E) 



ripoBOflHOi/i nynbT 
ynpaB/ieHi/m 
(onMi/m PAC-YT52CRA 
H/1I/IPAR-31MAA) 



Ka6e/ib: 2x0,5 mm- 



KoMMemapi/ii/i k cxeivie coefli/iHem/iii: 

1 ) fl/iMHa Ka6e/ifl Mewfly Hapy>KHbiM i/i BHyrpeHHuivi 6/iOKaMi/i He flo.n>KHa npeBbiwaTb 75 m. 

2) MaKCMMa/ibHaa fl/iwHa Ka6e/ifl ny/ibTa ynpaB/ieHi/m cocraBrmeT 500 m. 

3) CeneHne Ka6erm BneKTponi/iTaHi/m npn6opoB yKa3aHO fl/ia ynacTKOB MeHee 20 m. fl/ia 6o/iee fl/inHHbix ynacTKOB 
c/ieflyeT Bbi6npaTb 6o/ibiuee ceneHne, ripi/mi/iMaa bo BHUMaHi/ie nafleHne HanpaweHi/m. 

4) flpoBOfl 3a3eM/ieHMfl flo/i>KeH 6biTb Ha 60 mm fl/inHHee ocrajibHbix npoBOflHUKOB. 



6ecnpoBOflHOi/i 
ny/ibrynpaB/ieHi/m 
(onu,i/m PAR-SL94B-E) 



Ormi/ii/i (aKceccyapbi) 



| HaMMeHOBaHMe 


Oni/icam/ie 


1 


PAR-31MAA 


nO^HO())yHK14MOHa/lbHbll/l npOBOflHOI/l ny/ibT 

ynpaBJieHi/m 


2 


PAC-YT52CRA 


ynpomeHHbiM npoBOflHOM ny/ibTynpaBJieHMfi 


3 


PAR-SL94B-E 


Koivin^eKT: npi/ieMHi/iK MK-ci/irHa/iOB i/i 6ecnpoBOfl- 
hoi/i ny/ibTynpaB/ieHi/m 


4 


PAC-SE41TS-E 


BbiHOCHOi/i flami/iK KOMHaTHOi/i TeivinepaTypbi 


5 


PAC-SE55RA-E 


OTBeTHaa ^acTb k pa3"beiviy CN32 (BKJiK)HeHi/ie/ 

BblKJltOHeHI/ie) 


6 


PAC-SA88HA-E 


OTBeTHaa HacTb k pa3beMy CN51 (i/m,qi/iKaMi/m: 
«BK/i/BbiKJi», «HencnpaBHOCTb»). B Ha6ope PAC- 
725AD HaxoflHTCfl 1 0 pa3"beiviOB PAC-SA88HA-E. 


7 


PAC-SF40RM-E 


Il/iaia BxoflHbix/BbixoflHbix ci/ima/iOB (cyxi/ie 

KOHTaKTbl) 


8 


PAC-SH88KF-E 


BblCOK03(|)(|)eKTMBHbM CpM/lbTp (MOfleJll/l PCA- 

RP50KAQ) 


9 


PAC-SH89KF-E 


BblCOK03(|)(|)eKTI/IBHbll/l 4>l/IJlbTp (MOfle/lM PCA- 

RP60,71KAQ) 


10 


PAC-SH90KF-E 


BblCOK03(|)())eKTMBHbll/l 4>l/IJlbTp (MOfleJll/l PCA- 

RP100, 125, 140KAQ) 


11 


PAC-SH83DM-E 


flpeHa>KHbM Hacoc (MOfle/iM PCA-RP35/50KAQ) 


12 


PAC-SH85DM-E 


flpeHa>KHbM Hacoc (MO,qejii/i PCA-RP60KAQ) 


13 


PAC-SH84DM-E 


flpeHawHbm Hacoc (MOfle/iM PCA-RP71, 100, 125, 
140KAQ) 


14 


MAC-333IF-E 


KoM6i/iHi/ipoBaHHbiM i/iHTepcJ)eMC fl/ifl noAKJitOHeHna 
k cuma/ibHOM jimhmm M-NET VRF-cucTeM City 
Multi, a TaKwe aia noAK/iiOHeHi/m BHewHi/ix u,enev\ 
ynpaBJieHi/m i/i Kompojifl. 


15 


MAC-557IF-E 


KoHBepTepfl/ia ynpaB/ieHMfl ^epe3 1/lHTepHeT 



npi/iMeMam/m: 

1 . CucreMHbie napaivieTpbi flaHbi f\m KOM6i/iHai.(i/ii/i BHyrpeHHi/ix 6/iokob c 
Hapy>KHbiMi/i arperaiaivii/i cepi/m «DELUXE POWER lnverter». 

2. flono/iHi/iTe/ibHafl i/iH4>opMai4i/m yKa3aHa b pa3fle/ie Hapy>KHbix 6/iokob. 
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IIOflBeCHOM 6/lOK fl/lfl KyXHM 

PCA-RP71 HAQ 



ox/iawflem/ie-HarpeB: 7,1 kBt 




Oni/icaHi/ie npi/i6opa 

• Kopnyc BHyTpeHHero 6/iOKa Bbino/iHeH 1/13 Hep>KaBeioinei/i cra/ii/i 1/1 ocHameH Maaioy/iaB/ii/iBaiOLni/iivii/i 
4>i/i/ibTpaivii/i. Oi/i/ibTpbi npeflOTBpau^aiOT nonaflaHi/ie Mac/iflHoro a3po30/ifl b Kopnyc npi/i6opa. 

• Mflea/ibHO noflxofli/iT fl/ia co3flaHi/m kom^opthnx pa6om/ix ycnoBi/iM Ha KyxHflx 1/1 ropjiHi/ix qexax, b 
tom Mi/ic/ie i/icno/i b3ytOLni/ix npi/iroTOB/ieHi/ie n MU41/1 Ha otkpntoivi orHe. 

• BcTpoeHHajq 4>yHKMi/m poTai4i/m 1/1 pe3epBi/ipoBaHi/m (MOflejii/i PCA-RP-HA#1 i/i 60/iee no3flHi/ie). 

• riy/ibT ynpaBJieHi/m He bxoai/it b KOivin/ieKT BHyipeHHi/ix 6jiokob 
PCA-RP HAQ 1/1 3aKa3biBaeTC5i OTfle/ibHO. npe,qyciviOTpeH Bbi6op 1/13 2 
Bapi/iaHTOB: ynpoineHHbii/i npoBOflHOi/i ny/ibTynpaBJieHi/m PAC-YT52CRA 
1/1 npoBOflHOM ny/ibT PAR-31 MAA. 

• nojiHo4>yHKi4i/iOHa/ibHbii/i npoBOflHOi/i ny/ibT ynpaB/ieHi/m PAR-31 MAA 

OCHai^eH 60JlbLUI/IM >KI/lflKOKpi/ICTa/l/ll/IHeCKMM 3KpaHOM C IIOflCBeTKOI/l. 

l/lHTep4>ei/ic no/ib30BaTe/ifl pyci/i4>i/iL|i/ipoBaH. 

Pa36opHbm Kopnyc 

Cneui/ia/ibHaa KOHcrpyKLji/m Kopnyca no3BO/ifleT m/icri/iTb 
ocHOBHbie y3/ibi, noflBepraK>mnecfl 3arpfl3Hem/iK). 



nyjibrynpaBJiei-ii/m 3aKa3biBaeTCfl OTflejibHO 






flofliviec cBe>Kero B03flyxa 



3ap,Hfln deHKa 6/iOKa wvieeT HecKO/ibKO OTBepcTi/ii/i p,nn noflKJuoMem/m 

npMTOMHblX B03flyXOBOflOB. 



Maaioy/iaBJii/iBafomi/ie (J)i/iJibTpbi 



ripn 3Kcn/iyaTai4MM 6/iOKa Ha KyxHe 
peKOMeHflyeTCfi 3aivieHa MacnoyjiaBJin- 
BaK>mi/ix (|)MJibTpoB Ka>Kflbie 2 iviecflua. B 
KOMn/ieKTe c 6jiokom nocTaB.rmeTCfl 1 2 
(Jw/ibTpyiomux 3JieiVieHTOB. 
CDn/ibTpyKDu^ne 3/ieivieHTbi nocTaB.rmK)T- 
Cfl OTfle/ibHO - ormi/m PAC-SG38KF-E. 

ripeflycMOTpeHbi pym<a n nancobfl p,nn 
yflo6Horo i/i3BJieMei-ii/m (|)MJibTpa. 




o3 O 



4>/iaHeM 0200 
(onqua PAC-SF280F-E) 




riapawieTp / wiofle/ib 






PCA-RP71HAQ 


Xo^Oflonpon3BOflMTe/ibHOCTb (h8 py>KH bi i/i 6jiok DELUXE POWER Inverter) 


kBt 


7,1 


Ten/ionpoM3BOflMTe/ibHOCTb (h8 py>KH bi i/i 6/iok DELUXE POWER Inverter) 


kBt 


7,6 


noTpe6jiflei\/iafl Mou^HOCTb 


kBt 


0,09 


Pa60HMI/l TOK 


A 


0,43 


riyCKOBOI/l TOK 


A 


0,86 


PaCXOfl B03flyxa (Hl/I3K-Bbic) 


m 3 /h 


1020-1140 


YpOBeHb 3ByKOBOrO flaBJieHMfl (H M3K-BblC) 


flB(A) 


34-38 


YpOBeHb 3ByKOBOI/l MOLUHOCTI/I 


flB(A) 


56 


Bee 


Kr 


41 


Ta6apnTbi (LUxflxB) 


MM 


1136x650x280 


flwaivieTp Tpy6: >Ki/iflKOCTb / ra3 


MM (flK)l/IM) 


9,52 (3/8)/ 15,88 (5/8) 


flwaivieTp flpeHawa 


MM (flK)l/IM) 


25,4(1) 


MaKCi/iMa/ibHafl fl/ii/ma Mari/iapa/ii/i / nepenafl bncot 


M 


yKa3aHbi b pa3fle/ie Hapy>KHbix6jiOKOB 


rapaHTi/ipoBaHHbii/i flnana30H Hapy>KHbix 
TeivmepaTyp 


oxjiawflem/ie 


-15... +46°C (npi/i ycTaHOBJieHHOi/i naHe/ii/i 3ami/iTbi ot Beipa b Hapy>KHbii/i 6jiok) 


HarpeB 


-20 ... +21 °C — DELUXE POWER Inverter, 
-11 ... +24°C — Hei/iHBepTopHbie Hapy>KHbie 6jioki/i 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (flnom/m) 


flpi/iivieHfleTCfl b KOMnneKTe c Hapy>KHbiivii/i 6/ioKaMi/i 


Cepi/m 


Mofle/ib HapyxtHoro 6/ioxa 


DELUXE POWER Inverter 


PUHZ-ZRP71VHA 


STANDARD Inverter 




Hei/iHBep-ropHbie 


PUH-P71VHA/YHA 


PU-P71VHA/YHA 
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Pa3iviepbi 




(T) ujTyuep MarncTpa/in x/iaflareHTa 5/8 (ra3) 

(2) ujTyuep MarncTpa/in x/iaAareHTa 3/8 (>KHflKOCTb) 

(5) flpeHa>K (BHyTpeHHMM fluaivieTp 26 mm) 

(4) 3ar/iyLiJKa (oTB.fl/ijq noAK/iiOHeHi/m Tpy6onpoBOAOB c3aAn) 

(5) 3ar/iyiuKa (otb. ajia noAKJitoneHi/m Tpy6onpoBOflOB CBepxy) 
(i) 3ar/iyiuKa (otb. ajia Ka6e/ia) 

(7) K/ieMMHaa KO/iOAKa Mex<6jiOHHoro coeAHHeHi/m 
(§) K/ieMMHaa KO/iOAKa ny/ibTa ynpaB/ieHi/m 

(5) 2 OTB. 0200 Alfl nOAK^KDHeHUfl npi/ITOHHblX B03AyXOBOAOB 

fynaneu, (onu,v\n) - PAC-SF280F-E (1 ujt.) 



K/ieMMHbie KO/lOflKI/1 




CMeHHbll/l 3/ieiVieHT (J)l/IJlbTpa 

(onMUfl PAC-SG38KF-E) 



flpOCTpaHCTBO fl/lfl yCTaHOBKM 



■A 



Ol 0 
X LD 
CU VO 


□ 







J4 



////////// 



////////// / 



\//////////// A 



Cxeivia coeflUHeHUM BHyTpeHHero n Hapy>KHoro 6jiokob 



hjim 6o/iee 



Ormi/ii/i (aKceccyapbi) 



Ka6enb 37ieKTponi/iTaHi/ifl Hapy>KHoro 6/ioxa (aBTOMaTi/mecKi/ift BbiKflioMaTe/ib) 
DELUXE POWER Inverter: Hei/iHBepTopHbie: 



PUHZ-ZRP71 VHA: 3x2,5 mm 2 (25 A) 



PU(H)-P71VHA: 3x4 mm 2 (32 A) 
PU(H)-P71YHA: 5x1,5 mm 2 (16 A) 




| Hai/iMeHOBaHi/ie 


Oni/icaHi/ie 


1 


PAR-31MAA 


no/iHO(|)yHKMi/iOHajibHbii/i npoBOflHOM ny/ibrynpaBJieHi/m 


2 


PAC-YT52CRA 


ynpomeHHbii/i npoBOflHOi/i nyjibrynpaBJieHi/m 


3 


PAC-SE41TS-E 


BbiHOCHOi/i flami/iK KOMHamoi/i TeivinepaTypbi 


4 


PAC-SE55RA-E 


OTBeTHafi HacTb k pa3"beiviy CN32 (BK/noHeHi/ie/BbiK/iioHeHi/ie) 


5 


PAC-SA88HA-E 


OTBeTHaa HacTb k pa3-beiviy CN51 (i/mfli/iKaLji/m: «BK/i/BbiK/i», «He- 
i/icnpaBHOCTb»). B Ha6ope PAC-725AD Haxofli/iTCfl 1 0 pa3beMOB 
PAC-SA88HA-E. 


6 


PAC-SF40RM-E 


ri/iaTa BXOflHblx/BblXOflHblXCMrHa/lOB (cyXI/ie KOHTaKTbl) 


7 


PAC-SF280F-E 


O/iaHeMfl/ifl noflK/iiOHeHMfi npi/iTOHHoro B03flyxoBOfla 


8 


PAC-SG38KF-E 


Mac/ioy/ia B/iMBa tongue 4>nribTpbi (12 LUTyK) 


9 


PAC-SF81 KC-E 


fleKopaTMBHafi KpbiwKa fl/ifl 3/ieivieHTOB noflBeca (MOfle/ib PCA- 
RP71HA) 


10 


MAC-333IF-E 


KOM6MHMpOBaHHblM l/IHTep(|)ei/IC fl/lfi nOflKJllOHeHMfl KCMma/lbHOM 

ji 1/1 hi/I 1/1 M-NET VRF-cudeM City Multi, a TaK>Ke fl/ia noflK/iiOHeHi/ifl 
BHeiuHnx L^enei/i ynpaBJiem/m 1/1 Komporm. 



KoMMeHTapnn k cxeMe coefli/iHem/iM: 

1 ) fl/ii/ma Ka6e/ifl Mex<Ay Hapy>KHbiM n BHyrpeHHi/iM 6/iOK.aMn He AO/i>KHa npeBbiiuaTb 75 m. 

2) MaKCMMa/ibHaa AinHa K.a6e;ifl ny/ibTa ynpaB/ieHi/m cocraB/ifleT 500 m. 

3) Ce^eHne K.a6e/ifl a/ieicrponnTaHi/m npn6opoB yi<a3aHO p,nn ynacTKOB MeHee 20 m. fl/ia 6o/iee AinHHbix 
ynacTKOB cnep,yei Bbi6i/ipaTb 6o/ibiuee ceHeHi/ie, ripi/mi/iMaa bo BHi/iMam/ie naAeHi/ie HanpaweHi/m. 

4) flpoBOA 3a3eM/ieHMfl AO/iweH 6biTb Ha 60 mm AinHHee ocra/ibHbix npoBOAHUKOB. 



npuMenaHMfl: 

1 . CMaeMHbie napaivieTpbi flaHbi f\m KOM6i/iHaL|i/ii/i BHyipeHHi/ix 6/iokob c Hapy>KHbiMi/i 
arperaTaivii/i cepi/11/1 «DELUXE POWER lnverter». 

2. Apyrne aKceccyapbi yKa3aHbi b pa3fle/ie Hapy>KHbix 6jiokob. 
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Hano/ibHbiM 6jiok 

PSA-RP KA 



ox/iawflem/ie-HarpeB: 7,1-13,8 kBt 



Oni/icam/ie npn6opa 

• l/l3flinHbiM i/i KOivinaKTHbiM flM3aMH. Ma/iaa rmomaflb ocHOBam/m npi/i6opa. 

• He6o/ibiuoM Bee. Vflo6HbiM MOHTa>K BHyTpeHHero 6/iOKa. 

• riy/ibT ynpaB/ieHi/m c ^i/iflKOKpi/iCTa/i/ii/iHecKMM fli/icrmeeivi BCTpoeH b Kopnyc 6/iOKa. 

• BcrpoeHHafl (j)yHKL|i/m poTaqi/ii/i 1/1 pe3epBi/ipoBaHi/m. Tpe6yeTCfl K/ieiviMHa^ KO/iOflKa PAC-SH29TC-E. 




ny/ibT PAR-21 MAA 
BCTpoeH b Kopnyc 6/iOKa 



BcTpoeHHbii/i ny/ibT C >KK-3KpaHOM 



flpocToe o6c/iy>Ki/iBai-ii/ie B03flyLUHoro cj)i/i/ibTpa 



OCHOBHbie ())yHKL4HM: 

- pycw<J)i/i 141/1 poBaHHbi i/i flucn/iew; 

- BCTpoeHHbii/i Hefle/ibHbiM Tai/iiviep; 

- orpaHMMeHne flnana30Ha ue/ieBbix Teivinepaiyp; 

- Hadpoi/iKa aBTOiviaTMMecKoro OTKJiiOMeHi/m; 

- 6/iOKnpoBKa K/iaBnaiypbi. 



Xqo6HbM l/l 6blCTpbM MOHTa>K 




CDpeoHonpoBOflbi BBOflflTCfl b 6/iok Mepe3 hm>khk)io MacTb Kopnyca. 
ripeflno/iaraiOTCfi 4 HanpaBJiem/m noflK/noMeHMJi: c/ieBa, cnpaBa, C3afli/i n cm/i3y. 

fl/ifl ycTOMMMBOCTM npeflycMOTpeHO flono/iHMTe/ibHoe BepxHee KpermeHne 
npi/i6opa (KpomiiTei/iH — b KOMrmeKTe). 

yflo6Hbii/i flOdyn k 6/iOKy ynpaB/iei-ii/m p,nn Bbinojmei-11/m 3JieKTpi/mecKi/ix 
coeflUHeHMi/i, a Taioxe fl/ifl fluarHOcri/iKi/i npn6opa. 



B03flyLUHbm ())l/lJlbTp MMeeT 
nOBblLUeHHbll/l cpoK CJiy>K6bl. B 

yaiOBi/mx o6bNHoro oc|)Mca 

MHTepBa/1 06CJiy>KMBaHMfl 
())MJlbTpa MO>KeT flOCTMraTb 

2500 MacoB. B ny/ibTe ynpaB/ie- 
rn/m npeflyciviOTpeHO Hanoivii/i- 

HaHMe O Heo6xOflMMOCTM 
OMI/lCTKI/l ())MJlbTpa. 



yflo6Hbii7i flOCTyn 
fl/ifl o6c/iy>Ki/iBaHi/ifl 
B03flyiuHoro 
4>i/i/ibTpa 




riapaMetp / Moae/ib 


PSA-RP71KA 


PSA-RP100KA 


PSA-RP125KA 


PSA-RP140KA 


Xo/1 OflO n pO M 3 BOflMTe Jl b H OCTb 


kBt 


7,1 


10,0 


12,4 


13,8 


Ten/10npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


7,6 


11,2 


14,0 


16,0 


noTpe6/ifleiviafl MoinHocrb 


kBt 


0,06 


0,11 


0,11 


0,11 


Pa6oHi/ii/i tok 


A 


0,40 


0,71 


0,73 


0,73 


Pacxofl B03flyxa (Mi/m-MaKc) 


m 3 /h 


1200-1440 


1500-1800 


1500-1860 


1500-1860 


ypoBeHb 3ByKOBoro flaBJiei-11/m (Mi/m-cpeflH-MaKc) 


flB(A) 


40-42-44 


45-49-50 


45-49-51 


45-49-51 


ypOBeHb 3ByKOBOI/l MOU4HOCTI/I 


flB(A) 


60 


65 


66 


66 


Bee 


Kr 


46 


46 


46 


48 


ra6api/iTbi (LUxflxB) 




600x360x1900 


Hanpawem/ie ni/iTam/m 


220-240 B, 1 <()a3a, 50 Tm 


fli/iaivieTp Tpy6: >Ki/iflKOCTb 


MM (flIOMM) 


9,52 (3/8) 


flwaivieTp Tpy6: ra3 


MM (fllOMM) 


15,88 (5/8) 


flwaivieTp flpeHa>Ka 


MM (fllOMM) 


20(13/16) 


MaKCMMa/ibHafi fl/ii/ma Mari/iapa/ii/i 


M 


yKa3aHa b pa3fle/ie Hapy>KHbix 6jiokob 


MaKCi/iMa/ibHbii/i nepenafl bncot 


M 


yKa3aH b pa3fle/ie Hapy>KHbix 6/iokob 


rapaHTi/ipoBaHHbii/i flnana30H 
Hapy>KHbix TeivinepaTyp 


oxjiawflem/ie 


-15... +46°C (npi/i ycTaHOBJieHHOi/i naHe/ii/i 3aini/iTbi ot Beipa b Hapy>KHbii/i 6jiok) 


o6orpeB 


-20 ... +2 1°C — DELUXE POWER Inverter, 
-15 ... +21 °C — STANDARD Inverter 


3aBOfl (apaHa) 


SHANGHAI MITSUBISHI ELECTRIC & SHANGLING AIR-CONDITIONER AND ELECTRIC APPLIANCE CO., Ltd. (Ki/uai/i) 


npiiMeHneTcn b KOMrmeKTe c Hapy>KHbiMi/i 6/iOKaivii/i 


Cepi/m 


Mofle/ib Hapy>KHoro 6/iOKa 


DELUXE POWER Inverter: 


PUHZ-ZRP71VHA 


PUHZ-ZRP100VKA 
PUHZ-ZRP100YKA 


PUHZ-ZRP125VKA 
PUHZ-ZRP125YKA 


PUHZ-ZRP140VKA 
PUHZ-ZRP140YKA 


STANDARD Inverter: 




PUHZ-P1 00VHA/YHA 


PUHZ-P125VHA/YHA 


PUHZ-P140VHA/YHA 
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Pa3iviepbi 



Bbi6nBaeivioe otb. 
fl/ifl B03flyxoBOfla 
0 



Efl. H3M.: MM 




Bl/lfl CHH3y 



4 OTB. 010 

Arm Kpen/ieHMfl 

CHM3y 



Bbi6nBaeMoe OBa/ibHHoe 
otb. fl/ifl Tpy6 i/i flpeHa>Ka 
90x60 mm (c AByx CTOpOH 
6/iOKa) 




OBa/lbHOe OTB. 

1 20x70 p,nfl noflBOAa 
Tpy6 CHH3y 



>KHflKOCTb 09.52 (3/8") 
ra3 015.88 (5/8") 




Bbi6nBaeMbie otb. 027 
AJifl 3/ieKTpoKa6enfl 
(c AByx ctopoh 6/iOKa) 




Cxeivia coeflUHeHUM BHyTpeHHero n Hapy>KHoro 6jiokob O n L4 i/i i/i (aKceccyapbi) 



Ka6e/ib 3neKTponi/iTaHi/in Hapy>KHoro 6/iOKa (aBTOMaTi/mecKi/ift BbiMionaTe/ib) 

DELUXE POWER Inverter: STANDARD Inverter: 

PUHZ-ZRP35/50VKA: 3x1,5 mm 2 (16 A), PUHZ-P100/125VHA: 3x4 mm 2 (32 A), 

PUHZ-ZRP60/71 VHA: 3x2,5 mm 2 (25 A), PUHZ-P140VHA: 3x6 mm 2 (40 A), 

PUHZ-ZRP100/125VKA:3x4mm 2 (32 A), PUHZ-P1 00/1 25/1 40YKA: 5x1,5 mm 2 (16 A). 
PUHZ-ZRP140VKA: 3x6 mm 2 (40 A), 
PUHZ-ZRP1 00/1 25/1 40YKA: 5x1 ,5 mm 2 (1 6 A). 




Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


1 


PAC-SE41TS-E 


BbiHOCHOi/i flamMK KOMHaTHOi/i TeivinepaTypbi 


2 


PAC-SE55RA-E 


OTBeTHaa ^acTb k pa3"beiviy CN32 (BK/noHeHi/ie/BbiKJiiOHeHi/ie) 


3 


PAC-SA88HA-E 


OTBeTHaa nacTb k pa3i.eMy CN51 (i/iHfli/iKai4i/m: «BKJi/BbiK/i», «He- 
i/icnpaBHOCTb»). B Ha6ope PAC-725AD Haxofli/iTCfl 10 pa3beMOB 
PAC-SA88HA-E. 


4 


PAC-SF40RM-E 


ri/iaTa BXOflHblx/BblXOflHblX CI/ima/lOB (CVXI/ie KOHTaKTbl) 


5 


MAC-333IF-E 


KOM6MHMpOBaHHblM l/IHTep(|)ei/IC fl/lfi nOAKJlK)HeH!/m KCMma/lbHOM 

jimhmm M-NET VRF-cudeM City Multi, a Taioxe firm noflKJiiOHeHi/m 
BHeiuHMx u,enev\ ynpaB/ieHi/m i/i Komporm. 


6 


PAC-SH29TC-E 


K/ieMMHaa KO/iOflKa fl/ia opraHi/i3aMi/ii/i poia 141/1 i/i ochobhoi/i i/i 
pe3epBHOM CMCTeM 


7 


MAC-557IF-E 


KoHBepTepfl/ifi ynpaBJiem/m ^epe3 Hm-epHeT 



KoMMeHTapnn k cxeMe coefli/iHeHi/ii/i: 

1 . fl/iMHa Ka6e/ia Mex<fly Hapy>KHbiM n BHyrpeHHi/iM 6noKaMn He flon>KHa npeBbiiuaTb 75 m. 

2. CeneHne Ka6e/ia 3JieKTponi/iTaHi/m npn6opoB yKa3aHO fl/ia ynacTKOB MeHee 20 m. fl/ia 6o/iee fljii/iHHbix 
ynacTKOB cneflyeT Bbi6npaTb 6ojibiuee ceneHne, ripi/mi/iMaa bo BHi/iMam/ie nafleHi/ie Hanpfl>t<eHi/m. 

3. llpoBOfl 3a3eMJieHna flonweH 6biTb Ha 60 mm fl/inHHee ocrajibHbix npoBOflHHKOB. 
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npi/iMeMam/m: 

1 . Ci/icreMHbie napaivieTpbi flaHbi fl/ia kom6 1/1 h 3141/11/1 BHyipeHHi/ix 6jiokob c Hapy>KHbiMi/i 
arperaTaMM cepi/11/1 «DELUXE POWER lnverter». 

2. Apyi/ie aKceccyapbi yKa3aHbi b pa3fle/ie Hapy>KHbix 6/iokob. 

3. flono/iHUTe/ibHafi i/mcpopiviaui/m yKa3aHa b pa3fle/ie Hapy>KHbix 6jiokob. 



KaHa/lbHbIM 6/10K 



PEAD-RP JA(L)Q 



ox/iawflem/ie-HarpeB: 3,6-14,0 kBt 





PAC-YT52CRA PAR-3 1 MAA 



a) nynbT PAR-SL97A-E, 

6) npneMHUK 1/IK-ci/imajiOB 

PAR-SA9CA-E 



Oni/icam/ie npi/i6opa 

• l/l3ivieH^eivioe CTaTi/mecKoe flaB/ieHi/ie BeHTi/uiflTopa 35/50/70/1 00/1 50 lla. 

• BcrpoeHHafl 4>yHKi4na poTau,i/ii/i i/i pe3epBi/ipoBaHi/m (Kpoivie KOM6i/mai4i/ii/i c Hapy>KHbiMi/i 
6/iOKaivii/i SUZ-KA). 

• B MOfle/i^x PEAD-RP60-1 40JA(L)Q (MOfli/i^i/iKaMi/ifl R1 i/i crapiue) npeflycMOTpeHa B03- 
MO>KHOCTb i/i3MeHeHi/m pacxo,qa B03flyxa BHeniHi/iM aHa/ioroBbiM curHa/ioivi 0-1 0 B fl/ia 
pea/ii/i3ai4i/ii/i VAV-ci/iCTeivi (ci/icieivi c pery/ii/ipyeivibiM pacxoflOM B03flyxa). 3ja (J)yHKu,i/m 
npe,qHa3HaMeHa fl/ia opraHi/i3au,i/m B3ai/iMOflei/iCTBi/ifl c B03flyiiJHbiMi/i 3aaiOHKaMi/i, 
ynpaBJiaeivibiivii/i flami/noMi/i TeivinepaTypbi. MeTOfli/mecKi/ie yKa3aHi/m no npi/iMeHeHi/iio 
flaHHOM cf>y h k 14 i/i i/i mokho CKanaTb Ha cai/ue www.mitsubishi-aircon.ru b pa3,qejie 
«floKyMeHTau.i/m». 



ny/ibT ynpaB/iei-ii/m 3aKa3biBaeTCfl OTfle/ibHO 

KoivinaKTHbii/i fli/i3ai/iH: Bbicoia Bcex MOfli/i4>i/iKau,i/ii/i cocTaB/iaeT 250 mm. 

riy/ibT ynpaBJiei-11/m He bxoai/it b KOMn/ieKT BHyipeHHi/ix 6jiokob PEAD-RP JA(L)Q 1/1 3aKa- 
3biBaeTca OTfle/ibHO. llpeflycMOTpeH Bbi6op 1/13 3 Bapi/iaHTOB: ynpomeHHbii/i npoBOflHOi/i 
ny/ibT ynpaB/ieHi/m PAC-YT52CRA, npoBOflHOi/i ny/ibT PAR-31 MAA, a Taioxe KOMn/ieKT 1/13 
6ecnpoBOflHoro l/IK-ny/ibra PAR-SL97A-E i/i npi/ieMHi/iKa l/IK-ci/ima/iOB PAR-SA9CA-E. 

Mofle/ii/i PEAD-RP JAQ i/iMeiOT BcrpoeHHbii/i flpeHa>KHbii/i Hacoc (i/i3o6pa>KeHbi Ha pi/icyH- 
Ke). B MOfle/iflx PEAD-RP JALQ flpeHawHoro Hacoca HeT. 

Hi/i>KHflfl KpbiniKa Kopnyca MO>KeT 6biTb nepecTaB/ieHa fl/ia opraHi/i3aqi/ii/i Bxofla B03flyxa 

CHI/I3y. 



riapawieTp / wiofle/ib 






PEAD-RP35JA(L)Q 


PEAD-RP50JA(L)Q 


PEAD-RP60JA(L)Q 


PEAD-RP71JA(L)Q 


PEAD-RP100JA(L)Q 


PEAD-RP125JA(L)Q 


PEAD-RP140JA(L)Q 


XOJ10flOnpOI/l3BOfll/ITe/lbHOCTb 


kBt 


3,6 


5,0 


6,0 


7,1 


10,0 


12,5 


14,0 


Ten/ionpon3BOflHTe/ibHOCTb 


kBt 


4,1 


6,0 


7,0 


8,0 


11,2 


14,0 


16,0 


noTpe6/ifleiviafl MOLflHOCTb 


kBt 


0,09 (0,07) 


0,1 1 (0,09) 


0,12(0,10) 


0,17(0,15) 


0,25 (0,23) 


0,36 (0,34) 


0,39 (0,37) 


Pa6oHMi/i tok (oxjiawflem/ie/HarpeB) 


A 


0,64 (0,53)/ 0,53 


0,90 (0,79)/ 0,79 


1,00 (0,89)/ 0,89 


1,28(1, 17) / 1,17 


1,68 (1,57)/ 1,57 


2,40 (2,29)/ 2,29 


2,60 (2,49)/ 2,49 


MaKcuMa/ibHbm pa6oHi/ii/i tok 


A 


1,07 


1,39 


1,62 


1,97 


2,65 


2,76 


2,78 


PaCXOfl B03flyxa (HI/l3K-CpeflH-Bblc) 


m 3 /h 


600-720-840 


720-870-1020 


870-1080-1260 


1050-1260-1500 


1440-1740-2040 


1770-2130-2520 


1920-2340-2760 


ypOBeHb 3ByKOBOrO flaBJieHMfl 


flB(A) 


23-27-30 


26-31-35 


25-29-33 


26-30-34 


29-34-38 


33-36-40 


34-38-43 


ypOBBHb 3ByKOBOI/l MOLflHOCTI/l 


flB(A) 


52 


57 


55 


57 


61 


63 


66 


daTMHecKoe flaB/iei-ii/ie 


na 


35/50/70/100/150 


Bee 


Kr 


26(25) 


28(27) 


33(32) 


33(32) 


41 (40) 


43 (42) 


47 (46) 


ra6api/iTbi (LUxflxB) 


MM 


900x732x250 


1100x732x250 


1400x732x250 


1600x732x250 


fli/iaMeip Tpy6: >Ki/iflKOCTb/ra3 


MM (flKMM) 


6,35 (1/4)/ 12,7 (1/2) 


9,52 (3/8)/ 15,88 (5/8) 


flwaivieTp flpeHa>Ka 


MM (flKMM) 


Hapy>KHbii7ifli/iaMeTp32 (1-1/4) 


fl/ii/ma Mari/iapa/ii/i i/i nepenafl bncot 


yKa3aHbi b pa3fle/ie Hapy>KHbix6jiOKOB 


rapaHTMpoBaHHbii/i flnana30H 


ox/iawflem/ie 


-15 . 


. . +46°C — HapywHbie 6jioki/i PUHZ-SHW, PUHZ-ZRP, PUHZ-P i/i PU(H)-P (npi/i ycraHOBJieHHOi/i naHe/ii/i 3aifli/iTbi ot Beipa), 
-15 ... +43°C — Hapy>KHbie6/iOKnSUZ-KA50~71VA2,-10 ... +46°C — Hapy>KHbie 6/iokm SUZ-KA35VA2 


TeivinepaTyp HapywHoro 
B03flyxa 


o6orpeB 


-1 1 ... +21 °C — DELUXE POWER Inverter, 
-10 ... +24°C — STANDARD Inverter 


-25 ... +21 °C — ZUBADAN Inverter, -20 ... +21 °C — DELUXE POWER Inverter, 
-1 5 ... +21 °C — STANDARD Inverter, -11 ... +24°C — Hei/iHBepTopHbie HapywHbie 6jioki/i 


3aBOfl (apaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Bejii/iKo6pi/iTam/m) 


npuivieHneTcn b KOMn/ieKTe c Hapy>KHbin/ii/i 6/iOKaivii/i 


Cepufl 












Mofle/ib HapyxtHoro 6/iOKa 






ZUBADAN Inverter: 








PUHZ-SHW80VHA 


PUHZ-SHW1 12VHA 
PUHZ-SHW1 12YHA 


PUHZ-SHW140YHA 




DELUXE POWER Inverter: 


PUHZ-ZRP35VKA 


PUHZ-ZRP50VKA 


PUHZ-ZRP60VHA 


PUHZ-ZRP71VHA 


PUHZ-ZRP100VKA 
PUHZ-ZRP100YKA 


PUHZ-ZRP125VKA 
PUHZ-ZRP125YKA 


PUHZ-ZRP140VKA 
PUHZ-ZRP140YKA 


STANDARD Inverter: 


SUZ-KA35VA 


SUZ-KA50VA 


SUZ-KA60VA 


SUZ-KA71VA 


PUHZ-P1 00VHA/YHA 


PUHZ-P125VHA/YHA 


PUHZ-P140VHA/YHA 


HeMHBepTopHbie: 








PUH-P71VHA/YHA 


PUH-P100YHA/VHA 


PUH-P125YHA 


PUH-P140YHA 








PU-P71VHA/YHA 


PU-P100YHA/VHA 


PU-P125YHA 


PU-P140YHA 



Oni4i/ii/i (aKceccyapbi) 



KoivirmeKT p,nn 6ecnpoBOflHoro ynpaBJiem/m 




J 



npi/ieMHHK 
l/IK-ci/ima/iOB 
(onMi/m PAR-SA9CA-E) 



6ecnpoBOflHOM 
ny/ibTynpaB/iem/m 
(onMna PAR-SL97A-E) 



npi/iMenaHi/m: 

1 . CucTeMHbie napaMeipbi flaHbi fl/ia KOM6i/mai4i/ii/i BHyipeHHi/ix 6jiokob c 
Hapy>KHbiMM arperaiaMM cepi/11/1 «DELUXE POWER lnverter». 

2. flonojmi/rrejibHafl i/iH(|)opMai4i/m yKa3aHa b pa3fle/ie Hapy>KHbix 6jiokob. 





Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


1 


PAR-31MAA 


nojiHO())yHKi4MOHa^bHbii/i npoBOflHOi/i ny/ibTynpaBJieHMfl 


2 


PAC-YT52CRA 


ynpoifleHHbii/i npoBOflHOM nyjibrynpaBJiem/m 


3 


PAR-SL97A-E 


l/IK-ny^bTflncTaHL(MOHHoro ynpaB/ieHi/m (npi/iMei-meTCfl c npi/ieMHi/iKOM MK-ci/irHa/iOB PAR-SA9CA-E) 


4 


PAR-SA9CA-E 


ripMeMHHKl/IK-CMrHa/iOBflJifl ny/ibTa PAR-SL97A-E 


5 


PAC-SE41TS-E 


BbiHOCHOi/i flam 1/1 k KOMHamoi/i TeMnepaTypbi 


6 


PAC-SE55RA-E 


OTBeTHaa HacTb k pa3beMy CN32 (BK/noHem/ie/BbiKJiiOHeHi/ie) 


7 


PAC-SA88HA-E 


OTBeTHaa HacTb k pa3"beMy CN51 (MHflMKaMMfi: «BK/i/BbiK/i», «HencnpaBHOCTb»). B Ha6ope PAC-725AD 
HaxoflMTca 1 0 pa3"beMOB PAC-SA88HA-E. 


8 


PAC-SF40RM-E 


ri/iaTa BXOflHblx/BblXOflHblX CMTHa/lOB (cyXMe KOHT3 KTbl) 


9 


MAC-333IF-E 


KoM6nHnpoBaHHbii/i MHTep4>ei/ic fl/ifl noflK/iKDHeHMfl k cuma/ibHOM ji 1/1 hi/I 1/1 M-NET VRF-cucTeM City Multi, a TaK>Ke 
fl/ifi noflK/iiOHeHMfi BHeniHi/ix L|enei/i ynpaB/iem/m m KOHTpo/ifi. 


10 


PAC-KE92TB-E 


Kopnyc fl^fl (|)i/iJibTpa (PEAD-RP35/50JA(L)Q) 


11 


PAC-KE93TB-E 


Kopnyc fl/ifi (|)MJibTpa (PEAD-RP60/71JA(L)Q) 


12 


PAC-KE94TB-E 


Kopnyc fl^fl (|)M^bTpa (PEAD-RP100/125JA(L)Q) 


13 


PAC-KE95TB-E 


Kopnyc fl/ifl (|)MJibTpa (PEAD-RP140JA(L)Q) 


14 


MAC-557IF-E 


KoHBepTepfl/ifi ynpaB/ieHMfl Hepe3 l/lHTepineT 
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Pa3iviepbi 




(2) OpeOHOnpOBOfl (>KI/l,qKOCTb) 

Ba^bLiOBKa 



ApeHa>KHbiii ujTyuep flpeHa>KHbii/i' 
(H3^>KHblM fluaMeip ^Hacoc 



K/ieivuvmafl KO^oflKa 
(ny/ibT ynpaB/iei-11/m 
ci/ima/ibHafl /11/iHi/ifl) 




Kx(L-l)=M 




(T) OpeoHonpoBOfl (ra3) 
Ba/ibi40BKa 



(c/inBflpeHa>Ka caMOTeKOM) 



MOfle/lb 


A 


B 


C 


D 


E 


F 


G 


H 


J 


K 


L 


M 


N 


© Tas 


© /Kl/lflKOCTb 


PEAD-RP35,50JA 


900 


954 


1000 


860 


9 


800 


858 


1000 


54 


260 


4 


780 


10 




0 6,35 


PEAD-RP60JA 


1100 


1154 


1200 


1060 


11 


1000 


1058 


1200 


49 


330 


4 


990 


10 


0 12,7 


Hapy>KHbiM 6/iok (SUZ); 6,35 
flpyroii Hapy>KHbm 6/iok; 9,52* 
YcraHOB/ieHO Ha 3aBOfle. 


PEAD-RP71JA 


1100 


1154 


1200 


1060 


11 


1000 


1058 


1200 


49 


330 


4 


990 


10 






PEAD-RP100,125JA 


1400 


1454 


1500 


1360 


14 


1300 


1358 


1500 


54 


320 


5 


1280 


12 


0 15,88 


0 9,52 


PEAD-RP140JA 


1600 


1654 


1700 


1560 


16 


1500 


1558 


1700 


54 


370 


5 


1480 


12 







flpeHa>KHbm Tpy6onpoBOfl 

MoAe/in PEAD-RP JAQ i/iMeK>T 
BCTpoeHHbm ApeHax<Hbm Hacoc. 

MeHee 300 mm 



\\\\\\\\ 



npnMenaHMfl: 

1 . fl/ifl noABeca 6/iOKa ncno;ib3yi/iTe 6o/iTbi i/vin lunn/ibKn Ml 0. 

2. ripeAycMOTpi/iTe cepBi/icHoe npocipaHCTBO noA 6jiokom. 

3. Ha nepTe>Ke noKa3aHbi N\op,env\ PEAD-RP60, 71, 100, 125, 140JA, KOTopbie i/iMeiOT no 2 BeHTn/iflTopa. Mop,env\ PEAD-RP35, 50JA i/iMeiOT 1 BeHTi/maTop. 

4. Earn npeAno/iarera noAKJuoHem/ie B03AyxoBOAa Ha bxoa 6/iOKa, to cp03AywHbm cj)i/mbTp, bxoa^lamm b KOMnjieKTau,i/iK) npn6opa, c/ieAyeiyAa/iMTb 1/1 ycraHOBi/iTb 
BMecTO Hero BHeuiHui/i c()HJibTp (npno6peTaeTCfl OTAe/ibHo). 




Cxeivia coefli/iHeHi/ii/i BHyTpeHHero n Hapy>KHoro 6jiokob 



Mofli/i^i/iKaLji/ifl 6/iOKa p,nn opraHH3ai4nn Bxofla B03flyxa cm/i3y 



Ka6e/ib ajieiaponi/iTaHi/m Hapy>KHoro 6/iOKa (aBTowiaTi/mecKi/iM BWKnioMaTe/ib) 
ZUBADAN Inverter: 

PUHZ-SHW80VHA: 3x4 mm 2 (32 A), 
PUHZ-SHW1 1 2VHA: 3x6 mm 2 (40 A), 
PUHZ-SHW1 1 2/1 40YHA: 5x1 ,5 mm 2 (1 6 A). 



DELUXE POWER Inverter: 

P U H Z-ZR P3 5/5 0VK A: 3x1 ,5 mm 2 (1 6 A), 
PUHZ-ZRP60/71 VHA: 3x2,5 mm 2 (25 A), 
PUHZ-ZRP1 00/1 25VKA: 3x4 mm 2 (32 A), 
PUHZ-ZRP1 40VKA: 3x6 mm 2 (40 A), 
PUHZ-ZRP1 00/1 25/1 40YKA: 5x1 ,5 mm 2 (1 6 A). 



STANDARD Inverter: 

SUZ-KA25/35VA2: 3x1 ,5 mm 2 (1 0 A), 
SUZ-KA50/60/71 VA2: 3x2,5 mm 2 - fl/ii/ma MeHee 1 0 m, 
3x4 mm 2 - MeHee 1 5m, 3x6 mm 2 - MeHee 25 m (20 A), 
PUHZ-P1 00/1 25VHA: 3x4 mm 2 (32 A), 
PUHZ-P140VHA: 3x6 mm 2 (40 A), 
PUHZ-P1 00/1 25/1 40YKA: 5x1 ,5 mm 2 (1 6 A). 



Hei/iHBep-ropHbie: 

PU(H)-P71/1 00VHA: 3x4 mm 2 (32 A) 
PU(H)-P71/100YHA: 5x1,5 mm 2 (16 A) 
PU(H)-P1 25/1 40YHA: 5x2,5 mm 2 (25 A) 




(A) ())MJlbTp 

KpbiwKa Kopnyca 



npneMHMK 
1/IK-CKima/iOB 
(onu,^ PAR-SA9CA-E) 



MK-ny/ibT 
ynpaBJieHUH 
(onu,M PAR-SL97A-E) 



' ®~y~i_r 



Ka6e/ib: 2x0,5 m 



ripoBOflHoii ny/ibT ynpaB/ieHUH 
(oni^n PAC-YT52CRA v\nv\ PAR-31MAA) 



KoMMeHTapnn k cxeivie coeflHHeHHii: 

1) fl/iMHa Ka6e/ifl Me>KAy Hapy>KHbiM 1/1 BHyTpeHHi/iM 6/iOKaMi/i He AO/i>KHa npeBbiiuaTb 75 m. 

2) MaKCHMa/ibHaa p,nv\na Ka6e/ia ny/ibTa ynpaB/ieHi/m cocraBJiaeT 500 m. 

3) Ce^em/ie Ka6e/ia BJieKiponnTam/m npn6opoB yKa3aHO ppa ynacTKOB MeHee 20 m. fl/ia 6o/iee a^uhhnx 
ynacTKOB aieAyeT Bbi6npaTb 6o/ibiuee ce^em/ie, npi/iHUMaa bo BHMMaHne naAeHne HanpaweHi/m. 

4) flpoBOA 3a3eMJieHHfl AO/iweH 6biTb Ha 60 mm AinHHee ocra/ibHbix npoBOAHUKOB. 
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M 0 114 H bl M KaHa/lbHblM 6/10K 

PEA-RP GAQ 



ox/iawflem/ie-HarpeB: 19,0-44,0 kBt 




Oni/icam/ie npi/i6opa 

• MomHbie KaHa^bHbie BHyTpeHHi/ie 6jioki/i npi/iivieHfliOTai b coMeiaHi/ii/i c Hapy>KHbiMi/i 6/iOKaMi/i cepi/ii/i POWER 
Inverter (PUHZ-ZRP200/250YKA) h cepuu STANDARD Inverter (PUHZ-P200/250YKA). 

• KOMnaKTHbie Hapy>KHbie 6j10KM l/IIVieiOT KOHCTpVKMI/IK) C (J)pOHTaJlbHbllVl Bbl6pOCOM B03flyxa. 

• fl/ii/ma Man/iapa/ii/i MO>KeT flocTi/iraTb 1 20 m npi/i i/icno/ib30Bai-Mi/i Hapy>KHbix 6jiokob cepi/m POWER Inverter. 

• BbicoKoe CTaTizrnecKoe flaB/iem/ie BeHTi/i/iflTopa BHyTpem-iero 6/iOKa. 

• riy/ibT ynpaB/iei-ii/m He bxoai/it b KOivirmeKT BHyipeHHi/ix 6jiokob PEA-RP GAQ i/i 3aKa3biBaeTCfl OTfle/ibHO. 
ripeflycMOTpeH Bbi6op 1/13 3 Bapi/iamoB: ynpomem-ibii/i npoBOflHOi/i ny/ibTynpaBJiei-ii/m PAC-YT52CRA, npoBO- 
flHOM ny/ibT PAR-31 MAA, a Taioxe KOivin/ieKT 1/13 6ecnpoBOflHoro l/IK-ny/ibTa PAR-SL97A-E i/i npi/ieiviHi/iKa 
l/IK-ci/irHa/iOB PAR-SA9CA-E (TOJibKOfl/ia MOfle/iew PEA-RP200/250GAQ). 



PAC-YT52CRA 


PAR-31 MAA 




a) ny/ibr PAR-SL97A-E, 

6) npneMHMK l/IK-ci/imajiOB 

PAR-SA9CA-E 




— rn 


■ 
I - 


! CIIIH: 






(PEA-RP200/250GAQ) 










ny/ibTynpaBJiem/m 3aKa3biBaeTCfl c-Tfle/ibHO 




nOJlHO())yHKl4MOHa^bHbll/l npOBOflHOI/l ny/ibT 

ynpaBJieHi/m PAR-31 MAA ocHameH 6ojibLui/iM 

>KI/lflKOKpi/lCTa/l/ll/meCKI/lM 3KpaHOM C nOflCBeTKOM. 

HHTepcJ>ei/ic nojib30BaTejifl pyci/i(|)i/ii4i/ipoBaH. 



napaivieTp / Moflenb 




PEA-RP200GAQ 


PEA-RP250GAQ 


PEA-RP400GAQ 


PEA-RP500GAQ 


XOJ10flOnpOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


19,0 (9,0-22,4) 


22,0(11,2-28,0) 


38,0(18,0-44,8) 


44,0 (22,4-56,0) 


TenJ10npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


22,4 (9,5-25,0) 


27,0(12,5-31,5) 


44,8(19,0-50,0) 


54,0 (25,0-63,0) 


noTpe6/i5ieivia« MomHOCTb 


kBt 


1,00 


1,10 


1,55 


2,84 


PaCXOfl B03flyxa (Hl/13K-Bbic) 


m 3 /m 


3120-3900 


3840-4800 


7200 


9600 


YpOBeHb LUyMa (Hl/13K-Bbic) 


flB(A) 


48-51 


49-52 


52 


53 


CraTi/mecKoe flaB/iem/ie 


na 


150 


150 


Bee 


Kr 


70,0 


77,0 


130,0 


133,0 


l~a6api/iTbi (lllxflxB) 


MM 


1400x634x400 


1600x634x400 


1947x764x595 


Hanpflwem/ie ni/iTai-ii/m 


380-41 5 B, 3 (()a3bi, 50 l~u 


380-41 5 B, 3 <pa3bi, 50 l~u 


Pa60MMM TOK 


A 


1,80 


2,10 


3,8 


5,4 


fluaivieTp Tpy6: >KMflKOCTb/ra3 


MM (flKDI/IM) 


9,52 (3/8)/ 25,4(1 ) 1 


12,7 (1/2)/ 25,4(1) 1 


9,52 (3/8) x2/25,4(1)x2 1 


12,7 (1/2) x2/25,4(1)x2 1 


fluaivieTp flpeHawa 


flIOMM 


R1 <BHeujhmfl pe3b6a> 


R1 <BHeujhmfl pe3b6a> 


MaKCMMa/ibHa^ fl/ii/ma Man/iapa/ii/i 


M 


70 (STANDARD lnverter)/100 (POWER Inverter) 


70 (STANDARD lnverter)/100 (POWER Inverter) 


MaKCMiviajibHbiM nepenaa bncot 


M 


30 


30 


rapaHTupoBaHHbii/i flnana30H 


ox/ia>KfleHMe 


-15 .. 


. +46°C (npi/i ycraHOBJieHHOi/i naHe/in 3ami/iTbi ot Beipa b Hapy>KHbii/i 6jiok) 


Hapy>KHbix TeivinepaTyp 


HarpeB 




-20 . . . +21 °C — POWER Inverter, - 


11 ... +21 °C — STANDARD Inverter 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (TamiaHfl) 


ripn/vieHaeTCjq b KOMnjieKTe c Hapy>KHbiMi/i 6noKaMi/i 


Cepi/m 


Mofle/ib HapyMHoro 6/iOKa 


POWER Inverter: 


PUHZ-ZRP200YKA 


PUHZ-ZRP250YKA 


2xPUHZ-ZRP200YKA 


2xPUHZ-ZRP250YKA 


STANDARD Inverter: 


PUHZ-P200YKA 


PUHZ-P250YKA 


2xPUHZ-P200YKA 


2xPUHZ-P250YKA 



OnMMM (aKceccyapbi) 



Cxeivibi coefli/iHeiHi/M BHyipeHHero n Hapy>KHoro 6jiokob 



| Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


1 


PAR-31 MAA 


riojiHO(|)yHKUMOHa/ibHbiM npoBOflHOM ny/ibTynpaB/iem/m 


2 


PAC-YT52CRA 


ynpomeHHbiM npoBOflHOi/i nyjibTynpaB/ieHi/m 


3 


PAC-SE41TS-E 


BbiHOCHOi/i ,qaT4HK KOMHaTHOi/i TeMnepaTypw 


4 


MAC-333IF-E 


K0IVl6nHHp0BaHHbll/l MHTep(j)eMCflJlfl nOflWlKWeHI/lfl K 

cuma/ibHOM /ihhhh M-NET VRF-cnaeM City Multi, a 
T3K>Ke flflfl noflK/iKwem/m BHeiuHnx u,enei/i ynpaB/iem/m 

H KOHTpOJlfl. 


5 


PAC-SE55RA-E 2 


OTBeTHafi 4aab k pa3teiviy CN32 (BK/no^eHi/ie/Bbi- 
K/ito^eHne) 


6 


PAC-SA88HA-E 2 


OTBemafl 4aab k pa3beiviy CN51 (i/iHfli/iKau.i/m: «bkji/ 
BbiK/i», «HencnpaBHoab»). B Ha6ope PAC-725AD Ha- 
xofliiTCfl 10 pa3teivioB PAC-SA88HA-E. 


7 


PAC-SF40RM-E 2 


ri/iaia BxoflHbix/BbixoflHbix cuma/iOB (cyxne KomaKTbi) 


8 


PAR-SL97A-E 2 


l/IK-ny/ibT fluaaHMMOHHoro ynpaB/iem/m 


9 


PAR-SA9CA-E 2 


ripi/ieMHUK HK-curHa/iOB fl^fi ny/ibra PAR-SL97A-E 



POWER Inverter PUHZ-ZRP200/250YKA, 
STANDARD Inverter PUHZ-P200/250YKA: 
Ka6enb - 5x4,0 mm' 

aBTOMaTi/mecKi/M BbiKmoMaTe/ib - 32 A. 



Ka6e/ib- 5x1,5 mm 2 , 
aBTOMaTi/mecKi/ii/i BbiKruoMaTenb - 



POWER Inverter 2 x PUHZ-ZRP200/250YKA, 
STANDARD Inverter 2 x PUHZ-P200/250YKA: 
Ka6e/ib - 2 x (5x4,0 mm 2 ), 



Ka6e/ib: 2x0,5 mm 2 



1 flonycKaeTca npi/iMeHeHi/ieTpy6bi 28,6(1-1/8) BMeao 25,4(1). 

2 OTMeHeHHbie 011141/11/1 He npi/iMeHfliOTCfl c BHyTpeHHi/iMi/i 6/iOKaMM PEA-RP400/500GAQ. 



npi/iMeMam/m: 

1. Ci/icTeMHbie napaivieTpbi flaHbi fl/ifi 

KOM6l/IHai4l/ll/l BHyTpeHHMX 6/lOKOB 

c Hapy>KHbiMi/i arperaiaiviM cepMM 
«Power lnverter». 

2. flono^HMTe^bHafi MH4»opMai4Mfi 
yKa3aHa b pa3fle/ie Hapy>KHbix 

6^0KOB. 




aBTOMaTi/mecKi/ii/i BbiK/iKDMaTe/ib - 2 x 32 A. 



I^l-L >KK-nynbT 
\(2JU — ynpaB^eHna 



BecnpoBOflHOM ny^bT ynpaB/iem/m 
(\nn MOfle^ew PEA-RP200/250GAQ 
(011141/11/1 PAR-SL97A-E n 
PAR-SA9CA-E) 



KoMMeHTapi/11/1 k cxeMe coeflMHeHMM: 

1 ) CeneHne Ka6e/ia dneKiponwianm npn6opoB yKa3aHO f\m ynacTKOB MeHee 20 m. Rnn 6o/iee fl^nHHbix yqacTKOB 
cnepyei Bbi6npaTb 60/ibwee ceneHne, npuHMMaa bo BHi/iMam/ie naflem/ie Hanpa>KeHMfl. 

2) MaKCHMajibHaa fl^MHa Ka6e/ia ny^bTa ynpaB^eHna coaaB^fleT 500 m. 

3) flpoBOfl 3a3eM^eHna flo^eH 6biTb Ha 60 mm fljinHHee ocrajibHbix npoBOflm/iKOB. 
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Pa3iviepbi 



BHyTpeHHne 6jiokm PEA-RP200GAQ 



124 



1102 



8x130(=1040) 



, || pF — + + + + + + + 



BHyTpeHHne 6jiokm PEA-RP250GAQ 

124 



c()jiaHei4 

BXOflHOrO 

B03flyxoBOAa 



42 




dp 
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1302 



9X130(=1170) 



rib ! 

. J | =F ¥ =F =F =F =F =F ¥ T~ 



6/lOK 

ynpaBJiem/m 



cj)/iaHei4 / 

BblXOflHOTO x 

B03flyxoBOfla 45 



7x130(=910) 




Bufl CBepxy 



Bwfl cnepeflM 



ripHHaflJie>KHOCTH 

1) TepMOH30Jiai4Mfl COeflMHeHMM 

cfjpeoHonpoBOflOB - 2 lut. 

2) flyjibTynpaBJieHMfl - 1 ujt. 



pe3MHOBajq BTy/iKa 
(Ka6e/ib ny/ibTa L 
ynpaBJiem/m) 

pe3MHOBaa BTy/iKa 
(Ka6e/ib Me>K6/iOHHoro 

COeflMHeHMa) 



pe3MHOBaa BTy/iKa 
(Ka6e/ib 3/ieKTponnTaHHjq) 




Bi/ifl A 



BHyTpeHHne 6jiokm PEA-RP400/500GAQ 

. 149 

45 




cfxnaHeLL, 

BbixoAHoro 42.5. 
B03flyxoBOfla 



Bi/ifl CBepxy 



40 



40 



1824 



Bi/ifl cnepefli/i 



3=^ 



1484 



Bi/ifl cnepeflM 




Bxofl B03flyxa 



((jpeoHonpoBOfl (wi/iflKoab) 
PEA-RP200- 09,52(3/8 naika) 
PEA-RP250- 01 2,7(1/2 nawKa) 



BblXOfl 

B03flyxa 



Bi/ifl c/ieBa PEA-RP200/250GAQ 



ripi/in/ienam/ie. 

BHyipeHHue 6/iokh PEA-RP400/500GAQ noflK/iiOHaiOTCfl k 2-m Hapy>KHbiM 6/iOKaM OTfle/ibHbiivin 
KOMn/ieKTaMi/i Tpy6onpoBO,qoB (i/icno/ib3yiOTCfl 4 Tpy6bi firm coeflUHem/m). 



((jpeoHonpoBOfl (ra3) 
025,4 (nai/iKa) - 2 lut. 



())pe0H0np0B0fl (>KI/lflK0CTb) 

PEA-RP400 - 09,52(3/8 nawKa) - 2 ujt. 
PEA-RP500- 012,7(1/2 nawKa)-2wT. 




ApeHa>KHbii/i wTyLjep R1 

BMfl c/ieBa PEA-RP400/500GAQ 
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Hapy>KHbie 6jioki/i 

PU(H)-P 

6e3 MHBepTopa 



npOM3BOflMTe/lbHOCTb: 8,0-14,2 kBt 



Oni/icaHi/ie npi/i6opa 

• KOMnaKTHbll/l fll/l3ai/IH (4»pOHTa/lbHbll/l Bbi6poc B03flyxa). 

• Hi/i3ki/ii/i ypoBeHb Luyivia i/i Bi/i6pau,i/ii/i. 

• flonycKaera (J)opMi/ipoBaHi/ie MyjibTi/ici/iCTeivi — flo 3 BHyipeHHi/ix 6jiokob. 
XapaKTepi/iCTi/iKi/i HapywHbix 6/iokob «TO/ibKO ox/ia>KfleHMe» 




PU(H)-P125/140 



PU(H)-P71/100 



fl/ifl ox/iawfleHi/m noMeu^eHi/ii/i c hi/bki/imi/i B/iaroBbifle/ieHi/mMi/i (Hanpi/iiviep, 
cepBepHbix) flonycKaeTca npi/iivieHeHi/ie Heci/iMMeTpi/iMHbix KOM6i/iHau,i/ii/i 
Hapy>KHoro 1/1 BHyTpeHHero 6jiokob n/m yBe/ii/meHi/m npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTi/i 
CMdeivibi no fiBHOi/i Ten/iOTe. Hanpi/iMep, PU-P71 YHA — PCA-RP1 OOKA. 



napaivieTp / MOfle/ib 


PU-P71 VHAR3 


PU-P71YHAR3 


PU-P100VHAR3 


PU-P100YHAR3 


PU-P125YHAR6 


PU-P140YHAR6 


XOJ10flOnpOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


8,0 


10,0 


12,3 


14,2 


noTpe6/i«eivia« MomHocrb (ox/ia>KfleHne) 


kBt 


2,83 


3,53 


4,36 


5,41 


Pacxofl B03flyxa (iviaKc) 


m 3 /m 


3300 


3900 


6000 


6000 


YpoBeHb wyivia (Mi/m-MaKc) 


flB(A) 


49 


50 


50 


51 


Bee 


Kr 


93 


94 


131 


fa6apnTbi (HlxfxB) 


MIVl 


950x360x943 


950x360x943 


950x360x1350 


HanpflweHne ni/iTaHi/m (B, ()), I~lO 


220-240 B, 1 (J), 50 Vi\ 


380-41 5 B, 3 c|), 50 ^ 


220-240 B, 1 (|), 50 Tu 


380-41 5 B, 3 (J), 50 M4 


380-41 5 B, 3 cf), 50 Tu 


llyCKOBOM TOK 


A 


76 


33 


88 


41 


70 


85 


MaKCMMa/lbHbll/l pa6oMMi/i TOK 


A 


25,5 


9,4 


30,5 


11,3 


15,1 


18,7 


Pa60MMI/l TOK 


A 


12,03 


4,29 


15,07 


5,18 


6,79 


8,55 


fluaivieTp Tpy6: >KMflKOCTb 


MIVl (flK)l/IM) 


9,52 (3/8) 


9,52 (3/8) 


9,52 (3/8) 


9,52 (3/8) 


fli/iaivieTp Tpy6: ra3 


MIVl (flIOMWl) 


1 5,88 (5/8) 


1 5,88 (5/8) 


1 5,88 (5/8) 


1 5,88 (5/8) 


MaKCMiviajibHa^ a/ii/ma Mari/iCTpa/ii/i 


M 


50 


50 


50 


50 


MaKCMMa/ibHbii/i nepenafl bncot 


M 


50 


50 


50 


50 


3aBOflCKa« 3anpaBKa x/iaflareHTa 


Kf 


3,6 


4,4 


5,0 


5,0 


la pa htm poBa h h bi 1/1 fli/iana30H Hapy>KHbix TeivinepaTyp 
(ox/ia>KfleHi/ie) 


-5 ~ +46°C no cyxoMy TepMOMeTpy 
(-15°C ~ +46°C no cyxoMy TepMOMeTpy npi/i ycTaHOB/ieHHOi/i naHe/in 3am,i/iTbi ot BeTpa PAC-SH63AG-E) 


3aBOfl (cTpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Be/ii/iKo6pi/iTaHi/m) 


XapaKTepucTNKN Hapy>KHbix 6/iokob «ox/ia>KfleHue-o6orpeB » 


napaivieTp / Mo^e/ib 


PUH-P71 VHAR3 


PUH-P71 YHAR3 


PUH-P100VHAR3 


PUH-P100YHAR3 


PUH-P125YHAR6 


PUH-P140YHAR6 


Xo^OflOnpOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


8,0 


10,0 


12,3 


14,2 


Ten/10npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


9,0 


11,5 


14,3 


17,0 


noTpe6/i«eivia« MomHocrb (ox/ia>KfleHi/ie) 


kBt 


2,83 


3,53 


4,36 


5,41 


noTpe6jifleiviafl MomHocrb (HarpeB) 


kBt 


2,82 


3,40 


4,23 


5,35 


Pacxofl B03flyxa (iviaKc) 


m 3 /m 


3300 


3900 


6000 


6000 


YpoBeHb Luyivia (Mi/m-MaKc) 


flB(A) 


49-50 


50-52 


50-52 


51-53 


Bee 


Kr 


93 


94 


131 


fa6apnTbi (HlxrxB) 


MM 


950x360x943 


950x360x943 


950x360x1350 


HanpaweHi/ie ni/iTaHi/m (B, (|), I~lO 


220-240 B, 1 ()), 50 l~u 


380-41 5 B, 3 (J), 50 M4 


220-240 B, 1 (J), 50 M4 


380-41 5 B, 3 (J), 50 ^ 


380-415 B, 3 cj), 50 fu, 


llyCKOBOM TOK 


A 


76 


33 


88 


41 


70 


85 


MaKCMMa/lbHbll/l pa6oMMi/i TOK 


A 


25,5 


9,4 


30,5 


11,3 


15,1 


18,7 


Pa60MMI/l TOK 


A 


12,03 


4,29 


15,07 


5,39 


6,79 


8,55 


fluaivieTp Tpy6: >KMflKOCTb 


MM (flKWM) 


9,52 (3/8) 


9,52 (3/8) 


9,52 (3/8) 


9,52 (3/8) 


fluaivieTp Tpy6: ra3 


MM (flK)MM) 


1 5,88 (5/8) 


1 5,88 (5/8) 


1 5,88 (5/8) 


1 5,88 (5/8) 


MaKcmvia/ibHafl fl/iMHa Man/iCTpa/ii/i 


M 


50 


50 


50 


50 


MaKCMMa/ibHbii/i nepenafl bncot 


M 


50 


50 


50 


50 


3aBOflCKafl 3anpaBKa x/iaflareHTa 


Kr 


3,6 


4,4 


5,0 


5,0 


rapaHTupoBaHHbii/i fli/iana30H Hapy>KHbix 
TeivinepaTyp 


ox/ia>KfleHi/ie 


-5 ~ +46°C no cyxoMy TepMOMeTpy 
(-1 5°C ~ +46°C no cyxoMy TepMOMeTpy npi/i ycraHOB/ieHHOi/i naHe/ii/i 3am,i/iTbi ot BeTpa PAC-SH63AG-E) 


HarpeB 


-12- +1 8°C no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy (-1 1 ~ +24°C no cyxoMy TepMOMeTpy) 


3aBOfl (CTpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Bejii/iKo6pi/rraHi/m) 



On L41/1 i/i (aKceccyapw) 





Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


1 


PAC-SF83MA-E 


KoHBepTep fl/ifl noflK/iKDMeHi/m k cuma/ibHOi/i jiuhhh Ci/iti/i My/ib- 
™ — M-NET (PU(H)-P71 -1 40) 


2 


PAC-SK52ST 


fli/iamocTi/mecKi/iM npn6op (PU(H)-P71-140) 


3 


PAC-SG61 DS-E 


ApeHa>KHbiM LUTyuep (PUH-P71-140) 


4 


PAC-SG64DP-E 


ApeHa>KHbiM noflflOH (PUH-P71-140) 


5 


PAC-SG59SG-E 


PeujeTKa a/m i/i3MeHeHi/m HanpaB/ieHi/m Bbi6poca B03flyxa 
(PU(H)-P71,100— 1 lut.,PU(H)-P125, 140 — 2 lut.) 


6 


PAC-SH63AG-E 


naHe/ib 3am,i/iTbi ot BeTpa: ox/ia>KfleHi/ie ao -1 5°C (PU(H)-P71 , 
1 00 — 1 hit, PU(H)-P1 25, 1 40 — 2 lut.) 





Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


7 


PAC-SG82DR-E 


CDnJibTp-ocyLUMTejibiflnaMeTp 3/8 (PU(H)-P71-140) 


8 


MSDD-50TR-E 


Pa3BeTBMTe/ibfl/ifi My/ibTMCMCTeMbi 50:50 (PU(H)-P71-140) 


9 


MSDT-1 1 1 R-E 


Pa3BeTBMTe/ibfl/i5i My/ibTMCMCTeMbi 33:33:33 (PU(H)-P140) 


10 


PAC-SG75RJ-E 


nepexoflHi/iK 15,88- 19,05 (PU(H)-P71-140) 


11 


PAC-IF012B-E 
PAC-IF013B-E 


KoHTpo/i/iep KOMnpeccopHO-KOHfleHcaTopHbix arperaTOB 
n/m ceKi4ni/i ox/ia>KfleHi/m 1/1 HarpeBa npi/iTOMHbix ycTaHOBOK 1/1 
ueHTpa/ibHbix KOHfli/1141/iOHepoB 



84 



Pa3iviepbi 



HAPyMHblE 5/10KI/I: 

PU(H)-P71,100VHAR3 

PU(H)-P71,100YHAR3 



Efl. I/13M.: MM 



Bxofl B03flyxa C3afli/i 



2 U-o6pa3Hbix OTB. 
(6ojit Kpenjiem/m M10) 




npOCTpaHCTBO flJlfl yCTaHOBKM 




CepBi/iCHoe npodpaHCTBO 

(Bee MOfle/ii/i PU(H)-P) 



/ /////////// 




HAPy>KHblE 5/10KI/I: 

PU(H)-P125YHAR6 

PU(H)-P140YHAR6 



BXOfl 

B03flyxa 
c6oKy 



Bxofl B03flyxa 



2 U-o6pa3Hbix OTB. 
(6ojit Kpen/iem/m M10) 



^J^^ B03flyxa 




KJieMMHbie KOJIOflKI/l 

(3JieKTponi/iTaHi/ie - c/ieBa, 
Me>K6noMHaa mum cbh3i/i - cnpaBa) 




npOCTpaHCTBO flJlfl yCTaHOBKM 




3aLflHTbl 

ot Beipa 
PAC-SH63AG-E 
(oxjiaayjem/ie 
flO-15°C) 
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Hapy>KHbie 6jioki/i 

SUZ-KA, PUHZ-P 

Cepi/m STANDARD Inverter 



ox/iawflem/ie-HarpeB: 3,6-22,0 kBt 




PUHZ-P1 25-250 



PUHZ-P100 





SUZ-KA50/60/71 SUZ-KA35 



Oni/icam/ie npi/i6opa 

• BblCOKafl 3Hepr03(J)(J)eKTI/IBHOCTb. 

• YpoBeHb Luyivia MO>KeT 6biTb CHi/iweH Ha 3-4 flB npi/i 
BK/iiOMeHMM HOMHoro pewi/iMa (PUHZ-P). 

• flonycKaeTca 4>opivii/ipoBaHi/ie My/ibTi/ici/iCTeM — flo 4 

BHyTpeHHMX 6/lOKOB (TOJlbKO PUHZ-P). 

• BHeiuHee orpaHi/meHi/ie npoi/BBOfli/iTe/ibHOCTi/i: 0%, 50% i/ijii/i 
75% (PUHZ-P). 



KoHfli/mi/iOHepbi cepi/m STANDARD Inverter Ha 
030Ho6e3onacHOM 4>peoHe R410A MoryT i/icnojib30BaTbCfl 
fl/ia 3aivieHbi dapbix MOfle/iei/i, b KOTopbix npi/iivieHfljicfl 
4>peoH R22. ripi/i 3TOM 3aivieHa i/ijii/i npoivibiBaHi/ie crapbix 
Tpy6onpoBOflOB He Tpe6yeTca. 

PoTai-ii/m i/i pe3epBnpoBaHne He MO>KeT 6biTb opraHi/BOBaHa 
b cucTeiviax Ha 6a3e Hapy>KHbix 6jiokob SUZ-KA. 




cnwpa^bHbiM DC peflK03ewie^bHbM BeHTiwiaTop DC BeKTopHoe 
MamMT ynpaBJiemie 



napaivieTp / MOfle/ib 








SUZ-KA35VA4 




SUZ-KA50VA4 




SUZ-KA60VA4 




SUZ-KA71 VA4 


XOJl OflO n pO I/I 3 BOfll/ITe JI b H OCTb 


kBt 




3,6(1,4-3,9) 




5,5 (2,3-5,6) 




6,1 (2,3-6,3) 




7,1 (2,8-8,1) 


Te n ji o n po i/B BOfl i/iTe/i b h ocrb 


kBt 


< 
CO 


4,1 (1,7-5,0) 


< 


6,0(1,7-7,2) 


< 

OQ 


6,9 (2,5-8,0) 


< 

OQ 


8,0 (2,6-10,2) 


noTpe6/ifleMafl MoiflHocrb 


ox/iawfleHi/ie 


kBt 


m 

CO 
CL 


1,090 


o 
m 

Q_ 


1,660 


O 
VO 
Q_ 


1,840 


o_ 


2,100 


HarpeB 


kBt 


DC 
< 


1,040 


cc 

5 


1,750 


CC 
< 


1,970 


cc 
< 


2,247 


K03(|)(|)M14MeHT 


ox/iawfleHi/ie EER (SEER/K/iacc) 


_l 
Q_ 


- (6,0/A+) 


Q_ 


- (6,0/A+) 


_l 
Q_ 


- (6,0/A+) 


_i 

Q_ 


-(5,8/A+) 


npOI/13BOfll/lTe/lbHOCTI/l 


HarpeB COP (SCOP/K/iacc) 




-&2/A+) 




- (4,0/A+) 




-&1/A+) 




-&3/A+) 


MaKCMMa/lbHbM pa6o L ii/ii/i TOK 


A 


8,2 


12,0 


14,0 


16,1 


HanpaweHi/ie ni/rraHi/m 


B, <t>, Vu, 


220-240 B, 1 4>a3a, 50 Tm 


Pacxofl B03flyxa (mskc) 


m 3 /m 


2178 


2676 


2952 


3006 


YpoBeHb 3ByKOBoro flaB/ieHMfl (ox/ia>KfleHi/ie / HarpeB) 


flB(A) 


49/50 


52/52 


55/55 


55/55 


YpOBeHb 3ByKOBOI/l moluhocti/i (ox/iawfleHi/ie) 


flB(A) 


62 


65 


65 


69 


Bee 


Kr 


35 


54 


50 


53 


ra6api/rrbi (LUxrxB) 


MM 


800x285x550 


840x330x880 


flwaivieTp Tpy6: >Ki/iflKOCTb / ra3 


MM (flK>l/IM) 


6,35 (1/4)/ 9,52 (3/8) 


6,35 (1/4)/ 12,7 (1/2) 


6,35 (1/4)/ 15,88 (5/8) 


9,52 (3/8)/ 15,88 (5/8) 


MaKCMMa^bHafi fl/ii/ma Mari/iopa/ii/i 


M 


20 


30 


MaKO/iMa/ibHbiM nepenafl bncot 


M 


12 


30 


3aBOflCKaa 3anpaBKa x/iaflarem-a 


Kr 


1,15 




1,45 




1,55 




1,90 


rapaHTMpoBaHHbii/i flnana30H Hapy>KHbix 


ox/iawfleHi/ie 


-10...+46°C 


-15...+43°C 


TeivinepaTyp 


HarpeB 


-11 . .. +18°C no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy 


3aBO,q (apaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCT (THAILAND) CO., LTD (Tai/maHfl) 


ripMMeHfieTCfl b KOMn/ieKTe c BHyTpeHHi/iM 6/iokom 


BbiTOBaa cepwfl: SEZ-KD VA, SLZ-KAVAL 


npoMbiLUJieHHaa cepi/m: PLA-RP BA, PCA-RP KAQ, PEAD-RP JA(L)Q 



napaiweTp / MOfle/ib PUHZ-P1 00VHA4/YHA2 PUHZ-P1 25VHA3/YHA PUHZ-P1 40VHA3/YHA PUHZ-P200YKA PUHZ-P250YKA 



XOJl OflO n pO 1/13 BOfl l/ITe/l b H OCTb 


kBt 




9,4 (4,9-11,2) 




12,3 (5,5-14,0) 




13,6 (5,5-15,0) 




19,0 (9,0-22,4) 




22,0(11,2-28,0) 


Te n ji o n po i/i 3 BOfl i/rre/i b h ocrb 


kBt 


< 

OQ 


11,2 (4,5-12,5) 


< 

OQ 


14,0 (5,0-16,0) 


< 

OQ 


16,0 (5,0-18,0) 


a 
< 


22,4 (9,5-25,0) 


a 
< 


27,0(12,5-31,5) 


noTpe6/ifleiviafl MoiflHOdb 


ox/ia>KfleHMe 


kBt 


O 
O 


3,120 


m 

CM 


4,020 


O 


5,171 


o 
o 

CM 


6,64 


o 
m 

CM 


8,71 


HarpeB 


kBt 


Q_ 

Of 

< 


3,280 


o_ 

CC 
< 


3,989 


Q_ 

cc 
< 


4,938 


o_ 

CC 


7,10 


Q_ 

CC 


9,31 


K03(|)(|)MI4MeHT 


ox/iawfleHi/ie EER (SEER/K/iacc) 


_l 
o_ 


-(5,2/A) 


_l 
CL. 


3,01 (-/-) 


_l 

Q_ 


2,61 (-/-) 


< 
LU 
Q_ 


2,86 (-/-) 


< 
LU 
Q_ 


2,53 (-/-) 


npOI/l3BOfll/ITe/lbHOCTI/l 


HarpeB COP (SCOP/K/iacc) 




-(3,8/A) 




3,41 (-/-) 




3,21 (-/-) 




3,15 (-/-) 




2,90 (-/-) 


Pa6o<Hi/ii/i tok (pe>Ki/iM ox/iawfleHi/m) 


A 


12,26/4,78 


17,37/6,18 


22,48/7,92 


7,77 


10,57 


MaKCMMa^bHbii/i pa6oHi/ii/i tok 


A 


28,00/13 


28,00/13 


29,50/13 


19,0 


21,0 


HanpaweHi/ie ni/iTaHi/m 


B, <(>, Tm 




220-240 B, 1 


(J)a3a,50rM/380-415 B,3 


(|)a3bi, 50 \\\ 




380-415 B, 3 


cpa3bi r 50 \\\ 


Pacxofl B03flyxa (m3kc) 


m 3 /h 


3600 


6000 


6000 


7800 


7800 


YpoBeHb 3ByKOBoro flaB/ieHMfl (ox/ia>KfleHi/ie / HarpeB) 


flB(A) 


50/54 


51 /55 


52/56 


58/60 


59/62 


YpOBeHb 3ByKOBOI/l MOLflHOCTI/l (ox/ia>KfleHi/ie) 


flB(A) 


70/70 


71/71 


73/73 






Bee 


Kr 


IS 111 


99/101 


99/101 


127,0 


135,0 


ra6ap^Tbi (LUxrxB) 


MM 


950x330x943 


950x330x1350 


1050x330(+40)x1338 


fli/iaivieTp Tpy6: >Ki/iflKOCTb / ra3 


MM (flIOMM) 


9,52 (3/8)/ 15,88 (5/8) 


9,52 (3/8)/ 25,4(1 ) 1 


12,7 (1/2)/ 25,4(1)! 


MaKO/iMa/ibHafl fl/ii/ma Mari/iopa/ii/i 


M 


50 


70 


MaKCMMa/ibHbm nepenafl bncot 


M 


30 


30 


3aBOflCKaa 3anpaBKa x/iaflareHTa 


Kr 




2,70 




4,50 




4,50 




6,50 




7,70 


fapaHTMpoBaHHbii/i fli/iana30H Hapy>KHbix TeivinepaTyp 


ox/ia>KfleHi/ie 




-15 


. . . +46° C no cyxoMy TepMOMeTpy (npi/i i/icno/ib30BaHi/ii/i naHe/ii/i 3aifli/iTbi ot BeTpa) 




HarpeB 








-15 .. 


. +21° C no cyxoMy TepMOMeTpy 








3aBOfl (apaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Be/ii/iKo6pi/iTaHi/m) 


flpi/iMeHfleTCfl b KOMn/ieKTe c BHyTpeHHi/iM 6jiokom 


npoMbiLUJieHHaa cepi/m: PLA-ZRP, PLA-RP, PEAD-RP, PKA-RP, PCA-RP (i/mfleKC 
35-140) 


PEA-RP200GAQ 
PEA-RP400GAQ 


PEA-RP250GAQ 
PEA-RP500GAQ 



npi/iMenaHi/ie. 

CucTeMHbie xapaKTepucTMKM fl/ia kom6i/i Ha 141/11/1 Hapy>KHbix 6jiokob PUHZ-P 
c flpyrnMM BHyTpeH hi/1 mm 6/iOKaMi/i flaHa b TexHi/mecKOi/i flOKyMeHTa 141/11/1. 




'flonycKaeTca npi/iMeHeHi/ieTpy6bi 28,6(1-1/8) BMeao 25,4(1). 
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Pa3Mepbi 





Pery/ii/ipoBam/ie KO/ii/mecrBa x/iaflareHTa (R410A) 



Hapy>KHbii/i npn6op 3anpaB/ieH flocraTom-ibiivi KO/u/mecTBOM xnaflareHTa npn 
fl/iuHe MarncTpa/iM x/iaflareHTa up 7 m . Ecni/i fl/inHa Tpy6bi npeBbnuaeT 7 m, 
to Heo6xoflnivia flonojiHi/iTe/ibi-iafl 3anpaBKa x/iaflareHTa (R410A). 



Ko/iMMecTBO xnaflareHTa, 
KOTopoe Heo6xoflnivio 
flo6aBHTb b cucTeiviy 


SUZ-KA35VA4 


30 i7m x (fl/ii/ma Tpy6bi x/iaaareHTa (m) - 7) 


SUZ-KA50VA4 
SUZ-KA60VA4 


20 i~/m x (fljii/ma Tpy6bi x/iaflareHTa (m) - 7) 


SUZ-KA71 VA4 


55 r/M x (fl/ii/ma Tpy6bi x/iaflareHTa (m) - 7) 



Ormi/ii/i (aKceccyapbi) 





Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/OHi/ie 


1 


PAC-SF83MA-E 


KoHBepiep fl/ifl noflKJuoHem/m k o/irHa/ibHOi/i jimhmm Ci/iti/i My/ibTi/i — 
M-NET(PUHZ-P1 00-250) 


2 


PAC-SK52ST 


fli/iarHOCTi/NecKi/m npi/i6op (PUHZ-P1 00-250) 


3 


PAC-SG61 DS-E 


flpeHawHbiM LUTyMep (PUHZ-P1 00-250) 


4 


MAC-889SG 


PeiueTKa ajih i/i3MeHem/m HanpaBJiem/m Bbi6poca B03,qyxa (SUZ-KA25/35VA4) 


5 


MAC-886SG-E 


PeiueTKa fl/ia M3MeHeHmq HanpaBJieHi/m Bbi6poca B03,qyxa (SUZ-KA50/60/71 VA4) 


6 


MAC-643BH-E 


3/ieKTpn4ecKni/i HarpeBaie/ib b noflflOH HapywHoro 6/iOKa (SUZ-KA25/35VA4) 


7 


MAC-644BH-E 


9/ieKTpi/NecKi/ii7i HarpeBaTe/ib b noflflOH HapywHoro 6/iOKa (SUZ-KA50VA4) 


8 


PAC-SG59SG-E 


PeiueTKa fl/ia i/i3MeHem/m HanpaB/iem/ifl Bbi6poca B03flyxa (PUHZ-P100 — 
1 lut., PUHZ-P125, 140 — 2 qjt.) 


9 


PAC-SH96SG-E 


PeiueTKa fl/ia i/i3MeHem/m HanpaB/iem/m Bbi6poca B03flyxa (PUHZ-P200, 
250 — 2 lut.) 


10 


PAC-SH63AG-E 


llaHe/ib 3am,MTbi ot BeTpa: ox/iawueHi/ie flo -1 5 °C (PUHZ-P1 00 — 1 lut, 
PUHZ-P125, 140 — 2 lut.) 


11 


PAC-SH95AG-E 


naHe/ib 3am,i/iTbi ot BeTpa: oxjiawuem/ie up -1 5 °C (PUHZ-P200, 250 — 2 

LUT.) 



| Hai/iMeHOBam/ie 


OnwcaHi/ie 


12 


PAC-SG64DP-E 


flpeHa>KHbM noflflOH (PUHZ-P1 00-250) 


13 


PAC-SG82DR-E 


0MUbTp-ocywMTeub:fli/iaMeTp 3/8 (PUHZ-P1 00-200) 


14 


PAC-SG85DR-E 


OM/ibTp-ocyLUMTe/ib:flMaMeTp 1/2 (PUHZ-P250) 


15 


MSDD-50TR-E 


Pa3BeTBi/iTe/ibfljifl MyjibTi/ici/iaeMbi 50:50 (PUHZ-P100-140) 


16 


MSDD-50WR-E 


Pa3BeTBMTeubflUfi MyjibTi/ici/icreMbi 50:50 (PUHZ-P200, 250) 


17 


MSDT-1 1 1 R-E 


Pa3BeTBi/iTe/ibflJifl MyjibTi/ici/iCTeMbi 33:33:33 (PUHZ-P140, 200, 250) 


8 


MSDF-1 1 1 1 R-E 


Pa3BeTBi/iTe/ibfl/ifl MyjibTi/ici/iCTeMbi 25:25:25:25 (PUHZ-P200,250) 


19 


PAC-SG73RJ-E 


nepexoflHMK 9,52-12,7 (SUZ-KA) 


20 


PAC-SG75RJ-E 


nepexoflHMK 15,88-19,05 (PUHZ-P1 00-250) 


21 


PAC-IF012B-E 
PAC-IF013B-E 


Kompojuiep KOMnpeccopHO-KOHfleHcaTopHbix arperaTOBfl/ia ceKi_(i/ii/i 
ox/ia>KfleHMfl i/i HarpeBa npi/iTOHHbix ycraHOBOK i/i MeHTpa/ibHbix kohu,i/i- 
141/iOHepoB 


22 


PAC-SC36NA-E 


OTBeTHaa HacTb pa3-beivia m3m Ka6e/ifl fl/ia noflK/uoHem/m BHewm/ix 
Menei/i orpaHi/Nem/m Luyivia 1/1 npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTi/i Hapy>KHbix6/iOKOB 
PUHZ-SHW/ZRP/P 
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Pa3iviepbi 




HAPYMHblE 5/10KI/I: 
PUHZ-P1 25VHA3/YHAR2 
PUHZ-P1 40VHA3/YH AR2 




Peryjii/ipoBam/ie KO/ii/mecTBa xjiaflarema (R410A) 

Hapy>KHbii/i npn6op 3anpaB/ieH flocraTom-ibiM KO/ii/mecTBOM 
x/iaflareHTa npn fl/ii/me Mari/iopa/in xjiaflarema p,o 20 m . Ecni/i 
fl/iMHa Tpy6bi npeBbnuaeT 20 m,to Heo6xofli/iMa flono/iHUTe/ib- 
nan 3anpaBKa xjiaflarema (R410A). 



Standard 



Mofle/ib 


MaKC. 
fljinina 
wiarwcTpa/iM 


MaKC. 
nepenafl 

BblCOT 


flo3anpaBKa x/iaflareHTa (R410A) 


21~30m 


31~40m 


41~50m 


PUHZ-P100 


50 m 


30 m 


0,6 Kr 


1,2 Kr 


1,8 Kr 


PUHZ-P125 


50 m 




0,6 Kr 


1,2 Kr 


PUHZ-P140 


50 m 




0,6 Kr 


1,2 Kr 
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HAPyMHblE 5/10KI/I: 

PUHZ-P200YKA 

PUHZ-P250YKA 



BXOfl 

_B03 fl yxa 2U-o6pa 3 HbixoTB. 

(6ojit Kpen/iem/m M10) 



npOCTpaHCTBO flJlfl yCTdHOBKI/l 




Peryjii/ipoBam/ie KOJii/mecrBa xjiaaarema (R410A) 

Hapy>KHbM npn6op3anpaB/ieHflocTaTOMHbiiviKOJiMMecTBOivi 
x/iaflareHTa npi/ifljii/me Mari/iopa/in xjiaflarema flo 30 m. 
Ecjii/i fl/inHa Tpy6bi npeBbnuaeT 30 m, to Heodxoflwvia 
flono/iHMTe/ibHafi 3anpaBKa xjiaflarema (R410A). 



Mofle/ib 


MaKC. 
fljinina 
wiarwcTpa/iM 


MaKC. 
nepenafl 

BblCOT 


flo3anpaBKa xjiaflarema (R410A) 


31~40m 


41~50m 


51~60m 


61~70m 


PUHZ-P200YKA 


70 m 


30 m 


0,9 Kr 


1,8 Kr 


2,7 Kr 


3,6 Kr 


PUHZ-P250YKA 


1,2 Kr 


2,4 Kr 


3,6 Kr 


4,8 Kr 



LUyMOBbie xapaKTepi/iCTi/iKi/i 



SUZ-KA35VA4 



Pe)KHM 


YpOBeHb 3ByK0B0r0 

AaB^eHwa, flB 


06o3HaneHne 


OxnaifleHwe 


49 




HarpeB 


50 





SUZ-KA50VA4 



PejKHM 


ypoBeHb3ByKOBoro 
flaBneHiia,flB 


06o3Ha4eHne 


OwiajKfleHHe 


52 




HarpeB 


52 






SUZ-KA60VA4 
SUZ-KA71VA4 



PejKMM 


ypoBeHb3ByKOBoro 
flaB/iem, flE 


06o3HaMeHne 


Oxna^fleHne 


55 




HarpeB 


55 





o- 

MMKpOCpOH 




{ 



X 



YC/lOBI/m TeCTI/ipOBdHI/lfl 

Ox/iawflem/ie: Tewin. cyx. TepwioivieTpa 35°C 
Tewin. cyx. TepwioivieTpa 7°C 
Tewin. B/ia>KH. TepwioivieTpa 6°C 



63 125 250 500 1000 2000 4000 

CpeflHereowieTpi/mecKi/ie Macro™, Ti\ 



PUHZ-P140VHA3 
PUHZ-P140YHA 



PejKMWl 


ypoBeHb3ByKOBoro 
flaBneHna,flB 


06o3HaMeHiie 


OwiajKflemie 


52 




HarpeB 


56 





63 125 250 500 1000 2000 4000 

CpeflHereowieTpunecKne Macro™, fi4 



63 125 250 500 1000 2000 4000 

CpeflHereowieTpuMecKne Macro™, lu, 




/ 



63 125 250 500 1000 2000 4000 

CpeflHereowieTpuMecKne Macro™, \\\ 
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Hapy>KHbie 6jioki/i 

PUHZ-ZRP 

Cepi/m DELUXE POWER I 



ox/iawflem/ie-HarpeB: 3,6-22,0 kBt 




PUHZ-ZRP1 00/1 25/1 40 
PUHZ-ZRP200/250 



PUHZ-ZRP60/71 



PUHZ-ZRP35/50 



Oni/icam/ie npi/i6opa 

• Caiviaa BbicoKa^ 3Hepro3(J)(J)eKTi/iBHOCTb cpefli/i nojiynpoMbiuj/ieHHbix KOHfli/1141/iOHepoB. 

• YpoBeHb Luyivia MO>KeT 6biTb CHi/iweH Ha 3-4 flB npi/i a KTi/iBa 141/11/1 «HOMHoro pe>Ki/iivia». 

• flonycKaeTca 4>opivii/ipoBaHi/ie MyjibTi/ici/iCTeivi — ,qo 4 BHyTpeHHi/ix 6jiokob. 

• BcTpoeHHajq ci/icreivia kohtpojia yieww x/iaflareHTa. 



KoHflMMMOHepbi cepi/11/1 DELUXE POWER Inverter Ha 030Ho6e3onacHOM 4>peoHe R410A 
MoryT i/icno/ib30BaTbc^ fl/ia 3aivieHbi crapbix MOfle/iei/i, b KOTopbix npi/iivieHfljiai 4>peoH 
R22. ripi/i 3TOM 3aivieHa i/mi/i npoivibiBaHi/ie dapbix Mari/iapa/iei/i He Tpe6yeTca 6/iaroflapfl 
npi/iivieHeHi/iK) b flaHHbix ci/icreiviax cnei4i/ia/ibHbix Mace/i 1/1 4»i/i/ibTpoB. 5o/iee Toro, 
flonycKaeTC^ i/icno/ib30BaTb Tpy6onpoBOflbi pa3/ii/NHbix fli/iaivieTpoB. 



££0 



o m m na 



Mo^e/ii/i c oflHo4>a3HbiM 3/ieKTponi/iTaHi/ieM 



flapa/vieTp / MOfle/ib 



PUHZ-ZRP35VKA PUHZ-ZRP50VKA PUHZ-ZRP60VHA PUHZ-ZRP71 VHA PUHZ-ZRP100VKA2 PUHZ-ZRP125VKA2 PUHZ-ZRP140VKA2 



X0/10fl0np0l/l3B0fll/ITe/lbH0CTb 


kBt 




3,6(1,6-4,5) 




5,0 (2,3-5,6) 




6,1 (2,7-6,5) 




7,1 (3,3-8,1) 




9,5 (4,9-11,4) 




12,5 (5,5-14,0) 




13,4 (6,2-15,0) 


Ten^onpon3BOflHTe^bHOCTb 


kBt 


< 

CO 


4,1 (1,6-5,2) 


< 

GO 


6,0 (2,5-7,3) 


< 

CO 


7,0 (2,8-8,2) 


< 

CO 


8,0 (3,5-10,2) 


< 

CO 


11,2 (4,5-14,0) 


< 

CO 


14,0 (5,0-16,0) 


< 

CO 


16,0 (5,7-18,0) 


noTpe6/ifieMafi MoiflHocrb 


ox/ia>KfleHi/ie 


kBt 


u-» 
m 
ce 


0,79 


O 
UO 
CC 


1,43 


0 

vO 
CC 


1,78 


CC 


1,77 


0 
0 

CC 


2,16 


cm 
cc 


3,87 


0 
cc 


4,37 


HarpeB 


kBt 


Q_ 
M 

< 


0,86 


Cl_ 
M 

< 


1,57 


o_ 
M 

< 


2,04 


o_ 
M 

< 


1,99 


o_ 
M 


2,60 


o_ 
M 


3,67 


Q_ 
M 


4,70 


Ko3(|x|) 1/114 i/ieHT 


ox/ia>KfleHi/ie EER (SEER/K/iacc) 


1 

Q_ 


- (6,8/A++) 


1 

Q_ 


- (6,4/A++) 


1 

o_ 


-(6,1/A++) 


1 

o_ 


- (6,7/A++) 


Ct_ 


- (6,9/A++) 


o_ 


3,23 (6,4/-) 


< 

1 

Q_ 


3,07 (6,1/-) 


npOI/13BOfll/lTe/lbHOCTI/l 


HarpeB COP (SCOP/K/iacc) 




- (4,6/A++) 




- (4,6/A++) 




-(4,2/A+) 




-(4,5/A+) 




- (4,8/A++) 




3,81 (4,7/-) 




3,40 (4,5/-) 


MaKCI/IMa/lbHbll/l pa6om/ii/i TOK 




A 


13,3 


13,3 


19,3 


19,5 


27,2 


27,3 


29,1 


HanpaweHi/ie ni/rraHi/m (B, <^>, HO 


220-240 B, 1 (|)a3a, 50 I'm 


Pacxofl B03,qyxa (wiaKc) 


m 3 Aj 


2700 


2700 


3300 


3300 


6600 


7200 


7200 


YpoBeHb 3ByKOBoro flaB/iem/m 


ox/iawflem/ie 


flB(A) 


44 


44 


47 


47 


49 


50 


50 


HarpeB 


flB(A) 


46 


46 


48 


48 


51 


52 


52 


YpoBeHb 3ByK0B0i/i molahocti/i (ox/ia>KfleHi/ie) 


flB(A) 


65 


65 


67 


67 


69 


70 


70 


Bee 


Kr 


43 


46 


67 


67 


116 


116 


119 


Ta6apnTbi (LUxrxB) 


MM 


809x300x630 


950x330 (+30)x943 


1 050x330 (+40)x1 338 


fluaivieTp Tpy6: >Ki/iflKoab/ra3 


MM (flK)l/IM) 


6,35 (1/4)/ 12,7 (1/2) 


9,52 (3/8)/ 15,88 (5/8) 


MaKci/iMa/ibHaa fl/11/ma Marwapa/in 


M 


50 


50 


75 


MaKCMMa/ibHbiii nepenafl bwcot 


M 


30 


30 


30 


3aB0flCKa?i 3anpaBKa x/iaflareHTa 


Kr 




2,20 




2,40 




3,50 




3,50 


5,00 


rapaHTwpoBaHHbiM ,qnana30H 


ox/ia>KfleHi/ie 




-5 


~ +46 °C no cyxoiviy TepMOMeTpy (-15°C no cyxoMy TepMOMeTpy npi/i ycTaHOBJiem-ioi/i naHe/ii/i 3ami/iTbi ot BeTpa) 




Hapy>KHbixTeivinepaTyp 


HarpeB 1 


-11 — 1-21 °C no cyxoiviy TepMOMeTpy 








-20 ~ +21 °C no cyxoMy TepMOMeTpy 






3aB0fl (apaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS 
(flnoHi/m) 


MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT 
(Be/i 1/1 Ko6pi/iTa h i/m) 


flpi/iMeHfleTCfl b KOMn/ieKTe c BHyTpeHHi/iM 6/iokom 3 


PLA-ZRP, PLA-RP, PEAD-RP, PKA-RP, PCA-RP, PSA-RP 



Moflenu c Tpex(|>a3HbiM 3JieKTponi/iTaHi/ieM 



napaivieTp / MOfle/ib 



PUHZ-ZRP100YKA2 PUHZ-ZRP125YKA2 PUHZ-ZRP140YKA2 PUHZ-ZRP200YKA PUHZ-ZRP250YKA 



X0/10fl0np0H3B0fll/ITe/lbH0CTb 


kBt 




9,5 (4,9-11,4) 




12,5 (5,5-14,0) 




13,4 (6,2-15,0) 




19,0 (9,0-22,4) 




22,0(11,2-27,0) 


Ten/ionpon3BOflHTe/ibHOCTb 


kBt 


< 

CO 


11,2 (4,5-14,0) 


< 

CO 


14,0 (5,0-16,0) 


< 

CO 


16,0 (5,7-18,0) 


>00GAQ 


22,4 (9,5-25,0) 


>50GAQ 


27,0(12,5-31,0) 


HOTpe6/ifleMafl MoiflHocrb 


ox/ia>KfleHi/ie 


kBt 


0 
0 

CC 


2,16 


LO 
CM 

CC 


3,87 


0 
^d- 

cc 


4,37 


5,62 


7,31 


HarpeB 


kBt 


Ct_ 
M 


2,60 


o_ 

ISI 


3,67 


Q_ 
ISI 


4,70 


Q_ 

CC 


6,10 


Ct_ 
CC 


7,92 


K03(|)(|)M14MeHT 


ox/ia>KfleHMe EER (SEER/K/iacc) 




- (6,8/A++) 


< 

1 

Q_ 


3,23 (6,3/-) 


< 

1 

Q_ 


3,07 (6,0/-) 


< 
LU 

o_ 


2,94(-/-) 


< 

LU 

Ct_ 


2,65 (-/-) 


npOM3BOflMTe/lbHOCTM 


HarpeB COP (SCOP/K/iacc) 




- (4,8/A++) 




3,81 (4,7/-) 




3,40 (4,5/-) 




3,23 (-/-) 




3,02 (-/-) 


MaKci/iMa^bHbii/i pa6om/ii/i tok 




A 


8,7 


10,3 


12,1 


19,0 


21,0 


HanpaweHi/ie ni/rraHi/m (B, (|), I~m) 


380-41 5 B, 3 (|)a3bi, 50 Vu, 


Pacxofl B03,qyxa (m3kc) 


M 3 /4 


6600 


7200 


7200 


8400 


YpoBeHb 3ByKOBoro ,qaB/ieHi/m 


ox/ia>KfleHi/ie 


flB(A) 


49 


50 


50 


59 


HarpeB 


flB(A) 


51 


52 


52 


62 


YpoBeHb 3ByKOBOi/i moujhocth (ox/ia>KfleHi/ie) 


flB(A) 


69 


70 


70 


77 


77 


Bee 


Kr 


124 


126 


132 


135 


Ta6apnTbi (LUxrxB) 


MM 


1050x330 (+40)x1338 


fluaMeTp Tpy6: >Ki/iflKoab/ra3 


MM (flK)l/IM) 


9,52 (3/8)/ 15,88 (5/8) 


9,52 (3/8)725,4(1) 2 


12,7 (1/2)725,4 (1) 2 


MaKcuMa/ibHaa fl/11/ma Mari/iapa/ii/i 


M 


75 


100 


MaKCHMa^bHbm nepenafl bwcot 


M 


30 


30 


3aBOflCKa?i 3anpaBKa x/iaflareHTa 


Kr 


5,00 




7,1 




7,7 


l~a pa hti/i po Ba h h w 1/1 flnana30H 


ox/ia>KfleHne 


-5 ~ +46 °C no cyxoMy TepMOMeTpy 
(-15°C no cyxoMy TepMOMeTpy npi/i ycTaHOB/ieHHOi/i naHe/iw 3ami/iTbi ot BeTpa) 


Hapy>KHbixTeMnepaTyp 


HarpeB 1 


-20 ~ +21 °C no cyxoMy TepMOMeTpy 


3aBOfl (apaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Bejii/iKo6pi/iTam/m) 


flpuMeHfieTCfi b KOMn/ieKTe c BHyTpeHHUM 6/iokom 3 


PLA-ZRP, PLA-RP, PEAD-RP, PKA-RP, PCA-RP, PSA-RP 


PEA-RP200GAQ 
PEA-RP400GAQ 


PEA-RP250GAQ 
PEA-RP500GAQ 



npi/iMenaHi/ie. 

CucTeMHbie xapaKTepucTMKM p,nn 
KOM6nHai4ni/i Hapy>KHbix 6jiokob 
PUHZ-ZRP c flpyrnivin BHyTpeHHMMM 
6/iOKaiviM flaHa b TexHMMecKoi/i 
flOKyivieHTauMM. 



1 npi/i MHTeHCi/iBHOi/i 3 Ken /iy3Ta 141/1 l/l B 
pewi/iMe HarpeBa peKOMeHflyeTca 
ycraiHaBJii/iBaTb b noflflOH Hapy>KHoro 
6/ioKa 3/ieKTpi/NecKi/ii/i HarpeBaTe/ib fl/ia 
npeflOTBpaLLieHMfl 3aMep3aHna 
KOHfleHcaTa. 

2 flonycKaera npMMeHeHMe Tpy6bi 
28,6(1-1/8) BMeao 25,4(1). 

3 l~lpi/iMeHfleTCfl b KOMn/ieKTe c 

yKa3aHHblMI/l BHyTpeHHMMI/l 6/lOKaMM, B 

cocraBe CMHxpoHHbix My/ibTMCnaeM, a 

T3K>Ke B CMCTeMaX «B03flyX-BOfla». 



Deluxe Power 
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MaKCHMa/lbHafl Ce30HHafl 3Hepr03(|)(|)eKTBI/IH0CTb 



CpaBHem/ie roflOBoro 3JieKTponoTpe6/ieHi/m 



Knacc 3Hepr03<|><|>eKTi/iBHOCTi/i (oxjia>KfleHi/ie/HarpeB) 



PLA-ZRP/PUHZ-ZRP u PLA-RP/PUHZ-RP 




50 60 71 100 125 

MHfleKC npOM3BOflMTe/lbHOCTM CMCTeMbl 



Tun CMCTeMbl (BHyTpeHHero 6/ioKa) 


35 


50 


60 


71 


100 


4-x noTOMHaa 
KacceTa 


PLA-ZRP BA 


A++/A++ 


A++/A++ 


A++/A + 


A++/A + 


A++/A++ 


PLA-RP BA 


A++/A + 


A+/A+ 


A+/A 


A++/A + 


A++/A + 


HacreHHbii/i 


PKA-HAL/KAL 


A+/A 


A/A + 


A++/A + 


A++/A + 


A++/A + 


IIOflBeCHOM 


PCA-KAQ 


A++/A + 


A+/A+ 


A++/A + 


A++/A + 


A+/A 


PCA-HAQ 








A+/A 




Hano/ibHbii/i 


PSA-KA 








A++/A + 


A+/A + 


KaHa/lbHblM 


PEAD-JAQ 


A+/A+ 


A+/A+ 


A++/A + 


A+/A 


A+/A + 



* ErP flupeKTMBa EBponei/icKoro Coio3a nivieeT oTHowem/ie k cwcreiviaivi 

XO/lOflOnpOI/IBBOfll/ITe/lbHOCTbfOflO 12 kBt. 



* Pea/ibHoe roflOBoe 3/ieKTponoTpe6/iem/ie 3aBi/icm ot yc/ioBi/m SKcn/iyaTauwi/i. 



flepeflOBbie TexHOJiori/m 3Heproc6epe>KeHi/m 



BeHTMjiflTop m peiueTKa Hapy>KHoro 6/iOKa 



Oopivia Jionacrei/i BeHTi/i/iflTopa Hapy>KHoro 6/iOKa, a TaK>Ke BbixoflHbie 0TBepcTi/m 1/1 peweTKi/i 6bmi/i i/i3MeHeHbi fl/ia yBejii/meHi/m pacxofla B03flyxa 1/1 y/iymijeHi/m yaioBi/m 
Ten/ioo6ivieHa. flpeflnpuHflTbie Mepbi no3Bo/in i/i36e>KaTb noBbiweHi/m ypoBHfi myivia. 



OTBepcTwe yBe/ii/meHO 

flwaivieTp oTBepdna Bbi6poca B03flyxa H3 Hapy>KHoro 6/iOKa n3MeHeH 
fl/ia yBejii/mem/ifl pacxofla B03flyxa npw coxpaHeHMM npewHew cKopocm 
Bpau^eHna BeHTM/iaTopa. 



PeiueTKa i/i3MeHeHa 

Oopivia peiueTKM Bbi6poca B03flyxa n3MeHeHa fl/ia 
yivieHbLijeHna noiepbflaBJieHna. 



HOBa« KpblJlbMaTKa 

CKOHCTpyMpOBaHa HOBafl KpblJlbMaTKa BeHTn/iaTopa 

HapywHoro 6/iOKa. Cneuna/ibHaa cpop/via 3aflHei7i 
KpoMKi/i zionacTn yivieHbiuaeT Typ6y/ieHTH0CTb 
B03flyiuHoro noTOKa m yBe/iMMUBaeT 3(|)(|)eKTHBH0CTb 
BeHTi/i/i^Topa. 



ft 



OTBepcTi/ie Bbi6poca 
B03flyxa yBe/iMMMJiocb 
c490 flo550cM 





3aflHflfl KpOMKa 



Ten jioo6ivieH hi/ik 

9c|)(|)eKTMBH0CTb Ten/ioo6ivieHa noBbiweHa 3a c-ieT KOMnaKTHOM KOHcrpyKLjMM m yBe/inMeHHow njioiflaflM Ten/ioo6ivieHHi/iKa. 



KoivinaKTHbiM Tennoo6ivieH hi/ik 

flwaivieTp MeflHOM Tpy6bi, Mcno/ib3yeMoi7i npn M3roTOBJieHMM 
Tenjioo6ivieHHMKOB, coaaB/iaeT 7,94 mm. 




yBenmen pa3Mep Ten/ioo6MeHHi/iKa 

Pa3Mep Ten/ioo6MeHHMKa yBejinneH 3a cneT pacmnpeHna 3aflHei/i noBepHOdn. 



ysenmena noBepxHocTbTenjioo6MeHa 



Ten/ioo6MeH hi/ik 



Tenjioo6MeHHHK 



flepeoxjiafli/iTejib (MOflejib RP140) 




nepeox/iaflHTe/ib 



pe>KMM oxna>KfleHMfl 

u-u 



KOMnpeccop 



nepeoxnafl me/ib 




Ten/ioo6MeHHi/iK 
BHyTpeHHero 

6/iOKa Power 
receiver 

0 

LEVB 
IHKg> 



Teruioo6MeHHi/iK 

Hapy>KHoro 

6/iOKa 



LEVC 



c nepeoxjiafli/iTe/ieM 
6e3 nepeox/iaflMTe/ifl 



riepeoxjiaflMTe/ib flo6aB/ieH b rMflpaBJinMecKMii KOHTyp 

flJlfl yBeJIMMeHMfl 9Hepr03(|)(|)eKTMBHOCTM CMCTeMbl B 

pe>KMMe oxjia>KfleHMfl. HacTb >KMflKoro xnaflareHTa 
McnapaeTca b nepeox/iaflMTe/ie m nocTynaeT Ha bxoa 
KOMnpeccopa, yBe/iMMMBaa flaBJieHMe b jimhmm 
BcacbiBaHMA. Harpy3Ka KOMnpeccopa yMeHbwaeTca, a 

3Hepr09(|)(|)eKTMBHOCTb CMCTeMbl yBe/lMMMBaeTCfl. 





flaB/ieHMe BcacbiBaHMa 
yBe/iMMMBaeTca 
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Pa3iviepbi 



PUHZ-ZRP35VKA 
PUHZ-ZRP50VKA 



llpOCTpaHCTBO fl/lfl yCTaHOBKM 



2 M3 CTopoH: 3aflHflfl, neBafl, 

npaBafl - flOJl>KHbl 6blTb OTKpblTbl 




PUHZ-ZRP60VHA 
PUHZ-ZRP71 VHA 




BXOfl 

B03flyxa 



BblXOfl 

B03flyxa 



2 U-06pa3HblX OTBepCTHfl 

' (6ojitM10) 




(6ojitM10) 



llpOCTpaHCTBO fl/lfl yCTaHOBKI/l 




KneMMHbie KO/iOflKi/i: 
aneKTponnTaHne 1/1 
Me>K6noMHoe coefli/mem/ie 

cepBucHaa naHe/ib 




CepBMCHoe npocTpaHCTBO 




Deluxe Power 
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Pa3iviepbi 




Mofle/ib 


© 
LUTyMep: 
ra3 


® 
LUTyMep: 

>KI/lflKOCTb 


PUHZ-ZRP100-140V/YKA2 


015,88 (5/8) 


09,52 (3/8) 


PUHZ-ZRP200YKA 


019,05 (3/4) 


09,52 (3/8) 


PUHZ-ZRP250YKA 


019,05 (3/4) 


012,7(1/2) 



Mofle/ib 


A 


B 


C 


P U HZ-ZR P 1 00- 1 40VKA2 


1067 


442 


450 


PUHZ-ZRP1 00-1 40YKA2 


919 


442 


450 


PUHZ-ZRP200,250YKA 


985 


442 


450 



Pery/ii/ipoBam/ie KO/ii/mecrBa x/iaflareHTa (R410A) 

Hapy>KHbmnpi/i6op3anpaB/ieHflocTaTOMHbM 30 m. 

Ec/ih fl/iMHa Tpy6bi npeBbiiuaeT 30 m,to Heo6xofli/iMa flonojii-MTejibHafl 3anpaBKa x/iaflareHTa (R410A). 



Mofle/ib 


MaKC. 
fl/ii/ma 
Mari/iCTpa/ii/i 


MaKC. 
nepenafl 

BblCOT 


flo3anpaBKa x/iaflareHTa (R410A) 


31~40m 


41-50M 


51~60m 


61-75M 


PUHZ-ZRP35, 50 


50 m 


30 m 


0,2 Kr 


0,4 Kr 






PUHZ-ZRP60, 71 


50 m 


0,6 Kr 


1,2 Kr 






PUHZ-ZRP100-140 


75 m 


0,6 Kr 


1,2 Kr 


1,8 Kr 


2,4 Kr 


PUHZ-ZRP200YKA 


100m 


0,9 Kr 


1,8 Kr 


2,7 Kr 


3,6 Kr 


PUHZ-ZRP250YKA 


100 m 


1,2 Kr 


2,4 Kr 


3,6 Kr 


4,8 Kr 



Ormi/ii/i (aKceccyapbi) 





Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icaHi/ie 


1 


PAC-SJ19MA-E 


KoHBepiep n/m noflKJuoMem/m k ci/ima/ibHOi/i jiuhmm Ci/iti/i 
My/ibTi/i - M-NET (PUHZ-ZRP35, 50) 


2 


PAC-SF83MA-E 


KoHBepiep n/m noflK/iiOMei-ii/m k ci/imajibHOi/i jii/ihi/ii/i Ci/iti/i 
My/ibTi/i - M-NET (PUHZ-ZRP60-140) 


3 


PAC-SK52ST 


AnamocTi/mecKi/ii/i npi/i6op 


4 


PAC-SC36NA-E 


OTBeTHa^ Madb pa3teivia CNDM n/m oprai-in3a 141/11/1 BHeujHero 

OrpaHMMeHUfl npOI/13BOfll/lTeJlbHOCTI/l 


5 


PAC-SJ07SG-E 


PeweTKa n/m i/i3MeHem/m HanpaB/iem/m Bbi6poca B03flyxa 
(PUHZ-ZRP35, 50) 


6 


PAC-SG59SG-E 


PeujeTKa n/m i/i3Mei-iei-ii/m HanpaBJiem/m Bbi6poca B03flyxa 
(PUHZ-ZRP60,71) 


7 


PAC-SH96SG-E 


PeweTKa arm i/i3MeHem/m HanpaBJiem/m Bbi6poca B03flyxa 
(PUHZ-ZRP1 00-1 40YKA/VKA — 2 lut.) 


8 


PAC-SJ06AG-E 


naHe/ib 3aw,i/iTbi ot Beipa: ox/iaw^em/ie flo -1 5 °C 
(PUHZ-ZRP35, 50) 


9 


PAC-SH63AG-E 


naHe/ib 3aw,i/iTbi ot BeTpa: ox/ia>Kflei-ii/ie flo -1 5 °C 
(PUHZ-ZRP60,71) 


10 


PAC-SH95AG-E 


naHe/ib 3aw,i/iTbi ot BeTpa: ox/iaw^em/ie flo -1 5 °C 
(PUHZ-ZRP1 00, 125,1 40YKA/VKA — 2 lut.) 





Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


11 


PAC-SJ08DS-E 


ApeHa>KHbm LUTyuep (PUHZ-ZRP35, 50) 


12 


PAC-SH71 DS-E 


ApeHawHbM LUTyuep (PUHZ-ZRP60-140) 


13 


PAC-SG63DP-E 


ApeHa>KHbm noflflOH (PUHZ-ZRP35, 50) 


14 


PAC-SG64DP-E 


ApeHawHbM noflflOH (PUHZ-ZRP60, 71) 


15 


PAC-SH97DP-E 


ApeHa>KHbii/i noflflOH (PUHZ-ZRP100-140) 


16 


PAC-SG81 DR-E 


(Di/uibTp-ocywi/iTe/ib: fli/iaivieTp 1/4 (PUHZ-ZRP35, 50) 


17 


PAC-SG82DR-E 


(DnjibTp-ocyLUMTe/ibiflnaivieTp 3/8 (PUHZ-ZRP60-140) 


18 


MSDD-50TR-E 


Pa3BeTBi/iTe/ibfljifl My/ibTi/ici/iCTeivibi 50:50 (PUHZ-ZRP71-140) 


19 


MSDT-1 1 1 R-E 


Pa3BeTBMTe/ibfl/i« MyjibTMCMCTeivibi 33:33:33 (PUHZ-ZRP140) 


20 


PAC-SG72RJ-E 


nepexoflHi/iK 6,35 - 9,52 (PUHZ-ZRP35, 50) 


21 


PAC-SG73RJ-E 


nepexoflHi/iK 9,52 - 1 2,7 (PUHZ-ZRP60-1 40) 


22 


PAC-SG75RJ-E 


nepexoflHi/iK 15,88- 19,05 (PUHZ-ZRP60-140) 


23 


PAC-IF012B-E 
PAC-IF013B-E 


KoHTpo/i/iep KOivinpeccopHO-KOHfleHcaTopHbix arperaTOB 
n/m ceKUMM oxnawflem/m i/i HarpeBa npi/iTom-ibix ycTaHOBOK i/i 

UeHTpa/lbHblX KOHfll/1141/lOHepOB 






OTBeTHaa ^acTb pa3i>eMa 1/1 3 m Ka6e/ifl p,m noflK/iioHei-ii/m BHeiuHi/ix 


24 


PAC-SC36NA-E 


qenei/i orpam/Nei-ii/m wyMa 1/1 npo 1/13 boa i/rrejibHOCTi/i Hapy>KHoro 
6/iOKa 



Deluxe Power 



x/iaflareHT 

R410A 
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My/lbTMCMCTeMbl 



flojiynpoMbiLUjieHHafl cepi/m IfifHir. 



Oni/icaHi/ie 

• MyjibTi/ic 1/1 creivia mi/1 b nojiynpoMbiw/ieHHOi/i cepnw Ha3biBaiOTCfl HecKO/ibKO 
BHyTpeHHi/ix 6jiokob, noflK/iiOMeHHbix k oflHOMy Hapy>KHOiviy arperaiy. Ohm 
npeflHa3HaMeHbi flrm KOHfli/1141/iOHi/ipoBam/ifi 6o/ibLunx MOHOo6-beMHbix noMemem/ii/i, 
nocKO/ibKy Bee BHyTpeHHMe 6jiokm pa6oTaK)T cmhxpohho. 

• flO 4 BHyTpeHHI/IX 6/lOKOB Ofll/lHaKOBOM npOI/13BOfll/lTe/lbHOCTI/l MO>KeT 6blTb 

noflK/iiOMeHO k oflHOMy Hapy>KHOiviy. flonycKaeTCfl KOM6i/im/ipoBaTb BHyTpeHHMe 

6/lOKM pa3JlMMHblX KOHCTpyKTI/lBHblX 1/lCnOJlHeHI/ll/l (KpOMe KOIVl6l/lHai4l/ll/l c 
HanOJlbHblMM 6/lOKaMH). 3TO n03BOJ15ieT yMI/lTblBaTb fll/13aMH pa3JlHMHblX 30H 

MOHOo6-beiviHoro noMemeHMfi. 

• Bee BHyTpeHHi/ie 6jiokm ynpaB/iaiOTCfl c OflHoro ny/ibTa m pa6oTaK)T b oahom pe>KMMe 
no KOMaHfle TepiviocTaTa maBHoro 6/iOKa. 

• 1/lflea/ibHO noflxoflfiT p,nn noMeujeHMi/i 6o/ibLuoi/i rmomaflM i/mi/i HenpaBn/ibHOi/i 
c|)opMbi, y/iymuaiOT komc|)opt 1/1 B03flyxopacnpeflejieHi/ie. 

• llpeflycMOTpeHa aBTOMaTMMecKaa aflpecaui/m BHyipeHHi/ix 6jiokob, nceTOMy He 
Tpe6yeTCfl Hacrpoi/iKa KOMnoHeHTOB My/ibTMCMCTeMbi b npouecce npoBefleHMfl 
nycKO-Ha/iaflOMHbix pa6oT. 



CMHXpOHHbie My/lbTMCMCTeMbl 



1:2 

(1 Hapyx<Hbii/i 6jiok : 2 BHyTpeHHi/ix) 




Bee BHyipeHHue 6jiokh aieflyeT pacno/iaraTb Ha oahom 3Ta>xe. 



riOfl6op MyjlbTHCHCTeMbl 



riofl6op CMHxpoHHOi/i My/lbTMCMCTeMbl HaMMHaeTCfl c Bbi6opa Hapy>KHoro 6/iOKa cor/iacHO Tpe6yeM0i/i npoM3BOflMTe/ibHOCTM. fla/iee onpefle/ifliOT KO/iMMecTBo m KOHCTpyKTMBHoe Mcno/meHMe 
BHyTpeHHMx 6/iokob. 3aTeM HaxoflflT MapKy pa3BeTBMTena MarMCTpa/iM x/iaflareHTa, coeflMHfliomero KOMnoHeHTbi rMflpaB/iMMecKoro KOHTypa. 



Mr. Slim i/iHBepTopi PUHZ-SHW, PUHZ-ZRP, PUHZ-P 



Mr. Slim 6e3 i/iHBepTopa: PU(H)-P 



ripOl/13BOfll/lTeJlbHOCTb 

Hapy>KHoro 6noKa 


2 BHyTpeHHI/IX 

6/iOKa 


3 BHyTpeHHI/IX 

6noKa 


4 BHyTpeHHI/IX 

6/i ona 


50:50 


33:33:33 


25:25:25:25 


71 (PUHZ-SHW80) 


35x2 






100(PUHZ-SHW112) 


50x2 






125(PUHZ-SHW140) 


60x2 






140 


71 x2 


50x3 




Pa3BeTBI/ITeJ1b 


MSDD-50TR-E 


MSDT-1 1 1R-E 




200 


100x2 


60x3 


50x4 


250 


125x2 


71 x3 


60x4 


Pa3BeTBMTeJ1b 


MSDD-50WR-E 


MSDT-1 11 RE 


MSDF-1111R-E 



ripOI/13BOfll/lTeJlbHOCTb 


2 BHyTpeHHi/ix 6noKa 


3 BHyTpeHHi/ix 6/iOKa 


Hapy>KHoro 6/iOKa 


50:50 


33:33:33 


71 


35x2 




100 


50x2 




125 


60x2 




140 


71 x2 


50x3 


Pa3BeTBI/ITe/lb 


MSDD-50TR-E 


MSDT-1 1 1 R-E 



>KI/lflKOCTb 




>KMflKOCTb 



ra3 




Ti/m MSDD 



Ti/m MSDT 



npi/iMenaHi/m: 

1 . Co3flaHMe My/ibTMCMCTeM Ha 6a3e Hapy>KHbix 6jiokob SUZ-KA (())peoH R41 OA) He flonycKaeTCfl. 

2. B COCTaBe My/lbTMCMCTeMbl K OflHOMy Hapy>KHOMy 6/lOKy MOryT 6blTb nOflKJIIOMeHbl BHyTpeHHMe 6/lOKM pa3JlMMHblX KOHCTpyKTMBHblX MCnOJIHeHMM. l/lCKJIIOMeHMe COCTaBJlfllOT Hano/ibHbie 
BHyTpeHHMe 6/lOKM PSA-RP, KOTOpbie He/lb3fl KOM6MHMpOB3Tb C flpyfMMM TMfiaMM BHyTpeHHMX 6/IOKOB. 
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Cxeivibi ri/iflpaBjii/mecKnx coe^i/mei-ii/ii/i 



BHyipeHHue 6jiokh 




^] pa3BeTBMTe/lb 

MSDD-50TR-E (71-140) 

A MJ1M 

MSDD-50WR-E 
(RP200/250, P200/250) 



BHyipeHHue 6/iokh 





BHyipeHHue 6/iokh 



fljiMHbi ynacTKOB 4>peoHonpoBOfla 1/1 nepenafl bncot wie>Kfly npi/i6opaMi/i 



I | pa3BeTBHTe/lb 

MSDF-1 1 1 1 R-E 

A 



MOfle/iM PUHZ-ZRP200/250YKA 



^"""---^ Mofle/ib 
^^^^ Hapy>KHoro 
^^^^ 6/iOKa 

riapawieTp 


Deluxe Power 

Inverter 
ZRP71-140 


Hei/iHBep-ropHbie 

P71-140, 
Standard Inverter 

P100-140 


Power Inverter 
ZRP200,250YKA 
Standard Inverter 

P200, 250YKA 


CyivuviapHafl fl/iMHa Bcexy^acrKOB: 
A+B+C+D+E 


75 m 
((Z)RP71-50m) 


50 m 


ZRP200, 250 - 120m 
P200, 250YKA-70M 


MaKC.fl/iMHa noc/ie pa3BeTBi/rre;ifl: 

B l/IJll/l C l/l Jl l/l D l/l Jl l/l E 


20 m 


20 m 


20 m 


Pa3HOCTbfl/ii/iH noc/ie pa3BeTBi/rre/ifl: 
Hanpniviep, (B-C) n/ii/i (C-D) 


8m 


8m 


8m 


nepenafl BbicoT: 


H3py>KHbll/|-BHyTpeHHI/ll/l 


30 m 


50 m 

(30m - Standard Inv.) 


30 m 


BHyTpeHHMI/l-BHyTpeHHMM 


1m 


1 M 


1m 



Cxeivibi 3/ieKTpi/mecKnx coe^i/mei-ii/ii/i 

Bee MOfle/ii/i no/iynpoMbiuj/ieHHOi/i cepi/ii/i Mr. SLIM (Kpoivie SUZ-KA). 





3JieKTponi/rraHi/ie 
(1 (|)a3a win 3 cpa3bi) 




Mofle/iM PUHZ-ZRP200/250YKA, PUHZ-P200/250YKA 

3/ieKTponi/iTam/ie (3 cpa3bi) 




Hapy>KHbin 
6hok 



BHyrpeHHMM 
6jiok I (BBI) 



Me>K6/10HHbll/l 

Ka6e/ib 



(J) -i — ynpaBJieHna 



ill! 



ill! 



©- 
r©- 



x/iaflareHT 

R410A 
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BcTpoeHHbie ci/icreMbi ynpaB/iem/m 

nojiynpoMbimjieHHaa cepufl IHlf.SUIffif 



Cxe/via cMCTeMbi 



npoBOflHOn nynbT 



6ecnpoeoflHOM ny/ibT 




npi/iMenaHi/m 



• MoryT 6blTb MCnOJlb30BaHbl npOBOflHOM 1/1 

6ecnpoBOflHbii/i ny/ibTbi. 



• K oflHOMy 6/iOKy (i/ijii/i rpynne) MO>KeT 6biTb 
noflK/iKDHeHO He 6anee 2 ny/ibTOB. 

• ripOBOflHOM 1/1 MK-ny/lbT MOryT 6blTb l/ICnOJlb30BaHbl 
OAHOBpeMeHHO. 



• K OflHOMy ny/ibry mo>kho noflK/iiOHMTb He 6o/iee 1 6 

He3aBl/ICI/IMblX CI/lCTeM. 

• Ka>Kflaa M3 ci/icTeivi b flaHHOM 06-befli/meHi/ii/i 
pa6oTaeT no CBoeiviy flamnKy TeivinepaTypbi. 

• fl/ifl ynpaBJieHMfi flaHHbiM o6"befli/iHeHi/ieivi (rpynnoi/i) 
MO>KeT 6biTb Mcno/ib30BaHO He 6onee 2 ny/ibTOB. 



• B/lOKI/ipyeTCfl TOJlbKO (j)yHKl4Hfl 

BKJIKDHeHMfl/BblKJIKDHeHMa. flpyme HaCTpOMKl/1 MOryT 
npOM3BOflMTbCfl B nepMOfl 6/lOKWpOBaHMfl. 

• ABTOMaTi/mecKaa pa6oia MOweT 6biTb opraHi/BOBaHa 
TO/ibKO no BHeniHeiviy TaiiMepy. 



• 1/lMny/lbCHblM CMTHa/l MO>KeT BKJIKDHaTb 1/1 BblKJlKDHaTb 

cucTeiviy. 

• CurHa/i cocTOflHi/m (1 2 B nod. TOKa) mo>kho BbiBecn/i 
Ha naHe/ib ynpaB/ieHna. 



M0>KH0 Opi~aHl/l30BaTb yfla/ieHHblM KOHTpOJlb 
COCTOflHMfl CMCTeMbi: BKJUOHeHa/BblKJllOHeHa, 

ncnpaBHa/HencnpaBHa. 
BbixoflHbie cuma/ibi: 
a) cyxoi/i KOHTaKT- onunfl PAC-SF40RM; 
6) 12 B nocT. TOKa - onqua PAC-SA88HA-E. 



• Hefle/ibHbiw TawMep 

npeflBapnTe/ibHO co3flaK>TCfl 8 TeMnepaTypHbix 
uja6/iOHOB, kom6 1/1 Ha 141/1 i/i KOTopbix MoryT 
npuMeHaTbCfl He3aBMCMMOfl/ifl Ka>KfloroflHA Hefle/in. 

• ripocTOM Tai/iMep 

BK/iiOHeHi/ie/BbiKJiiOHeHi/ie CMCTeMbi b npefle/iax 72 
nacoB (luar Hacrpoi/iKM 1 vac). 

• TaMMep aBTOOTKJIIOMSHI/lfl 

ycraHaBJii/iBaeTCfl BpeMjq flo otkji kuchma (ot 30 
Mi/iHyT flo 4 nacoB 30 Mi/iHyT). 
ripocToi/i Tai/iMep 1/1 Tai/iMep aBTOOTK/iioHeHi/ifi He 

MOryT 6blTb MCnOJlb30BaHbl OflHOBpeMeHHO. 



UeHTpa/ibHoe pa3fle/ibHoe ynpaB/ieHne ci/icreMaMi/i 

C nOMOIflbK) MeHTpa/lbHblX KOHTpOJIJiepOB 
MyjlbTM30Ha/lbHblX Cl/lCTeM CWTM My/lbTM. 



ripHTOHHO-BblTfl>KHafl 

noflK/iiOHaeTCfl k 
KOHfli/1141/iOHepa. 



ycTaHOBKa Lossnay 
BHyTpeHHeMy 6/iOKy 



Heo6xoflN/vibie oniji/ii/i 



Oni4MM He Tpe6yiOTCfl, ec/in 
Mcno/ib3yiOTca ny/ibTbi, 
nocTaB/iaeMbie b KOMn/ieKTe c 

BHyTpeHHl/lMI/l 6/lOKaMM. 



• PAR-31MAA 

npoBOflHOM ny/ibT 
. PAC-SH29TC 
K/ieMMHaa KO/iOflKa fl/ia PKA 
. PAR-SL97A-E 
6ecnpoBOflHOM ny/ibT 
. PAR-SL94B-E 
6ecnpoBOflHOM ny/ibTfl/ifl PCA-KA 

. MAC-333IF 

MHTepc()ei/iCHbii/i npn6op flonweH 

6blTb nOflKJIKDHeH K Ka>KflOMy 

BHyTpeHHeMy 6/iOKy, i/iMeioifleMy 
Hapy>KHbix arperaT SUZ. fl/ia 

Cl/lCTeM C H3py>KHblMI/l 6/lOKaMM 

nojiynpoMbiuiJieHHOi/i cepnn 
(PU ) oni4i/ii/i He Tpe6yiOTCfl. 



. PAC-SE55RA-E 

OTBeTHafi nacTb k pa3"beMy Ha 
n/iaTe BHyTpeHHero 6/iOKa. 
• Pe/iewHaa nnaia 1/1 naHe/ib 
ynpaB/ieHMjq M3roTaBJiMBaiOTca 
mjim npi/io6peTaiOTOi 

CaMOCTOflTe/lbHO. 



. PAC-SA88HA-E/PAC-725AD 

OTBeTHbie nacTi/i k pa3"beMaM Ha 
n/iaTe BHyTpeHHero 6/iOKa. 
• Pe/iei/iHafl n/iaTa 1/1 naHe/ib 
1/1 Hfli/iKa 141/1 1/1 i/i3roTaBJii/iBaiOTCfi mjih 
npi/io6peTaiOTCfl caMocroflTe/ibHO. 



. PAC-SA88HA-E/PAC-725AD 

OTBeTHbie Mac™ k pa3i>eMaM Ha 
n/iaTe BHyTpeHHero 6/iOKa. 
. PAC-SF40RM 

Bjiok rajibBam/mecKOi/i pa3Bfi3Ki/i, 
• Pe/iei/iHafl nnaia 1/1 naHe/ib 
nHflMKauMM M3roTaB/iMBaiora mjim 
npMo6peTaiOTCfl caMocroflTe/ibHO. 



OyHK14Ma aBTOMaTMHeCKOM pa6oTbi 

no TaMMepy BCTpoeHa b ny/ibTbi 
PAR-31 MAA. 



• PAC-SF83MA-E 

M-NET aflanTep fl/ia cmctcm 

Hapy>KHblMM 6/lOKaMM PU*. 

. MAC-333IF-E 

M-NET aflanTep fl/ia cmctcm 
Hapy>KHbiMM 6/iOKaMM SUZ*. 



• CoeflMHMTe/lbHblM Ka6e/ib (b 
KOMn/ieKTe c npMTOHHO-Bbmq>KHOi/i 

yCTaHOBKOM) 




nOJlHO(()yHKI4MOHaJlbHOe 

L4eHTpa/ibHoe ynpaB/ieHMe m 

KOHTpOJlb. 



<J B3ai/IMOCBfl3b 

c BemycTaHOBKOM Lossnay 

BeHTycTaHOBKa Lossnay mo>kct 
BK/iiOHaTbCfl c ny/ibTa ynpaB/ieHMfl 

KOHflMl4MOHepa. 
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BHeiuHi/ie ci/iaeMbi ynpaB/iei-ii/m 

nojiynpoMbiiujieHHaa cepi/m IfUllf.SUffl 



Bee cucTeivibi Mr. Slim: 

Bee ci/icreMbi Mr. Slim i/iMeiOT pa3beMbi Ha ne^aTHbix rviaTax, npeflHa3Ha- 
HeHHbie fl/ifl opra hi/1 33141/11/1 ynpaB/ieHi/m 1/1 Kompojifl no CTan/mecKi/iM 
ci/ima/iaM. fl/ia noflK/iiOHeHi/m noTpe6yeTCfl npi/io6pecTi/i (oriLji/m) i/ijii/i 
noflo6paTb caMOcroflTe/ibHO OTBeTHyio Hacrb cooTBeTCTByK)Li^ero 
pa3i.eMa. 



1 n/iaTa BHyrpeHHero 6/iOKa 



qNq SWI I Kpa 



i/i3roTaBJii/iBaeTCfl<=i 
caiviocToaTejibHO , 

SW1 : BKfllOMI/lTb/BblKniOMI/lTb (flei/ICTByeT TOJlbKO npi/l 3aMKHyTOM SW2) 

SW2: a) 3aMKHyTO — KHonKa ON/OFF Ha ny/ibTe 67iOKi/ipoBaHa (BKn/BbiKn no SW1 ) 
6) pa30MKHyTO — no/iHoe ynpaB/ieHi/ie ocymecTBrmeTOi c nynbTa 



BblXOfl 

CN51 



i/i3roTaB/ii/iBaeTca caMOcroflTe/ibHO 



, o o--^-- r --© 

s~>. ' 1 X1 ^"nRL 1 ni/rraHi/ie 

"<S)"+ T"^ MHfll/lKaTOpOB 

! 1 © 



KOp 



- 0 BblBOflbl 

— □ He i/icno/ib3yK)TOi 



,qnnHa jii/ihi/m He 6o/iee 1 0 m 




XI - COCTOflHHe: BKJllOMeH/BblKniOMeH 

X2 - cocTOAHne: 1/icnpaBeH/Hei/icnpaBeH 



LUi1K)3/yin ce T ew EIB/KNX, Modbus/RTU, LonWorks, EnOcean, WiFi 

Bee ci/iCTeivibi Mr. Slim 

k pa3"beiviy CN 1 05 Ha rviaTe 
(1/1/11/1 CN92: SEZ, SLZ) 




k HapywHOMy 
6/iOKy) _ 



l/lHTepc|)ei/ic 
ME-AC-KNX-1-V2 



KpoMe PCA-RP71HAQ, PEA-RP400/500GAQ 



Vlniep^eiAC 
MAC-557IF-E 



ynpaB/iem/ie 
Mepe3 1/lHTepHeT 




l/lHTep^ei/ic 
ME-AC-ENO-1 



>)) J ^^^^^ 

/ 6ecnpoBOflHaa 



ceTb LON FT/TP-1 0 



l/lHTep^ewc 
ME-AC-LON-1 



YnpaBneHiie m KOHTpo/ib: 

- BKTl/BblK/i; 

- 6noKnpoBKa 1/IK-ny/ibTa; 

- pe>KHM; 

- ue/ieBaa TeivinepaTypa; 

- CKopocTb BeHTi/in^Topa; 

- no/ioweHi/ie HanpaB/iaiOLnei/i B03,qyiuHoro 
noTOKa; 

- cp/iar 1/1 KO,q HencnpaBHOCTi/i; 

- 1/1 flpyrne. 



npi/iMenam/m: 

1 . yKa3aHHbie npi/i6opbi noflK^tOMaiOTca k Kaa^OMy BHyrpeHHeiviy 6/iOKy. 

2. OflHOBpeivieHHoe npi/iMeHeHi/ie HecKO/ibKi/ix lujikbob HeB03MO>KHO. 



A-control Mr. Slim: 

Bee MOAe/in, ncnojib3yK)inne x/iaAareHT 
R407C i/mi/i R41 OA (Kpoivie SUZ-KA). 



lijjik)3 LMAP04-E 




LonWorks/SNVT 

— e— 



cudeivia ,qi/icneTMepi/i3ai4i/ii/i 
3,qaHHfl (BMS) 



ueHTpa/ibHbii/i 

Kompojuiep AG-1 50A/AE-200E 
(EB-50GU/EW-50E) 

24 B 

nocr. TOKa 



ot apyri/ix 
AG-150A(EB-50GU) 
,qo 40 npn6opoB 



6/iok ni/rraHi/m 
PAC-SC51KUA 



RS-232C i/ijii/i USB 




ni/rraHi/ie 
M-NET 



fli/iamocTi/mecKi/ii/i 
npi/i6opCMS-MNG 



flpyri/ie ci/icreMbi 
A-control Mr. Slim 
(He 6ojiee 50) 




Internet Explorer 

2) nporpaMMa TG-2000A 
(Mitsubishi Electric): 
50 x 40 = 2000 ci/icreM Mr. Slim 

3) Oni/icaHi/ie o6ivieHa flaHHbiivin 
b c()opMaTe XML 



KOMnblOTepfl/lfl 

fluamocTHKH 1/1 ynpaB/ieHi/m 

nporpaMMa Maintenance Tool 
(Mitsubishi Electric): 
50 ci/icreM Mr. Slim 



6/iok ni/rraHi/m 
PAC-SC51 KUA (AG-1 50A/EB-50GU) 



fli/iamocTi/mecKi/ii/i npi/i6op CMS-MNG 
flonycKaeT HenocpeflCTBeHHoe noflKniOMeHi/ie 
AT-coBMecTHMoro MOfleMa 



KOMnbKDTepflJlfl 

fluamocTHKn 1/1 
ynpaB/ieHi/ia 



-9- 



Te/iecpoHHaa 
ceTb 




A-control Mr. Slim: 

c Hapy>KHbiMn 6/iOKaivin SUZ-KA 




1) BKfl/BbiK/i, 6/iOKi/ipoBKa nynbTa 1/1 nepeKniOMeHne pewi/iMa. 

2) rioflKniOMeHne nynbTa PAR-31 MAA arm rpynnoBoro (ci/mxpoHHoro) ynpaB/ieHi/m (flo 1 6 6jiokob). 



LonWorks/SNVT 

— e— 



Apyn/ie ci/icreMbi 
A-control Mr. Slim 
(He 6o/iee 50) — 




cucTeMa ,qi/icneTMepn3a 141/11/1 
3,qaHna (BMS) 



ot flpyrux 
AG-150A(EB-50GU) 
flo 40 npi/i6opoB 



ceTeBOM pa3BeTBi/rre/ib 
(nepeKniOMaTenb) 



f Q °, ° Q 1 



KOMnbiOTep 
flucneTMepa 



6/iOKni/iTaHi/m 
PAC-SC51 KUA (AG-1 50A/EB-50GU) 




1) Internet Explorer 

2) nporpaMMa TG-2000A 
(Mitsubishi Electric): 

50 x 40 = 2000 ci/icreM Mr. Slim 

3) Oni/icaHi/ie o6MeHa naHHbiMi/i 
b c()opMaTe XML 
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KoHTpo/iJiep 

PAC-IF012B-E 

nnn ceKui/ii/i ox/iawnem/m i/i HarpeBa 



oxjia>KfleHMe-HarpeB: 1,6-28,0 kBt 




KompojiJiep PAC-IF01 2B-E npeflHa3HaHeH fl/ia n/iaBHoro (cryneHHaToro) 
ynpaB/iem/m Hapy>KHbiMi/i 6/iOKaMi/i no/iynpoMbiwjieHHOi/i cepi/11/1 Mr. Slim: 
ZUBADAN Inverter: PUHZ-SHW80-230; 
DELUXE POWER Inverter: PUHZ-ZRP35-250; 

STANDARD Inverter: SUZ-KA, PUHZ-P100-140VHA/YHA i/i PUHZ-P200/250YKA. 



Kpoivie Toro 3tot npi/i6op MOweT 6biTb i/icno/ib30BaH fl/ia Hapy>KHbix 6/iokob 
c|>mkci/ipob8hhoi/i npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTi/i (6e3 i/iHBepTopa): PU-P71-100VHA, 
PU-P71 ~1 40YHA, PUH-P71 ~1 00VHA i/i PUH-P71 -140YHA. 



llpMMeHeHMe KOHTponnepa 



PAC-IF012B-E 



ABTOMaTi/mecKi/ii/i 

Bbl6op MaCTOTbl 

Bpamem/m 
KOMnpeccopa 
(Tpe6yeTCfl ny/ibT 
PAR-31MAA) 


Hapy>KHbM 6jiok 


35 


50 


60 


71 


100 


125 


140 


200 


250 


PUHZ-SHW 








80VHA 


112V(Y)HA 


140YHA 








PUHZ-ZRP 


35VKA 


50VKA 


60VHA 


71VHA 


100V(Y)KA 


125V(Y)KA 


140V(Y)KA 






PUHZ-P 










1 00VHA2/YHA 


1 25VHA2/YHA 


1 40VHA2/YHA 


200YHA 


250YHA 


SUZ-KA 


35VA 


50VA 


60VA 


71 VA 












PU(H)-P 








71V/YHA 


100V/YHA 


125YHA 


140YHA 






BHeujHee 
ynpaB/ieHne 
MacTOTOM Bpamem/m 
KOMnpeccopa 1 


Hapy>KHbM 6jiok 


35 


50 


60 


71 


100 


125 


140 


200 


250 


PUHZ-SHW 








80VHA 


112V(Y)HA 


140YHA 




230YKA 




PUHZ-ZRP 


35VKA 


50VKA 


60VHA 


71VHA 


100V(Y)KA 


125V(Y)KA 


140V(Y)KA 







1 CoBMecTHO c KOHTpojinepoM peKOMeHflyeTCfl npi/iiviei-mTb ny/ibT 
ynpaB/iem/m PAR-31MAA p,nn Ha6/iiOfleHi/m 3a pa6oTOi7i ci/icreMbi. 

PeKOMeHflai4Mn no npi/iMeHem/iK) npi/i6opa 

1) Tenjioo6ivieHHMK 

a) Pac^eTHoe pa6o^ee flaB/ieHi/ie BcwaeMe4,15 Mna.Ten/ioo6MeHHi/iKflOJi>KeH Bbiflepwi/maTb i/icnbiTaTe/ibHoe flaB/iem/ie, b3 pa3a npeBbiwaiOLnee pa6o»Hee, — 12,45 Mlla. 
6) Bbi6op Ten/ioo6ivieHHi/iKa npoBOfli/iTe, i/icxoflfl 1/13 aieflytoini/ix flaHHbix: 

1 . TeivmepaTypa i/icnapem/m 6o/iee 4°C npi/i MaKCi/iMa/ibHOi/i ^acTOTe BpameHi/m KOMnpeccopa CreivinepaTypa b noMemem/ii/i 27°C DB / 1 9°C WB, CHapywi/i 35°C DB / 24°C WB); 

2. TeivinepaTypa KOHfleHca 141/11/1 MeHee 60°C npi/i MaKCi/iMa/ibHOi/i nacTOTe BpameHi/m KOMnpec- 



copa (TeMnepaiypa b noMeiiiem/ii/i 20°C DB , CHapywi/i 7°C DB / 6°C WB); 
3. npi/i ncno/ib30B3Hi/i n CMCTeMbi f\m HarpeBa BOflbi TeMnepaiypa KOHfleHcaui/ii/i MeHee 58°C 
npi/i MaKCi/iMa/ibHOi/i ^acTOTe BpameHi/m KOMnpeccopa (TeMnepaiypa CHapywi/i 7°C DB/6°C WB). 
b) BHyipeHHMM o6beM Ten/ioo6MeHHMKa flo/iweH yflOB/ieTBopflTb orpaHi/meHi/iHM, npi/meAeH- 
hwm b Ta6.n1/114e. I~lpn Bbi6ope cjii/ilukom Ma/ieHbKoro Ten/ioo6MeHHi/iKa B03MO>KeH B03BpaT 
>KMflKoro x/iaflareHTa b Hapy>KHbii/i 6/iok i/i Bbixofl 1/13 apon KOMnpeccopa. HanpoTi/m, nepepa3- 

MepeHHbii/i Ten/ioo6MeHHHK Bbi30BeT CHi/i >KeHi/ie npon3BOflHTe/ibHOc™ cudeMbi M3-3a HefloaaTKa x/iaflareHTa i/mi/i neperpeB KOMnpeccopa. 

r) BHyipeHHflfl noBepxHOdb Ten/ioo6MeHHi/iKa ,qoji>KHa 6biTb hi/ictoi/i. Hanpi/iMep, f\m Ten/ioo6MeHHi/iKa, Bbino/iHeHoro 1/13 Tpy6bi fli/iaMeTpoM 9,52 mm ocraTOHHoe coflepwam/ie BOflbi He 6o/iee 0,6 mv/m, Mac/ia - 
He 6o/iee 0,5 Mr/M, TBepflbix Hacn/m — He 6o/iee 1,8 miVm. 



npOM3BOflMTeJlbHOCTb 


35 


50 


60 


71 


100 


125 


140 


200 


250 


MaKCMMa/lbHbIM o6"beM, CM 3 


1050 


1500 


1800 


2130 


3000 


3750 


4200 


6000 


7500 


M l/l HI/I Ma/1 bHbl l/l o6"beivi, CM 3 


350 


500 


600 


710 


1000 


1250 


1400 


2000 


2500 



2) TepMMCTOpbl 

TepM i/i crop TH1 i/icno/ib3yeTCH TO/ibKO b pewi/iMe aBTOMan/mecKoro Bbi6opa tuara* (fl/ia 
npi/iMeHeHi/ii/i B03flyx- B03flyx). 

1. Bbi6epi/rre fl/ia TepM i/i cto pa TH1 no/iowem/ie, b kotopom oh MO>KeT i/i3MepflTb cpeflHioio 
TeMnepaiypy B03flyxa, nocrynaiOLnero 1/13 noMemeHi/in b Ten/ioo6MeHHi/iK. 

2. >Ke/iaTe/ibHO, 4To6bi OTcyKTBOBa/ia pafli/iai4i/i0HHafi nepefla^a Ten/ioTbi ot Ten/ioo6MeHHi/i- 
Ka k TepM i/i cto py. 

fl/iH Toro, 4To6bi ncno^b30BaTb flaHHbii/i KOHTpo/uiep b pe>Ki/iMe py^Horo Bbi6opa npoi/BBO- 
fli/iTe/ibHOCTi/i, c/ieflyeT noflK/iiom/iTb nocroHHHbii/i pe3i/icrop conpoTi/iB/ieHi/ieM 4-10 kOm 
BMecTO TepMi/iCTopa TH1 Ha K/ieMMHyio KO/iOflKyTB61. 
npuMenaHue. 

Pe>Ki/iM aBTOMaTi/mecKoro Bbi6opa tuara npeflycMaTpi/maeT aBTOMaTi/mecKoe onpefle/iem/ie 
Heo6xoflMMOi/i npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTi/i fl/ia fl0CTi/i>KeHi/iH qe/ieBOi/i TeMnepaTypbi. 

TepM i/i cto p Ha >Ki/iflKOcmoi/i Tpy6e TH2 

1 . Bbi6epi/iTe fl/in TepMi/iCTopa TH2 no/iowem/ie, b kotopom oh mo>kct i/i3MepflTb TeMnepaTypy 
>KMflKoro x/ia,qareHTa. 

2. >Ke/iaTe/ibHO Ten/ioi/BO/ii/ipoBaTb TepMi/iCTop TH2 ot Hapy>KHoro B03flyxa. 

3. Ecjii/i Ten/i oo6MeH hi/ik i/iMeeT HecKO/ibKO bxoaob, i/i x/iaflareHT noflaeTca Hepe3 pacnpefle- 
jiMTe/ib, to TepM i/i cto p TH2 c/ieflyeT 3aKpenMTb nepefl pacnpefle/ii/iTe/ieM. 

TepM i/i cto p Ha Ten/ioo6MeHHi/iKe TH5 

YcraHOBi/iTe TepMMCTopTH5 Ha Ten/ioo6MeHHi/iKe b TOUKe, rp,e oh mo>kct M3MepnTb TeMnepa- 
Typy KOH,qeHcai4i/ii/i/Ki/ineHi/m. 

3) 9^eKTponnTaHne KOHTpo/i/iepa nociynaeT c Hapy>KHoro 6/iOKa 

noflKJiK)HeHi/ie ni/iTam/iH k Hapy>KHOMy 6/iOKy mo>kct OT/ii/maTbcn ot npwBefleHHOM Hi/i>Ke 
cxeMbi i/i 3aBi/ici/iT ot TMna Hapy>KHoro 6/iOKa. 



ra6apnTHbie v\ ycTaHOBOMHbie pa3Mept»i 

336 



TB141 TB6 , 



3 otb. fl/ifl BBOfla Ka6e/ifl b npn6op 



Koivin^eKTaui/in 



Hapy>KHbll/l 6/lOK 



KOHTpo/uiep 





HaMMeHoeaHMe 


Koji-bo 


1 


KoHTpo/i^ep b Kopnyce PAC-IF01 2B-E 


1 


2 


TepM i/i cto p 


3 




3/ieKTponi/iTam/ie Hapy>KHoro 6/iOKa 
flH())())epeHL4MajibHbiM aBTOiviaT (Y30) 
aBTOiviaTi/mecKi/ii/i BbiK/uoMaTe/ib 
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1) BxoflHbie Ljeni/i npi/i6opa 

fljia ynpaB/iei-ii/m npon3BOflHTe/ibHOCTbK> i/iHBepTopHoro Hapy>KHoro 6jiOKa cepnn Power Inverter n Zubadan 
Inverter mokho ncnojib30BaTb BHenmi/ie ynpaBJiaiomi/ie cuma/ibi cneflyiomi/ix Ti/inoB. 



Ti/in ci/inna/ia 


S 




3 






VpOBHI/l npOH3BOfll/lT6JlbHOCTH 


BHewHi/ie nepeKntOMaienn 
Tun A: 4 6i/rra - 8 ypoBHei/i 


OFF 


OFF 


OFF 


OFF 


OFF 


BblK/1 / LUar1 / LUar2 /. . ./ LUar7 / ABTO 


BHeiuHne nepeKmoMaie/iH 
Tun B: 1 6ht- 1 ypoBeHb 


ON 


OFF 


OFF 


OFF 


OFF 


BblKJI / LLIarl /LUar4/LLIar7/ABTO 


4-20 mA 


ON 


ON 


OFF 


ON 


ON 


BblKJI/ Lilarl / LUar2 /.../ LUar7 


1-5 B 


ON 


ON 


OFF 


OFF 


ON 


BblKJI/ Lilarl / LUar2 /.../ LUar7 


0-10 B 


OFF 


OFF 


ON 


OFF 


OFF 


BblKJI/ Lilarl / LUar2 /.../ LUar7 


0-10 kOm 


ON 


OFF 


ON 


OFF 


OFF 


BblKJI /Lilarl / LUar4/ LUar7/ ABTO 


BHeiuHee ynp. He i/icno/ib3yeTCfl 


OFF 


ON 


ON 


OFF 


OFF 


To/ibKO ABTO 



TB62 



• BHeujHi/ie nepeKJuoHaTenn: Tun A: 4 6i/iTa - 8 ypoBHew; Tun B: 1 6mt - 1 ypoBeHb 

BHeujHue nepeK/iKDMaTe/in (cyxi/ie KOHTaKTbi) noflKJiiOMaKrrcfl b K/ieivuviaivi N s 10-14 kojioaki/i TB142. 
fljii/ma coeflMHMTe/ibHbix npoBOflOB flo/i>KHa 6biTb He 6o/iee 10 m. 
MuHMMa/ibHafi Harpy3Ka: 1 2 B nocr. TOKa, 1 mA. 



TB142 




TB142 


TB142 


TBI 42 


TB142 












10-11 

(COM-IN5) 


10-12 
(COM-IN6) 


10-13 
(COM-IN7) 


10-14 
(COM-IN8) 










ripi/iA/ienam/m 


Ti/inA 


Ti/inB 


OFF 


OFF 


OFF 


OFF 


[OFF] 


OFF 0% 


[OFF] 


OFF 0% 


BblKJI KDH6H 


ON 


OFF 


OFF 


OFF 


[ON] 


war1 10% 


[ON] 


waM 10% 




OFF 


ON 


OFF 


OFF 




war2 20% 




iuar4 50% 


npOH3BOflHTe/lbHOCTb (j)l/IKCI/ipOBaHa Ha 
COOTBeTCTByKDlHeM ypoBHe 


ON 


ON 


OFF 


OFF 




iuar3 30% 




1 


OFF 


OFF 


ON 


OFF 




war4 50% 




war7 100% 


ON 


OFF 


ON 


OFF 




Liiar5 70% 








OFF 


ON 


ON 


OFF 




war6 80% 




i i 




ON 


ON 


ON 


OFF 




iuar7 100% 




I ! 




OFF 


OFF 


OFF 


ON 




ABTO Bbi6op 




ABTO Bbi6op 


Pe>KHM aBTOMaTHMecKoro Bbi6opa npoi/BBOfli/iTejibHOcn/i 



BHeiuHi/ie ueni/i 



4 6i/ua - 8 ypoBHew 
ot BblKJI flo 
ABTOwiaTunecKoro 
Bbi6opa 

npoM3BOflme^bHOCTn 




BHeujHi/ie ueni/i 



TB142 




l/F-npi/i6op PAC-IF012B-E 



TB142 



• YnpaBJieHMe aHanoroBbiMM ci/ima/iaMi/i: 
4-20 m A / 1 -5 B / 0-1 0 B / 0-1 0 kOm 

1 ) BHewHi/ie cuma/ibi 4-20 mA / 1-5 B/ 0-10 B 

BHeLUHaa uenb noflKJiiOMaeTCfl k K/ieiviiviaivi N s 3 (+) i/i N s 4 (-) kojioaki/i TB62. 

2) BHeujHMM nepeivieHHbiM pe3i/icrop (0-10 kOm) 

BHeujHMM nepeivieHHbiM pe3i/icrop noflKJiKmaeTCfl k K/ieiviiviaivi N s 1 i/i N s 2 kojioakh TB62. 
npuMenaHMfl: 

1 . B Ta6/ii/me yKa3aHbi uempajibHbie 3HaMeHi/m BxoflHbix ypoBHei/i. 

2. fljii/ma coeflMHMTe/ibHbix npoBOflOB He 6o/iee 1 0 m. 



YnpaBjiem/ie pewwvioM pa6oTbi 



TBI 42 


Oni/icam/ie 


OFF 


ON 


npnMe<HaHna 


1-2 (INI) 


BjlOKMpOBKa 

KOMnpeccopa 


HopMaJlbHblM 
pe>KMM 


Koivinpeccop 

BblKJI K)MeH 


Hanpwviep, 6/iOKi/ipoBKa npn OTK/iiOMe- 
hi/m BeHTHJi^Topa npi/iT0HH0i/i yaaHOBKn. 


3-4 (IN2) 


Pe>KMM pa6oTN 


Oxjia>KfleHne 


HarpeB 


riepeKJiiOMaTejin SW2-1 1/1 SW2-2 

flOJIWHbl 6blTb B nOJlOKGHUM ON. 



SW2-1/2-2 : Pe>Ki/iM pa6oTbi 



SW2-1 


SW2-2 


OnMcaHMe 


OFF 


OFF 


OnpeflejiaeTCfl nyjibTOM ynpaBJieHi/m 


ON 


OFF 


Oxjia>KfleHne (c|)i/iKCi/ipoBaHo) 


OFF 


ON 


HarpeB (dpuKCupoBaHo) 


ON 


ON 


OnpeAejiaera BHewHi/iM cyxnM KOHTaKTOM (kojioaio TB142, KJieMMbi 3 n 4) 



nepeivieHHbiM 
pe3MCTop 
(0-10kOm) 


4-20 mA 


1-5 B 


0-10 B 


VpOBeHb 
npOI/l3BOfll/l- 
Te/lbHOCTM 


ripi/iMeiHaHi/m 


0-100 Om 


4-5 mA 


0-1,25 B 


0-0,63 B 


BblKJI. 0% 


BblKJI KDMeH 


5100m 


7 mA 


1,75 B 


1,88 B 


ujarl 10% 




1 kOm 


9 mA 


2,25 B 


3,13 B 


iuar2 


20% 


npOH3BOflHTe/lbHOCTb 

c|)HKCnpoBaHa Ha 

COOTBeTCTByiOll^eM 


2 kOm 


11 mA 


2,75 B 


4,38 B 


iuar3 


30% 


3,3 kOm 


13 mA 


3,25 B 


5,63 B 


iuar4 


50% 


4,3 kOm 


15 mA 


3,75 B 


6,88 B 


iuar5 


70% 


ypoBHe 


5,6 kOm 


17 mA 


4,25 B 


8,13 B 


war 6 


80% 




7,5 kOm 


19-20 mA 


4,75-5 B 


9,38-10 B 


iuar7 100% 




10 kOm 








ABTO war 


Pe>Knwi aBTOiviaTHMecKoro 

Bbl6opa npOH3BOflHTe/lbHOCTH 


6ojiee 1 2 kOm 








OFF 


0% 


BblKJI K)4eH 



0-10 kOm 
4-20mA/1-5 B/0-10B 



c 

ripoBOflHOM nyjibTynpaBJieHi/ifl (~ 
PAR-31 MAA 
(fljia o6aiy>Ki/iBaHi/m) 



npn6op 
PAC-IF012B-E 



TB62 



TB142 



npi/iMenaHi/ie. 

Oni/icam/ie Ha3HaHem/m nepeKJuo^aTejiei/i SW2-3, 4, 5, 6, 7, 8, a TaioKe SW3 mo>kho Ha i/ith b pyKOBOflCTBe no ycraHOBKe npi/i6opa PAC-IF01 2B-E. 



BHeujHue u,env\ 

1 . MuHMMajibHaa Harpy3Ka: 1 2 B nocr. TOKa, 1 mA. 

2. fljinHa coeflMHi/iTejibHbix npoBOAOB He 6ojiee 1 0 m. 



2) BwxoflHbie Ljeni/i npn6opa 

K npn6opy MoryT 6biTb noflK/iiOMeHbi BHeniHi/ie Ljeni/i kohtpojia. 



TB141 




Oni/icaHi/ie 


OFF 


ON 


1-2 (Bbixl) 


X1 


CocroflHi/ie 


BblKJI KDMeH 


BKJIIOMeH 


3-4 (Bbix2) 


X2 


Hei/icnpaBHOCTb 


HeT 


eCTb 


5-6 (Bbix3) 


X3 


CocroflHi/ie KOMnpeccopa 


BblKJI K)MeH 


BKJIIOMeH 


7-8 (Bbix4) 


X4 


Pe>KI/lM OTTaMBaHUfl 


BblKJI K)MeH 


BKJIKDHieH 


9-10 (Bbix5) 


X5 


Pe>KMM ox/ia>KfleHMfi 


BblKJI K)MeH 


BKJlKDMeH 


11-12 (Bbix6) 


X6 


Pe>KMM o6orpeBa 


BblKJI K)MeH 


BKJIKDHieH 


13-14 (Bbix7) 











1 ) fljii/ma coeflMHMTejibHbix npoBOflOB He 6ojiee 50 m. 

2) Harpy30MHa?i cnoco6HOCTb BbixoflOB: 240 B nepeivi. 
TOKa, 1 A. 

3) fljifl ni/iTaHi/m Harpy3KM flOJi>KeH 6biTb ncnojib30BaH 
o6mi/ii7i mctomhmk ni/uaHi/ifi. 



XI X2 X3 X4 X5 X6 

npn6op I I I I I I I I i i 

PAC-IF012B-E I ] l | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | l0 | ll | l2 | l3 Qg TB141 

BHeujHi/ie Menu I 




TB141 
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KoHTpo/iJiep 

PAC-IF013B-E 

nnn ceKui/ii/i ox/ia>KiieHi/m i/i HarpeBa 



oxjiawflem/ie-HarpeB: 1,6-160,0 kBt 



Oni/icam/ie 

KoHTpo/uiep PAC-IF013B-E npe,qHa3HaMeH fl/ia ynpaB/ieHi/m npoi/BBOfli/iTe/ibHOCTbK) 
KOMnpeccopHO-KOHfleHcaTopHbix 6jiokob c 1/iHBepTopHbiM npi/iBOflOM KOMnpeccopa: 
DELUXE POWER Inverter (PUHZ-ZRP), STANDARD Inverter (PUHZ-P) 1/1 ZUBADAN Inverter 
(PUHZ-SHW). C ero noivioinbK) mo>kho noflK/iKHi/iTb ofli/iH i/mi/i HecKO/ibKO Hapy>KHbix 6/iokob 

K (J)peOHOBblM CeKI4l/l?1M OXJia>KfleHI/m 1/1 HarpeBa npi/ITOMHblX BeHTI/IJlflLJI/IOHHblX yCTaHOBOK. 

B/iOKynpaB/ieHi/m BeHTycTaHOBKOi7i i/BMepaeT TeivmepaTypy b noiv\eineHi/ii/i i/mi/i 
b KaHa/ie npi/iTOHHoro B03,qyxa Ha Bbixo^e ycTaHOBKi/i 1/1 BbNi/icnfleT Heo6xofli/iMyK) 
npoi/BBOfli/iTe/ibHOCTb Hapy>KHoro 6/iOKa. Cuma/i ynpaB/ieHi/m MomHOCTbK) noflaera 
Ha Bxofl KOHTpo/i/iepa PAC-IF013B-E, kotopni/i o6ecnem/iBaeT pa6oTy 
Hapy>KHoro arperaTa. 



6/iOKynpaBJieHi/m 
npi/iTOHHOi/i yaaHOBKM 




TepMUCTOpbl 



(|)peoHonpoBOfl (ra3) 

(|)peOHOnpOBOfl (>KI/lflKOCTb) 



Hapy>KHbie 6jioki/i, coBMecn/iMbie c KOHTpo/i/iepoivi PAC-IF013B-E 



HapyxtHbie 6jiokm 


XonoflonpoN3BOflNTenbHOCTb 


Ten/ionpoM3BOAMTe/ibHOCTb 


npi/iMeHam/ie 




PUHZ-ZRP35VKA 


3,6 kBt 


4,1 Bt 






PUHZ-ZRP50VKA 


5,0 kBt 


6,0 Bt 






PUHZ-ZRP60VHA 


6,1 kBt 


7,0 Bt 




DELUXE POWER 
Inverter 


PUHZ-ZRP71 VHA 


7,1 kBt 


8,0 Bt 




PUHZ-ZRP1 00V/YKA2 


9,5 kBt 


11,2 Bt 




PUHZ-ZRP1 25V/YKA2 


1 2,5 kBt 


14,0 Bt 






PUHZ-ZRP1 40V/YKA2 


1 3,4 kBt 


16,0 Bt 






PUHZ-ZRP200YKAR1 


19,0 kBt 


22,4 Bt 






PUHZ-ZRP250YKAR1 


22,0 kBt 


27,0 Bt 


Ham/maa c MOfli/i(()HKa 141/11/1 R1 


STANDARD Inverter 


PUHZ-P200YKAR1 


19,0 kBt 


22,4 Bt 


PUHZ-P250YKAR1 


22,0 kBt 


27,0 Bt 






PUHZ-SHW80VHAR4 


7,1 Bt 


8,0 Bt 




ZUBADAN Inverter 


PUHZ-SHW1 12V/YHAR4 


10,0 kBt 


11,2 Bt 




PUHZ-SHW1 40YHAR4 


1 2,5 kBt 


14,0 Bt 






PUHZ-SHW230YKA2 


20,0 kBt 


23,0 Bt 


Ham/maa c MOfli/i(|)i/iKaui/ii/i YKA2 


l/l3MepeHne TeivmepaTypbi 2-x c|)a3HOi/i civ\eci/i x/ia,qareHTa «ra3->KM ( qKOCTb» b Hapy>KHOM 6/iOKe 


Hapy>KHbie 6/ioki/i 


TepMi/icrop Ha Tpy6e 


flaTHi/iK AaBjiem/ifi 






PUHZ-ZRP35VKA 










PUHZ-ZRP50VKA 










PUHZ-ZRP60VHA 








DELUXE POWER 
Inverter 


PUHZ-ZRP71 VHA 








PUHZ-ZRP1 00V/YKA2 








PUHZ-ZRP1 25V/YKA2 










PUHZ-ZRP1 40V/YKA2 










PUHZ-ZRP200YKAR1 










PUHZ-ZRP250YKAR1 








STANDARD Inverter 


PUHZ-P200YKAR1 








PUHZ-P250YKAR1 










PUHZ-SHW80VHAR4 




• 




ZUBADAN Inverter 


PUHZ-SHW1 12V/YHAR4 




• 




PUHZ-SHW1 40YHAR4 




• 






PUHZ-SHW230YKA2 




• 
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YnpaB/ieHi/ie npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTbK) Hapy>KHoro 6/iOKa 



KoHTpo/uiep PAC-IF01 3B-E i/iivieeT BxoflHbie ueni/i p,nf\ ynpaB/ieHi/m npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTbK) Hapy>KHoro 
6/iOKa: 

a) aHa/ioroBbm ci/ima/i «0-10 B» — 11 cryneHei/i npoi/BBOfli/iTe/ibHOCTi/i; 
6) nepeMeHHafl cen/i «Modbus» — 1 1 cryneHei/i npoi/BBOfli/iTe/ibHOCTi/i; 

b) aHa/ioroBbie ci/ima/ibi «1-5 B», «4-20 mA», «0-10 kOm» — 7 cryneHei/i npoi/i3BOfli/iTe/ibHOcn/i; 

r) cyxi/ie KOHTaKTbi: «Ti/m A» — 7 cryneHei/i npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTi/i, «Ti/m B» — 3 cryneHi/i 

n pOI/l3BOfll/ITe/l bHOCTI/l. 

OTKpblTbM KOMMyHHKai4HOHHbM npOTOKOJl ModbuS 

• KoHTpo/i/iep PAC-IF013B-E i/iMeeT BcrpoeHHbii/i i/n-rrepcj)ei7ic fl/ia noflKJiK)HeHi/m k ce™ «Modbus» c 
ue/ibK) ynpaB/ieHi/m npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTbK) Hapy>KHbix 6/iokob. 



YnpaB/ieHne KacKaflOM Hapy>KHbix 6jiokob 

• flo 6 Hapy>KHbix 6jiokob MoryT 6biTb o6"be,qi/iHeHbi b KacKa,q fl/ia yBe/ii/meHi/m npoi/BBOfli/iTe/ibHOCTi/i. 
K KawflOMy 6/iOKy noTpe6yera noflKJiK)Hi/iTb co6cTBeHHbii/i KOHTpo/uiep PAC-IF013B-E i/i 
o6iDefli/iHi/iTb KOHTpo/uiepbi ci/imajibHoi/i Jii/mi/iei/i. 

• flonycKaera o6"be,qi/iHeHi/ie Hapy>KHbix 6jiokob flByx pa3Hbix cepi/11/1 1/1 npoi/BBOfli/iTejibHOCTi/i. 

• KOHTpO/l/iep npi/ITOMHOI/l BeHTI/IJlflLJI/IOHHOI/l yCTaHOBKI/l nOflaeT Ha Ofll/IH 1/13 KOHTpo/i/iepoB PAC- 

IF01 3B-E (r/iaBHbm) ynpaB/iflfomi/ii/i cuma/i, cooTBeTCTByioini/ii/i Tpe6yeivioi/i molmhocti/i KacKafla. Tun 
cuma/ia — aHa/ioroBbii/i «0-10 B» i/mi/i nepeivieHHafl ce™ «Modbus». 




PcrraLii/m 



Pe>Ki/iM poTaui/ii/i Hapy>KHbix 6/iokob npi/iivieHfleTCfl fl/ifl BbipaBHi/iBaHi/ifl i/ix pa6oMero pecypca npi/i 
pa6oTe KacKa^a Hapy>KHbix 6jiokob c Macri/NHOi/i npoi/BBOfli/iTe/ibHOCTbio. 



Pe3epBnpoBaHne 

• Eoil/IOfll/IH M3Hapy>KHblx6/10KOBnpM KaCKaflHOM COefll/IHeHI/ll/l BblXOfll/IT 1/13 CTpOfl, TO aBTOMaTI/NeCKI/l 

BK/iKDMaera apyroi/i «cBo6oflHbii7i» 6/iok. 



CnrHa/i OTTai/iBaHi/i^ 



BbixoflHOi/i ci/ima/i noflaera 3a 2 Mi/myTbi flo Ha^a/ia pe>Ki/iiv\a orrai/iBaHi/m Hapy>KHoro 6/iOKa. 3to 
no3Bo/ifleT i/i36e>KaTb oflHOBpeivieHHoro nepexofla b pe>Ki/iM orrai/iBaHi/m HecKO/ibKi/ix Hapy>KHbix 
6jiokob npi/i KacKaflHOM coe,qi/iHeHi/ii/i. 

BbixoflHbiM ci/imajioivi mo>kho BK/iK)Mi/iTb flono/iHi/iTe/ibHbii/i 3/ieKTpi/NecKi/ii/i HarpeBaTe/ib Ha BpeMfl 
OTTai/iBaHi/ia Hapy>KHoro Teruioo6ivieHHi/iKa. 



SD KapTa naivm™ 

• KoHTpo/i/iep PAC-IF01 3B-E ocHameH pa3"beMOM, b kotopni/i ycraHaB/ii/iBaeTCfl KapTa naivmTi/i SD. 

• Ha KapTy naiviflTi/i 3ani/icbiBaK)TCfl pa6om/ie napaivieTpbi ci/iCTeMbi fl/ia npoBepKi/i pa6oTbi ci/icreivibi 1/1 
yflo6cTBa fli/iarHOCTi/iKi/i b c/iynae B03Hi/iKHOBeHi/ifl Hei/icnpaBHOCTi/i. 

• KapTa naivmTi/i mokct 6biTb i/icno/ib30BaHa o6HOB/ieHi/m BCTpoeHHoro nporpaMMHoro 
o6ecneHeHi/m KOHTpo/i/iepa PAC-IF013B-E. B/iaroflapa btoi/i bo3mo>khocti/i He Tpe6yera 
npi/iMeHeHi/ie cneui/ia/ibHoro nporpaivuviaTopa. 

ripi/iA/ienam/m: 

1. KapTa naM^Ti/i He Bxo,qi/iT b KOiv\n/ieKT nocTaBKi/i KOHTpo/i/iepa PAC-IF013B-E 1/1 npi/io6peTaera 
OTfle^nbHO. 

2. HacTpoi/iKa KOHTpo/i/iepa (3arpy3Ka HaMa/ibHbix napaivieTpoB) c KapTbi naivmTi/i He npe,qyciviOTpeHa. 
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CITV mULTI Gb 



MyjlbTM30Ha^bHbie VRF-CMCTeMbl 



Ma^bHbiM peiueHi/ieM f\nn He6o/ibiiji/ix m cpeflHi/ix 3flaHi/ii/i 
oc|)i/iCHoro i/mi/i >ki/i/ioi~o Ti/ina. Ci/icreMbi c i/i3MeHfleMbiM pac- 
xoflOM xjiaflarema AB/ifltOTCfl 6o/iee 3KOHOMi/iHHbiMi/i, neivi 
Tpafli/1141/iOHHbie ueHTpa^bHbie cucreMbi Ha 6a3e xo/io,qi/i/ib- 
Hbix Mami/iH. 5/iaro,qapfl cboi/im npei/iMymecTBaM cucTeivibi 
CMTI/1 MY/lbTI/l Bee name npi/iMei-mtOTCfl npn KOHfli/1141/iOHi/ipo- 

BaHMI/l fla>Ke KpynHblX MHOI~03Ta>KHblX 3flaHI/IM. 

ym/iKa/ibHOCTb ci/icreM CITY MULTI cepi/11/1 R2 3aKjitOHaeTCfl 
B TOM, HTO BHyipeHHue 6/lOKI/l, nOflKJltOHeHHbie b 061141/11/1 koh- 
Typ x^aflareHTa, MoryT oflHOBpeivieHHO pa6oiaTb b pe>Ki/iMax 
oxjia^fleHi/m 1/1 o6orpeBa B03,qyxa. To edb oflHOBpeivieHHO 
nacTb noMemei-11/iM MO>KeT ox/iawflaTbca, a apyn/ie o6orpe- 

BaTbCfl. 3TO OHeHb B3>KHO OCeHbtO l/l BeCHOI/l B 0(|)l/ICHblX 3,qaHi/i- 

nx, T3K KaK b noMemeiHi/mx, pacno/ioweHHbix c co/meHHOi/i 
dopoHbi, MO>KeT 6biTb >KapKO, a noMemeHi/m Ha npoTi/iBono- 
/io>khoi/i dopoHe 3,qaHi/m noTpe6yeTCfl o6orpeBaTb. flpyn/iM 
pacnpocTpaHeHHbiM npwviepoM npi/iMeHeHi/m ci/icreM CITY 
MULTI cepi/11/1 R2 nsntuoTcn >Ki/i/ibie 3,qaHi/m. He3aBi/ici/iMOCTb b 
Bbi6ope pe>KMMa 1/1 nenesow TeivinepaTypbi no3BOJifleT coce- 
fl^M, noflK^toHeHHbiM k o6mei/i ueHTpa^bHow cucTeivie, nyB- 
CTBOBaTb ce6a o6jia,qaTejiflMi/i co6cTBeHHoro OTfle/ibHoro koh- 
fli/1141/iOHepa. My/ibTi/i30Ha/ibHbie ci/icreMbi cepi/11/1 R2 nojiyni/i/ii/i 
cnei4na^bHyto Harpafly juiohckom accoiji/iaui/ii/i xo/iofli/uibHbix 
CMdeM 3a 3Hepro3(|)(|)eKTi/iBHOCTb, a npi/iBe,qeHHbM ko3(|)(|)i/i- 
141/ieHT npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTi/i cocraBJifleT 7,5. To edb, 3aipa- 
Hi/iBafl Bcero 1 kBt 3/ieKTpi/mecKoi/i 3Hepn/ii/i, ci/icreMa BbiflaeT 
7,5 kBt Ten/ia i/i xojiofla cyMMapHO. Cro/ib BbicoKi/ie 3HaneHi/m 
floCTumyTbi 3a cneT Toro, hto, cj)aKTi/mecKi/i, HarpeB B03,qyxa 
npoi/icxofli/iT 3a cneT ox/iawflaeMbix noMemeHi/ii/i, a 3/ieKTpi/me- 
CKaa 3Hepn/m 3aTpaHi/iBaeTCfl /ii/iujb Ha nepeMemeHi/ie 3Toro 
Ten/ia. 

C noMOinbto cepi/ii/i CITY MULTI Y mo>kho C03,qaTb ci/icre- 
My KOHfli/1141/iOHi/ipoBaHi/m /iio6oi/i KOH(|)i/iry pa 141/11/1, KaK 
b .qeTCKOM KOHCTpyKTope. Cyii^HOCTb CITY MULTI Y — Heo6bi- 
nai/iHafl ri/i6KOCTb npi/i 60/ibLuoi/i ci/ine. 

Cepi/m CITY MULTI WR2 c BOflflHbiM oxjia>KfleHi/ieM nsnn- 
era yHi/iKa/ibHOM ci/icreMOi/i c abomhom yTi/mi/i3ai4i/iei/i Terma. 
no,qo6Hbie cucTeivibi mo>kho ycTaHaB/11/iBaTb 
b BbicoKnx 3,qaHi/mx, r,qe 60/ibwoi/i nepenafl bwcot He no3BO- 
nnei ycraHOBi/iTb Hapy>KHbii/i 6jiok Ha Kpbiwy. Kpoivie Toro, 
y da HOBKa KOMnpeccopHO-KOHfleHcaTopHoro 
6/iOKa BHyipi/i 3,qaHi/m npefloxpaHfleT ero ot arpecci/iBHOi/i 
cpeflbi b npi/i6pe>KHbix pai/iOHax. I/I, KOHenHO, Becbivia b3>kho 
to, mto cucTeivibi c BOflflHbiM ox/iawfleHi/ieM MoryT pa6oTaTb 
npi/i HI/I3KMX TeivinepaTypax Hapy>KHoro B03,qyxa. 



MyjlbTH30HaJlbHbie CUCTeMbl Cl/ITI/I My/lbTH G6 



• B codaB cepi/ii/i MVJibTM30Ha;ibHbix VRF-ci/iCTeivi CITY MULTI bxoai/it 

20 KOHCTpyKTI/IBHblX MOflM(])MKai4MI/l BHVTpeHHMX 6/iokob: KaHa/lbHbie 

HacTeHHbie, KacceTHbie 1/1 MHori/ie flpyri/ie. Bcero c yneToivi Bcex MOfli/i4)i/iKai4i/ii/i 
npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTi/i HacMMTbiBaeKfi 85 MOfle/iew BHyTpeHHMX 6jiokob. 

• Bee coBpeivieHHbie BHyTpeHHi/ie 6/ioki/i AB/iaiOTCfl yHi/iBepca/ibHbiivii/i 1/1 noflxoflflT fl/ia 
Bcex cucTeivi c i/icnojib30Bam/ieivi 4>peoHa R41 OA. 

• Mofle/ibHbiM pflfl BHyTpeHHux 6jiokob flono/iHfliOT cneMna/ibHbie Kompojuiepbi 

CeKUMI/l OX/ia>KfleHMfl npi/ITOMHblX yCTaHOBOK. 

BHewi-mfl 4>peoHOBaa ceKUMfl oxnamnenm m BHyTpeHHi/ie 6jiokm MoryT 6biTb 
noflK^iOMeHbi k o6ineiviy Hapy>KHOMy 6/iOKy My/ibTi/i30Ha/ibH0i/i ci/icieivibi CITY MULTI. 

• B HapywHbix 6/iOKax cepMi/i G4-G6 3a/io>KeHa MOfly/ibHOCTb, to edb cymecrByiOT 
HeCKOJlbKO MOfly/iei/i Hapy>KHbix 6/IOKOB, I/I3 kotopnx 4>opivii/ipyK)TCfl Bee 
MomHOCTHbie MOflM(J)MKai4MM Hapy>KHbix arperaTOB. B cepMax G4-G6 npMivieHfliOTai 
TO/ibKO KOMnpeccopw c 1/iHBepTopHbiM npi/iBOflOM. 9to npofl/ieBaeT cpoK aiy>K6bi 
CMdeM 1/1 yivieHbLuaeT Harpy3Ky Ha 3/ieKTpnMecKyio ceTb, TaK KaK no/iHOCTbio 

OTCyTCTByiOT BblCOKI/ie nyCKOBbie toki/i. 

• B ci/iCTeiviax CITY MULTI npeflycMOTpeHbi pa3/iMMHbie npi/i6opbi fl/ia 
MHflMBMflya/ibHoro ynpaB/ieHMfi BHyTpeHHi/iMi/i 6/iOKaivii/i, a TaK>Ke fl/ia 
i4eHTpa/ii/i30BaHHoro kohtpo/ia ci/ideivi. Ci/icieivibi ocHameHbi BCTpoeHHOi/i ci/icieivioi/i 
npoBepKM (J)yHKMMOHMpoBaHMjq 1/1 \AN\e\OTcn BHeiuHi/ie cucTeivibi pacujupeHHOM 
fli/iarHOCTi/iKi/i. 

• Pa3pa6oTaH nporpaivuviHO-annapaTHbii/i KOivin/ieKC Mitsubishi Electric fl/ia 
Bbino/iHeHMfl ocHOBHbix 3aflaH fli/icneTMepi/i3aL|i/ii/i: Mom/iTopi/mr 1/1 KOHTpo/ib 
ci/icieivibi, pa3fle/ibHbiM yvei 3/ieKTponoTpe6;ieHMfl, orpaHMMeHne ni/iKOBOi/i Harpy3KM 
Ha 3/ieKTpoceTb, B3ai/iMOflei/iCTBi/ie co ctopohhi/im o6opyflOBaHi/ieivi. 

• ripeflycMOTpeHbi cpeflCTBa B3aMMOflei/icTBMfl c MempajibHwiviM CMcreMaMM 
fli/icneTMepi/i3aL|i/ii/i 3flaHi/ii/i (BMS) c i/icno/ib30BaHi/ieivi TexHO/iori/ii/i LonWorks, BACnet, 
EIB, Modbus, Ethernet (XML). 



B ci/iCTeiviax City Multi G6 (cepi/m YLM) Ten/ioo6ivieHHi/iK Hapy>KHoro 6/iOKa i/i3roTOB/ieH 
M3 a/iK)Mi/iHi/ieBoi/i Tpy6w n/iocKoro ceneHi/m fl/ia yBe/ii/iMeHi/ui a^eKTMBHOcm 
Ten/ioo6ivieHa 1/1 koppo3i/iohhoi/i ctoi/ikoctm. 

lloflorpeB Koivinpeccopa b 6/iOKax CITY MULTI G6 (cepi/m YLM) ocymecTB/iaeTCfl 
CTaTopHbiMi/i o6ivioTKaivii/i 3/ieKTpoflBi/iraTe/ifl. 9to o6ecneMi/iBaeT 6o/iee 3(J)(J)eKTi/iBHoe 
i/icno/ib30BaHi/ie3/ieKTpo3Hepri/ii/i b cpaBHeHi/11/1 c BHeniHi/iM jieHTOMHbiM HarpeBaie/ieivi 
Kapiepa Koivinpeccopa. 

CHi/i>KeHO 3^eKTponoTpe6/ieHi/ie BeHTM/iflTopa. Hobni/i BbixoflHOi/i HanpaB/i^tOLni/ii/i 
annapaT oceBoro BeHTM/iflTopa Hapy>KHoro 6/iOKa no3BO/iaeT flocn/Nb noBbiiueHHoro 
CTaTi/mecKoro flaB/ieHMfl npi/i MeHbwei/i MacTOTe BpameHMfl BeHTM/iflTopa 1/1 
noHi/iweHHOM 3/ieKTponoTpe6/ieHi/ii/i. 

Ci/iCTeivia ynpaB/ieHMfl fli/iHaMi/mecKi/i i/i3ivieHfleT (noBbiiuaeT) TeivinepaTypy Ki/ineHi/i^ 
b 3aBi/ici/iMOCTi/i ot Harpy3KM Ha CMdeiviy KOHfli/iu,i/iOHi/ipoBaHi/m B03flyxa c \\ei\b\o 
CHi/i>KeHi/i^ 3/ieKTponoTpe6/ieHi/m b pewMMe ox/ia>KfleHMfl. npi/i CHi/i>KeHi/ii/i Harpy3Ki/i 
TeivinepaTypa Ki/ineHi/ui yBe/ii/mi/iBaeTCJi, to ecTb CHMwaeTca nacTOTa BpameHMfl 
Koivinpeccopa, 1/1 yBeni/iHi/iBaeTC^ 3(J)(J)eKTi/iBHOCTb 3^eKTpoflBi/iraTe^?i. 

Y/iyMLueHa ce30HHa?i 3(J)(J)eKTi/iBHOCTb SEER 6/iaroflap?i onTi/iMi/i3au,i/ii/i npo(J)i/i;iei/i 
cnnpa/ieM Koivinpeccopa. 

B Hapy>KHbix arperaTax npi/iMeH^K)TC?i TO^bKO KOMnpeccopw c 1/iHBepTopHbiM 
npuBOflOM, mto o6"b?iCH}qeT OTcyTCTBi/ie nycKOBbix tokob Hapy>KHbix arperaTOB, 
yBe/ii/mi/iBaeT pecypc Koivinpeccopa 1/1 Hafle>KHOCTb Bcei/i ci/icTeivibi. 1/lHBepTopHbii/i 
npuBOfl Koivinpeccopa i/iivieeT yBe^MMeHHyio 3Hepro34>(J)eKTMBHOCTb 3a cneT 
npi/iivieHeHi/m opi/iri/iHa/ibHoro anropi/iTivia Lui/ipoTHO-i/iMnyjibCHOi/i MOfly/1^141/11/1 (LUI/IM) 
c nepeMOflyji^MneM. 9tot MeTOfl o6ecnem/iBaeT yBe/iMMeHne BbixoflHoro Hanp^>KeHi/ui 
i/iHBepTopa npi/i bwcokoi/i MacTOTe BpameHi/i^ npi/iBOflHoro 3/ieKTpoflBi/iraTe/ifl 
Koivinpeccopa, mto yBe/ii/iMi/iBaeT 34»4»eKTMBHOCTb. 



Ci/iti/i My/ibTM cepmq Y 

• 30% 3KOHOivii/ii/i 3^eKTpo3Hepri/ii/i 3a CMeT npi/iivieHeHi/i^ i/iHBepTopa. 

• B03MO>KHOCTb nOflKJIIOMaTb BHyTpeHHI/ie 6/IOKI/I CyiVlMapHOI/l npOI/l3BOfll/ITe/lbHOCTblO 

flo 130% (200% npi/i i/icno/ib30Ba hi/I i/i cneMMa/ibHOM BCTpoeHHOi/i nporpaivuvibi 
ynpaB^eHi/i^ Hapy>KHbiM 6^okom). 

• B ofli/m ri/iflpaB/ii/iMecKi/ii/i KOHTyp MO>KeT 6biTb noflK/iiOMeHO ,qo 50 BHyTpeHHi/ix 

6/lOKOB. 



• OTcyKTBi/ie nycKOBbix tokob bo Bcex MOfle^^x Hapy>KHbix 6^okob. 

• Cra6i/uibHafl Ten^onpoM3BOflMTe/ibHOCTb CMCTeivi CITY MULTI Y ZUBADAN npi/i 
Hi/i3KOi/i TeivinepaType Hapy>KHoro B03,qyxa. 

• fl/iMHa iviari/icTpa/ii/i x^a^areHTa noc^e 1 -ro pa3BeTBi/iTe/ia MO>KeT cocTaB/uiTb flo 
90 m, nepenafl bwcot Me>Kfly BHyTpeHHi/iMi/i 6/iOKaivii/i — flo 30 m, a nepenafl bwcot 
ivie>Kfly Hapy>KHbiM 1/1 BHyTpeHHi/iMi/i 6/iOKaMi/i — flo 90 m. 



Cmtm MyjibTi/i cepi/ui R2 



• YHi/iKajibHafl 2-Tpy6Ha?i cxeivia CMCTeivibi c yTi/i/i 1/13314 i/iei/i Ten/ia no3BO/ifieT CHi/131/iTb ko^mmcctbo coeflMHeHMM 
b 2,5-3 pa3a no cpaBHeHi/110 c o6bNHOi/i 3-x Tpy6HOi/i cxeivioi/i. 

• Bo3MO>KHOCTb noflK/iiOMaTb BHyTpeHHi/ie 6jiokm cyiviiviapHOM npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTbio ,qo 150% (200% npw 
ncno/ib30BaHi/n/i cneu,i/ia/ibHOi/i BCTpoeHHOi/i nporpaivuvibi ynpaB/ieHi/i^ Hapy>KHbiM 6jiokom). 

• flono/iHMTe/ibHajq bkohomm^ 3/ieKTpo3Hepri/ii/i 15-20% 3a CMeT yTi/i/i 1/133141/11/1 Ten/ia. 

• B OflMH ri/lflpaBJll/IMeCKI/ll/l KOHTyp MO>KeT 6blTb nOflKJIIOMeHO flO 50 BHyTpeHHI/IX 6/lOKOB (npM 3TOM 48 M3 H MX 

6yflyT He3aBi/ici/iMbi b Bbi6ope pe>Ki/iivia pa6oTbi: ox^a>KfleHi/ie 1/1^1/1 o6orpeB). 
Cmtm My/ibTM cepMM WY, WR2 



BOflflHOM KOHTyp B KOIVinpeCCOpHO-KOHfleHCaTOpHOIVl 6/lOKe n03BO^^eT COMeTaTb flOCTOI/IHCTBa 4>peOHOBblX 
l/l BOflflHblXCI/ICTeiVl. 





=£1 



Si 



■ 



Cmtm My/ibTM cepMM HYBRID R2 

Cepwjq HOBei/iLui/ix cMCTeivi «HYBRID R2» (rM6pMflHa?i CMCTeivia Cmtm My/ibTM) npeflCTaB/ifiiOT co6om cmm6mo3 
MyjibTM30Ha/ibHOM CMCTeivibi c peryjiMpyeivibiM pacxoflOM x/iaflareHTa m B03flyiuHO-BOfl^Hbix BHyTpeHHMx 6/iokob 

(4»3HKOMJ10B). 



■iHj HepTe>KM BHyTpeHHMX l/l Hapy>KHblX 6/IOKOB B 

■ > (J)opiviaTe «DXF» flocTynHbi fl/ia CBo6o,qHoro 

nepTe^Kn cKaMMBaHMJi Ha caMTe 

www.mitsubishi-aircon.ru 



flporpaiviivia aBTOiviaTM3MpoBaHHoro npoeKTMpoBaHM^ CITY MULTI DESIGN TOOL 



J „ 




nporpaiviivia aBT0iviaTM3MpyeT ocHOBHbie onepai4MM npoeKTMpoBaHMJi My/ibTM30Ha/ibHbix CMCTeivi CITY MULTI: 

• pacMeTflMaivieTpoB^peoHonpoBOflOB m npoBepKa cootb6tctbmji orpaHMMeHMfiivi ajimh m nepenaflOB bwcot; 

• KOppeKMM^ n pOM3BOflMTe/l bHOCTM BHyTpeHHMX 6/IOKOB; 

• pacneT KO/iMMecTBa flono/iHMTe/ibHoro x/iaflareHTa; 

• 4>opiviMpoBaHMe CMCTeivibi ynpaB/ieHM^; 

• BbiBOfl npoeKTHOM flOKyivieHTai4MM: cxeivia CMCTeivibi (bmp-4>aMJi), cnei4M(J)MKai4M}q (Excel), 3/ieKTpMMecKa^ m 
rMflpaBJiMMecKaa cxeiviw (b (J)opiviaTe AutoCAD). 

nporpaiviivia MivieeT pyccK0^3bNHbiM MHTep(J)ei/ic. 

lloc/ieflHioK) BepcMio nporpaivuvibi mo>kho 6ecn/iaTHO CKanaTb Ha caMTe http://www.mitsubishi-aircon.ru b 
pa3,qejie«nporpaiviivibi/flMCTpM6yTMBbi». 
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M0flM(|)MKaL4MM Hapy>KHbix 6/10K0B 
VRF cwaeMbi CITYmULTI Gb 



Cepi/m Y (B03flyLUHoe ox/ia>KfleHi/ie Ten/ioo6ivieHHi/iKa) 

H0BMHK3 

7 MOfly/iei/i cepi/ii/i Y «TO/ibKO ox^a>K,qeHi/ie» 7 Mopynew cepi/11/1 Y craHflapT Ml M 7 MOflyjiei/i BbicoKos^eKTMBHOi/i cepi/ii/i Y frff 



I ' II ' 111 

I - i 













I 



IS 



PUCY-P200YKA PUCY-P350YKA 
PUCY-P250YKA PUCY-P400YKA 
PUCY-P300YKA PUCY-P450YKA 



PUCY-P500YKA 



PUHY-P200YKB-A1 PUHY-P300YKB-A1 PUHY-P450YKB-A1 PUHY-EP200YLM-A PUHY-EP300YLM-A PUHY-EP400YLM-A 
PUHY-P250YKB-A1 PUHY-P350YKB-A1 PUHY-P500YKB-A1 PUHY-EP250YLM-A PUHY-EP350YLM-A PUHY-EP450YLM-A 
PUHY-P400YKB-A1 PUHY-EP500YLM-A 



Cepi/m WY 

(C BOflflHblM KOHTypOM) 




PQHY-P200YHM-A 
PQHY-P250YHM-A 
PQHY-P300YHM-A 



Bjioki/i cepi/in Y 
PUMY 



HOBMHK3 



PUMY-P1 12YKM1/VKM1 
PUMY-P125YKM1/VKM1 
PUMY-P1 40YKM 1 /VKM 1 
PUMY-P200YKM 



4 MOfly/ia cepi/m Y REPLACE 

I 



PUHY-RP200YJM-B 
PUHY-RP250YJM-B 
PUHY-RP300YJM-B 
PUHY-RP350YJM-B 



2 MOfly/ia cepi/m Y ZUBADAN 




PUHY-HP200YHM-A 
PUHY-HP250YHM-A 



Cepi/m R2 (B03flyiuHoe ox/ia>KfleHi/ie Ten/ioo6ivieHHi/iKa) 



HOBMHKa 




PURY-P200YLM-A1 PURY-P300YLM-A1 PURY-P450YLM-A1 
PURY-P250YLM-A1 PURY-P350YLM-A1 PURY-P500YLM-A1 
PURY-P400YLM-A1 



Cepi/m WR2 (C BOflflHblM KOHTypOM) 




PQRY-P200YHM-A 
PQRY-P250YHM-A 
PQRY-P300YHM-A 



3 MOfly/ia cepi/ii/i 
REPLACE R2 



PURY-RP200YJM-B 
PURY-RP250YJM-B 
PURY-RP300YJM-B 



2 MOfly/ia cepi/ii/i 
HYBRID R2 



PURY-WP200YJM-A 
PURY-WP250YJM-A 



npi/iMenaHi/ie. 

Mofly/in npnivieHJiKDTCfi b KanecTBe caMOCTOflTejibHbix Hapy>KHbix 6jiokob 
hjih BxoflflT b codaB MHoroMOfly/ibHoro Hapy>KHoro arperaia. 
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Bee Hapy>KHbie 6jioki/i cepnn City Multi G6 



Cepi/m Y 


Cepi/m R2 




Cepi/m Y 

TOJlbKO 

ox/ia>KfleHi/ie 
aaHflapT 

PUCY-P 


Cepi/m Y 
aaHflapT 

PUMY-P 
PUHY-P 


Cepi/m Y 

BblCOKO- 
3(tx))eKTI/IBHafl 

PUHY-EP 


Cepi/m 
REPLACE Y 

PUHY-RP 


Cepi/m Y 
ZUBADAN 

PUHY-HP 


Cepi/m WY 

C BOflflHbIM 
KOHTypOM 

PQHY-P 


Cepi/m R2 
aaHflapT 

PURY-P 


Cepi/m 
REPLACE R2 

PURY-RP 


Cepi/m WR2 

C BOflflHbIM 
KOHTypOM 

PQRY-P 


Cepi/m HYBRID R2 
PURY-WP 




PUMY-P112YKM 
PUMY-P1 1 2VKM 




















PUMY-P125YKM 
PUMY-P125VKM 




















PUMY-P140YKM 
PUMY-P140VKM 


















PUCY-P200YKA 


PUMY-P200YKM 
PUHY-P200YKB-A1 


PUHY-EP200YLM-A 


PUHY-RP200YJM-B 


PUHY-HP200YHM-A 


PQHY-P200YHM-A 


PURY-P200YLM-A1 


PURY-RP200YJM-B 


PQRY-P200YHM-A 


PURY-WP200YJM-A 


PUCY-P250YKA 


PUHY-P250YKB-A1 


PUHY-EP250YLM-A 


PUHY-RP250YJM-B 


PUHY-HP250YHM-A 


PQHY-P250YHM-A 


PURY-P250YLM-A1 


PURY-RP250YJM-B 


PQRY-P250YHM-A 


PURY-WP250YJM-A 


PUCY-P300YKA 


PUHY-P300YKB-A1 


PUHY-EP300YLM-A 


PUHY-RP300YJM-B 




PQHY-P300YHM-A 


PURY-P300YLM-A1 


PURY-RP300YJM-B 


PQRY-P300YHM-A 




PUCY-P350YKA 


PUHY-P350YKB-A1 


PUHY-EP350YLM-A 


PUHY-RP350YJM-B 






PURY-P350YLM-A1 








PUCY-P400YKA 


PUHY-P400YKB-A1 
PUHY-P400YSKB-A1 


PUHY-EP400YLM-A 


PUHY-RP400YSJM-B 


PUHY-HP400YSHM-A 


PQHY-P400YSHM-A 


PURY-P400YLM-A1 
PURY-P400YSLM-A1 




PQRY-P400YSHM-A 




PUCY-P450YKA 


PUHY-P450YKB-A1 
PUHY-P450YSKB-A1 


PUHY-EP450YLM-A 


PUHY-RP450YSJM-B 




PQHY-P450YSHM-A 


PURY-P450YLM-A1 
PURY-P450YSLM-A1 




PQRY-P450YSHM-A 




PUCY-P500YKA 


PUHY-P500YKB-A1 
PUHY-P500YSKB-A1 


PUHY-EP500YLM-A 


PUHY-RP500YSJM-B 


PUHY-HP500YSHM-A 


PQHY-P500YSHM-A 


PURY-P500YLM-A1 
PURY-P500YSLM-A1 




PQRY-P500YSHM-A 




PUCY-P550YSKA 


PUHY-P550YSKB-A1 


PUHY-EP550YSLM-A 


PUHY-RP550YSJM-B 




PQHY-P550YSHM-A 


PURY-P550YSLM-A1 




PQRY-P550YSHM-A 




PUCY-P600YSKA 


PUHY-P600YSKB-A1 


PUHY-EP600YSLM-A 


PUHY-RP600YSJM-B 




PQHY-P600YSHM-A 


PURY-P600YSLM-A1 




PQRY-P600YSHM-A 




PUCY-P650YSKA 


PUHY-P650YSKB-A1 


PUHY-EP650YSLM-A 


PUHY-RP650YSJM-B 




PQHY-P650YSHM-A 


PURY-P650YSLM-A1 








PUCY-P700YSKA 


PUHY-P700YSKB-A1 


PUHY-EP700YSLM-A 


PUHY-RP700YSJM-B 




PQHY-P700YSHM-A 


PURY-P700YSLM-A1 








PUCY-P750YSKA 


PUHY-P750YSKB-A1 


PUHY-EP750YSLM-A 


PUHY-RP750YSJM-B 




PQHY-P750YSHM-A 


PURY-P750YSLM-A1 








PUCY-P800YSKA 


PUHY-P800YSKB-A1 


PUHY-EP800YSLM-A 


PUHY-RP800YSJM-B 




PQHY-P800YSHM-A 


PURY-P800YSLM-A1 








PUCY-P850YSKA 


PUHY-P850YSKB-A1 


PUHY-EP850YSLM-A 


PUHY-RP850YSJM-B 




PQHY-P850YSHM-A 


PURY-P850YSLM-A1 








PUCY-P900YSKA 


PUHY-P900YSKB-A1 


PUHY-EP900YSLM-A 


PUHY-RP900YSJM-B 




PQHY-P900YSHM-A 


PURY-P900YSLM-A1 








PUCY-P950YSKA 


PUHY-P950YSKB-A1 


PUHY-EP950YSLM-A 
















PUCY-P 1000YSKA 


PUHY-P1000YSKB-A1 


PUHY-EP1 OOOYSLM-A 
















PUCY-P1050YSKA 


PUHY-P1050YSKB-A1 


PUHY-EP1 050YSLM-A 
















PUCY-P1 1 0OYSKA 


PUHY-P1 1 00YSKB-A1 


PUHY-EP1 1 0OYSLM-A 
















PUCY-P1 150YSKA 


PUHY-P1 1 50YSKB-A1 


PUHY-EP1 1 50YSLM-A 
















PUCY-P1200YSKA 


PUHY-P1200YSKB-A1 


PUHY-EP1200YSLM-A 




















npi/iMenaHi/m: 

1 . ArperaTbi cepni/i YSLM-A, YSKA i/i YSKB coctoat 1/13 MOfly/iei/i, Hai/iivieHOBaHi/m KOTopbix mo>kho Hai/m/i b Ta6jii/max c 
xapaKTepucTMKaiviM npi/i6opoB. 

2. Ormcai-ine BHeujHi/ix 6jiokob cepi/in Y ZUBADAN npi/iBefleHO b pa3fle/ie «CncreMbi OTormeHi/m». 

3. B cucTeiviax HYBRID R2 i/icno/ib3yK)TCfl TO/ibKO cneLii/ia/ii/Bi/ipoBaHHbie BHyipeHHue 6jioki/i cepi/m PEFY-WP i/i PFFY-WP. 


PUCY-P1250YSKA 


PUHY-P1250YSKB-A1 


PUHY-EP1250YSLM-A 




PUCY-P1300YSKA 


PUHY-P1300YSKB-A1 


PUHY-EP1300YSLM-A 




PUCY-P1350YSKA 


PUHY-P1350YSKB-A1 


PUHY-EP1350YSLM-A 





COGfll/IHGHI/ie 

Mopyneih 
b HapyxtHbift 
arperaT 



Cepi/m Y 




npniviep 
PUHY-EP650YSLM-A 

Koivin/ieKT o6"beflHHHTenei/i 
Man/iapa/ii/i x/iaflarema 
CMY-Y300VBK3 



Cepi/ia R2 



o6i3efli/iHi/iTejib jii/iHi/ii/i 
Hi/i3KoroflaBJiem/ifl 




npMMep 

PU RY-P400 YSLM-A 1 

Koivin^eKT o6"befli/iHi/iTejieM o6t>eflMHMTejibJinmM 
Mamcrpajiii xnaAarema BucoKoroflaBJiemwi ' 
CMY-R100VBK-A 
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Hapy>KHbie 6jioki/i 

□TYmULTI Gb 



«TOJibKo ox/ia>KfleHi/ie» i/mi/i «oxjia>KfleHi/ie-HarpeB» 



HOBMHKa 



Ten/ioo6ivieHHMK c njiocKi/iMi/i 
aniOMi/iHi/ieBbiMi/i Tpy6aMi/i (cepi/iaYLM) 



CITY MULTI G6: cep™ YKA, YKB v\ YLM 

Mitsubishi Electric Corporation OTivieHaeT 30-K) roflOBini/my co aha Hana/ia npoi/i3BOflCTBa nepBoi/i 
VRF-ci/iCTeivibi CITY MULTI. K 3TOiviy co6biTi/iio npi/iypoMeH BbinycK HOBei/iwi/ix Hapy>KHbix 6/iokob CITY 
MULTI G6, KOTopbie Bo6pa/ii/i b ce6a caiviwe coBpeivieHHbie Texi-ii/mecKi/ie peiuei-ii/m. 




Hapy>KHbiM 6jiok 
CITY MULTI G6 



HoBaa KOHCTpyKL(i/m Ten/ioo6ivieHHi/iKa 

TpeHfl noc/ieflHi/ix /ieT — 3jo 6opb6a 3a aHeproa^eKTi/iBHOCTb ci/icreivi 
KOHfli/1141/ioHi/ipoBaHi/i^ B03flyxa, 3/ieKTponoTpe6/iem/ie KOTopbix nopoi/i cocraBJiaeTflo 
ot roflOBbix 3HepreTi/mecKi/ix 3aipaT 3flam/m. 
B Hacroflinee Bpeivm VRF-ci/iCTeivibi cooTBeTCTByiOT Bceivi Tpe6oBaHM^M / 
npefltflBJifleivibiivi k ci/icreiviaivi KOHfli/iu,i/iOHi/ipoBaHi/m c tomki/i 3pem/m 9KO/iori/ii/i, 1/1 
pa3pa6oTMi/iKi/i Mitsubishi Electric nonm/ii/i, mto fla/ibHei/iwee yBe/ii/mei-ii/ie 
9HepreTi/iMecK0i/i a^eKTi/iBHOCTi/i ci/icieivi HeB03MO>KHO 6e3 BHeflpem/m 
KaMecTBeHHO hobnx i/iH>KeHepHbix pewem/m. OflHi/iM 1/13 hi/ix CTa/10 npi/iivieHeHi/ie 
Term 006 MeHHi/iKa Hapy>KHoro 6/iOKa, i/i3roTOB/ieHHoro 1/13 a/iioivii/iHi/ieBoi/i Tpy6w 
n/iocKoro ce^em/m, mto flaeT c/ieflyfomi/ie npei/iMymecrBa. 

•YBe/ll/NeHHafl KOpp03l/IOHHafl CTOI/IKOCTb (l/l3-3a OTCyTCTBI/lfl ra^bBaHI/IMeCKOI/l 

napw MeTa/uioB). 

• yjiyMiueHHbii/i Ten/ioBoi/i KomaKT 3a cneT yBejii/meHi/m n/iomafli/i noBepxHOcm 
KOHTaKTa Tpy6bi 1/1 ope6peHi/m. 

• YBe/ii/NeHa KOivinaKTHOCTb KOHCTpyKu,i/m Ten/ioo6ivieHHi/iKa. 

B pe3y/ibTaTe cymecTBeHHO noBbiiueHa a^eKTi/iBHOCTb Ten/ioo6ivieHa, mto 
npi/iBe/10 k yBe/ii/meHi/iio BHeproa^eKTi/iBHOCTi/i Bcei/i VRF-ci/iCTeivibi CITY MULTI G6. 



50% 



HapywHbiw 6jiok 
CITY MULTI G6 (cepi/m YKA 1/1 YKB) 



AjuoMUHneBoe ope6pem/ie 
Tenjioo6ivieHHHKa 



/leimuuuivieni-misci 

- ^ m « *W 

1 




MeflHaa Tpy6a Kpymoro ce^ei-ii/m 



Hapy>KHbiM 6jiok 
CITY MULTI G6 (cepi/mYLM) 




A/iioiviMHMeBafi Tpy6a n/iocKoro ce^ei-ii/m 



OriTi/i Mi/i 3a 141/1^ noTOKOB BTen^oo6ivieHHMKe 



Pacxofl B03flyxa Mepe3 Ten/ioo6ivieHHi/iK Hapy>KHoro 6/iOKa 
flOCTi/iraeT CBoero MaKCi/iiviajibHoro 

3HaHem/m b ero BepxHei/i Macn/i, g 

pacno/io>KeHHOi/i 6/in>Ke k | 

BeHTi/maTopy. rio3TOiviy cxeivia J 

pacnpefle/iem/m noTOKa x/iaflarema g 

Ten^oo6ivieHHi/iKa 6bi/ia M3ivieHeHa c ¥ 

Me/ibK) yBejii/meHi/m 30hw t 

nepeox/iawflem/m >Ki/iflKoro >g 

x^aflareHTa. I. 



Hapy>KHbii/i 6jiok 
CITY MULTI G6 (cepi/m YKA 1/1 YKB) 




I 



>Kl/lflKI/M 

x/iaflareHT 



Hapy>KHbiM 6/iok 
CITY MULTI G6 (cepi/mYLM) 




YBe/iMHeHa 30Ha nepeox/iaw- 
^makmm [ flenidfl xwflKoro xjiaflareHTa 
x/iaflareHT 



3/ieKTpoflBi/iraTe/ib Koivinpeccopa 

• ripnivieHeH 6eKO/i^eKTopHbM ci/mxpom-ibii/i 3/ieKTpoflBMraTe/ib Koivinpeccopa. 

• YBe/iMMeH Kllfl 3/ieKTpoflBi/iraTejifl b o6/iacTi/i hi/bki/ix i/i cpeflHi/ix MacTOT Bpamei-11/ifl Ba/ia 3a cneT 

n/lOTHOrO paCnO/10>KeHI/m CTaTOpHOI/l 06MOTKI/I. 9tO Mpe3BbNai/IHO B3>KHO flJlfl MyJlbTI/BOHaJlbHblX 

VRF-cucTeivi, pa6oTaK)Li^Mx 3HaMi/iTe/ibHyK) MacTb BpeMem/i c Macn/iMHOi/i 3arpy3KOM. 





HapywHbiii 6jiok CITY 


MULTI G6 (cepi/mYLM) 


yBe/iMHeHne3(|)(j)eKTMBH0CTM npn nacTMHHOM 3arpy3Ke Ha 2-7% 







Hapy>KHbiM 6jiok CITY MULTI G5 



HacTOTa Bpai^eHMfl BJieKTpoflBuraTejia 



BeCKO^JieKTOpHbll/l CMHXpOHHbll/l 

3/ieKTpoflBnraTe/ib Koivinpeccopa 
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Koivmpeccop 

• Y/iymueHa ce30HHaa 3(JxJ)eKTi/iBHOCTb SEER 6/iaroflapfl onTi/iMi/i3a 141/11/1 npo(J)i/iJiei/i cni/ipanei/i. 



OnTi/iMi/131/ipoBaHbi npoc|)i/i/ii/i cni/ipa/ieft 

(yBe/lHMeH K09(|)(|)l/IL4l/ieHT 06-beMHOM npOI/BBOfll/ITe/lbHOCTI/l) 



HarpeBaie^b 
Kapiepa 




HOBblM 

Koivmpeccop 



HarpeB 

CTdTOpHblMI/l 

o6motk3mi/i 




IloflorpeB Koivinpeccopa b 6/iOKax CITY MULTI G6 ocymecTBrmeTCfl 
aaTopbiMM o6motk3mi/i 3/ieKTpoflBMraTe^fi. 9to o6ecnem/iBaeT 6o/iee 
3(])(J)eKTMBHoe i/icno/ib30BaHi/ie 3/ieKTpo3Hepn/ii/i B cpaBHeHMM c 
BHeniHi/iivi jieHTOMHbiM HarpeBaie/ieivi Kapiepa Koivinpeccopa. 



Bemi/i/i^Top 

CHI/IWeHO 3^eKTponOTpe6/ieHMe BeHTI/IJlflTOpa. HOBbll/l BblXOflHOI/l 

HanpaBJiflK)Lni/ii/i annapaT oceBoro BeHTi/i/iflTopa Hapy>KHoro 6/iOKa no3BormeT 
flOCTMMb noBbiiueHHoro aaTMMecKoro flaB/iem/m npi/i MeHbiuei/i HacroTe 
BpameHi/m BeHTi/irmTopa 1/1 nom/i>KeHHOivi 3/ieKTponoTpe6/ieHi/ii/i. 



HanpaB/iaiOLHi/M annapaT 
oceBoro BeHTi/uiflTopa 
CITY MULTI cepi/m G5 



HoBbm HanpaB/iaiomi/M annapaT 
oceBoro BeHTi/uiflTopa 
CITY MULTI cepi/m G6 




HOBbie wiofle/iM YKA 

o 




CTapbie MOflenw 



3oHa B/ii/ifiHi/ifl Ha ce30HHyio 

3Hepr03(])(|)eKTMBHOCTb SEER 



HM3Kafl BblCOKafl 



Ci/icreivia Tpy6onpoBOflOB x/iaflareHTa 

PaccroflHi/ie ot nepBoro pa3BeTBi/iTerm flo nooieflHero BHyTpeHHero 6/iOKa ysenmeno flo 90 m. 

Ilepenafl bncot Mewfly BHyTpeHHi/iMi/i 6/iOKaMi/i ysenmen flo 30 m. 

ripi/in/ienam/m: 

1 . Eoii/i fl/iMHa Tpy6onpoBOfla x/iaflareHTa noc/ie 1 -ro pa3BeTBi/iTe/ifl npeBbiiuaeT 40 m, to Heo6xoAMMO 
y Be/i 1/1 m/iTb fli/iaivieTp wi/iakocthoi/i Mari/iapa/ii/i Ha 1 Ti/mopa3Mep. 

2. Ecjii/i nepenafl bncot Me>Kfly BHyipeHHi/iMi/i 6/iOKaMi/i npeBbiiuaeT 1 5 m, to Heo6xo,qi/iMO yBe/ii/Ni/iTb fli/iaivieTp 
>Ki/iflKOCTHOi/i Tpy6bi Ha 1 Ti/mopa3Mep. 



MaKC. nepenafl 

30 M 



TpOMHI/IK N Q 1 




l/l3MeHfleiviafl TeMnepaTypa Ki/inem/i^ 

Ci/iCTeMa ynpaB/ieHi/m fli/maMi/mecKi/i i/i3MeHaeT (noBbiiuaeT) TeMnepaTypy 
Ki/meHi/m b 3aBi/ici/iMOCTi/i ot Harpy3Ki/i Ha ci/icreMy KOHfli/1141/iOHi/ipoBaHi/m 
B03flyxa c qe/ibio CHi/iweHi/m 3JieKTponoTpe6/ieHi/m b pe>Ki/iMe oxnawfleHi/m. I1pi/i 
CHi/i>KeHi/ii/i Harpy3Ki/i TeMnepaTypa Ki/meHi/m yBeni/mi/iBaeTCfl, to ecTb CHi/iwaeTCfl 
MacTOTa BpameHi/m KOMnpeccopa, 1/1 yBe/11/Ni/iBaeTCfl 3(J)(])eKTi/iBHOCTb 
3/ieKTpoflBi/iraTerm. 



i 

TeMnepaTypa 


V TeMnepaTypa npoMe^yTO.Haf, 
K yH TeMnepaTypa 

^^^^T^^LUeHI/ll/l ^ v ]V 


ox/ia>KfleHne — ► 
BK/1 




ox/ia>KfleHMe — ► 
BblKfl 


°o 0 ? ? ? ? 

Ue/ieBaa TeMnepaTypa 
i/icnapeHi/m 



BpeMfl 





1/ 


floBbiujeHi/ie 







TewinepaTypbi Ki/inem/ifi 



HapywHaa TeMnepaTypa flo 52°C 

npi/iMeHeHi/ieTermoo6MeHHi/iKa hoboi/i KOHcrpyKLji/ii/i no3BOJii/mo 
yBe/ii/iMi/iTb MaKCi/iMa/ibHyio TeMnepaTypy Hapy>KHoro B03flyxa b pe>Ki/iMe 
ox/iawfleHi/m c +46°C ,qo +52°C 9to b3>kho npi/i pa3Memem/ii/i 6jiokob 

BHyTpi/l 3aLL|l/ITHblX KOHCTpyKMMM 

i/ijii/i Ha TexHi/mecKi/ix 3Ta>Kax. 



TeKymaa 
cepi/m 



r- 52°C 





HapywHbm 6jiok 
CITY MULTI G6 

(PUCY-PYKA, 

PUHY-EPY(S)LM, 

PUHY-PY(S)KB) 



LUI/IM c nepeMopynnnweih 



1/lHBepTopHbiM npMBOfl KOMnpeccopa MMeeTyBe/iMMeHHyio SHepros^eKTMBHOCTb 3a cneT npi/iMeHem/m 
opi/in/majibHoro anropi/iTMa wi/ipoTHO-i/iMnyjibCHOi/i MOflyrmqi/ii/i (LLII/IM) c nepeMO,qyjifli4i/iei/i. 9tot MeTOfl 
o6ecnem/iBaeTyBe/ii/meHi/ie BbixoflHoro HanpaweHi/m i/iHBepTopa npi/i bncokoi/i MacTOTe BpameHi/ifi 
npi/iBOflHoro 3/ieKTpoflBi/iraTerm KOMnpeccopa, mto yBe/ii/mi/iBaeT 3(JxJ)eKTi/iBHOCTb. 



BblXOflHOe 

Hanpawem/ie 



Hue -/ TIN 




YBe/inMeHO 

BbixopHoe Hanpa>KeHne 
nHBepTopa 3a cneT 
nepeMOfly/iflu,i/ii/i 

YBe/inMeHa 

3(J)(()eKTMBHOCTb 

3/ieKTpoflBnraTe/ifi 



; MeTOfl c nepeMOfly^aMneM 
; TpaflUMnoHHbiw MeTOfl 



HenpepbiBHbm HarpeB 

Hapy>KHbie 6tiokm CITY MULTI G6 (PUHY-EP Y(S)LM, PUHY-P YKB m PURY-P 
Y(S)LM) cnoco6Hbi Bbino/iH^Tb noceKMMOHHoe OTTai/iBaHi/ie Tennoo6MeH- 
Hi/iKa ropjiMMM ra30o6pa3HbiM xnaflareHTOM. Bo BpeMfl 3Toro npoqecca 
npoflon>KaeTC?i HarpeB B03flyxa o6cny>KMBaeMbix noMemeHi/11/i, a 
Ten/ionpoi/BBOfli/iTe/ibHOCTb ci/iCTeMbi CHM>Kaera ,qo ypoBHJi 30-40% ot 

HOMI/IHa/lbHOrO 3HaHeHM?q. 

OTTai/iBaHi/ie Ten/ioo6MeHHi/iKa Hapy>KHoro 6noKa Tpafli/1141/iOHHbiM 
cnoco6oM, to ecTb no/iHbiM nepeK/iiOMeHi/ieM HanpaB/ieHM^ flBi/iweHi/m 
xna,qareHTa bo Bcew ci/iCTeMe, npoi/icxofli/iTTO/ibKO nocne Tpex nocneflOBa- 
Te/ibHbix 141/iK/ioB OTTaMBaHMJi ropfiMi/iM ra30M. no3TOMy Tenno noflaera b 
noMemeHi/ifi, npaKTi/mecKi/i, HenpepbiBHO. 



HacroTa Bpai^eHna sneKrpoflBuraTe^fl KOMnpeccopa, c" 1 
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HapywHbie 6jioki/i CITY 111 ULTI Gb 

Cepi/ifl Y 



oxjiawflem/ie-HarpeB: 1 1,2-150,0 kBt 



HOBMH Ka 

51 



B cucTeiviax cepi/11/1 «Y» BHyTpem-ii/ie 6jioki/i 
oflHOBpeivieHHO MoryT pa6oiaTb TO/ibKO 
b oflMHaKOBOM pewnivie (oxna>KfleHi/ie i/mn HarpeB). 



Cepi/m YcraHflapT: 

Cepi/m Y BbicoKoacJx^eKTMBHa^: 
Cepi/m Y Replace 
Cepi/m Y ZUBADAN: 



PUMY-P112-140VKM1/YKM1,PUMY-P200YKM 
PUHY-P200-1 350Y(S)KB-A1 
PUHY-EP200-1 350Y(S)LM-A 
PUHY-RP200-900Y(S)JM-B 
PU H Y-H P200-500 Y(S) H M- A 



Ue/ieBaa TeivinepaTypa i/icnapeHi/m b pewi/iivie ox/iawfleHi/m MO>KeT 6biTb noBbiweHa 
c 0°C (daHflapTHoe 3HaHeHi/ie) flo +4°C, mto yBe/ii/mi/iBaeT npoi/i3BOfli/iTe;ibHOCTb no 
ABHOM Ten/ioTe i/i o6ecnem/iBaeT KOM(J)opTHoe ox/iaw^em/ie. 

CyMMapHa^ yCTaHOBOHHafl MOLUHOCTb BHyTpeHHI/IX 6J10KOB MO>KeT 6blTb 

ysenmena no 200% (fl/ia Toro, MTo6bi 3aflei/iCTBOBaTb 3Ty B03MO>KHOCTb, cnepyei 
npoKOHcy/ibTupoBaTbc^ c noaaBini/iKOM o6opyflOBaHi/m). 

Bo Bcex MOfle/i^x npi/iiviei-miOTCfl TO/ibKO KOMnpeccopw i/i BeHTi/i/iflTopw c 
1/iHBepTopHbiM npi/iBOflOM (DC-i/iHBepTop), no3TOiviy nycKOBOi/i tok He npeBbiiuaeT 
MaKci/iivia^bHoro 3HaHeHi/m pa6oMero TOKa. 



Cepi/m Y: 22,4-1 50,0 kBt (K P oMe pumy-p) 



Mi/iHi/iMi/i3ai4i/m Koni/mecrBa B3ai/iMOCBfl3aHHbix KOMnpeccopoBflTm yBejii/meHi/m 
Hafle>KHOCTi/i CMdeivibi (He 6o/iee 3 b oahoivi ri/mpaB/ii/mecKoivi KOHType). 
ripeflycMOTpeHa aBapi/ii/iHaa pa6oia MHoroKOMnpeccopHoi/i o/icreivibi c 
Hei/icnpaBHbiM KOMnpeccopoivi. 

B/iaroqapa npi/iivieHeHi/iK) nepeox/iafli/iTe/ifl b Hapy>KHOM 6/iOKe CHi/i>KaK)TCfl 
ruflpaB/iMMecKne noTepi/i b Man/icrpajiflx^peoHonpoBOflOB i/i Mi/iHi/iMi/131/ipyeTCfl 
3anpaBKa x/ia,qareHTa. B KanecTBe pa3BeTBi/iTe/iei/i i/icnojib3yK)TCfl T-o6pa3Hbie 

TpOI/IHI/IKI/l. 

B KOHCTpyKL|i/ii/i Hapy>KHoro 6/iOKa npeflyciviOTpeH i/i30/ii/ipoBaHHbii/i OTceKfl/ia 
KOMnpeccopa, mto cymecTBeHHO yivieHbLuaeTypoBeHb Luyivia Hapy>KHoro arperaia 
bo Bcex HanpaB/ieHi/mx. 



fljiL/ma MarMCTpa/iM 4>peoHonpoBOflOB: 

cyivuviapHafi fl/ii/ma Bcex yqacTKOB He 6o/iee 1 000 m (PUHY-HP - 300 m) 

caivibiM fl/iMHHbiM yMacTOK ot Hapy>KHoro 6/iOKa He 6o/iee 1 65 m (PUHY-HP - 1 50 m) 

caivibiM fl/inHHbiM yMacTOK ot Hapy>KHoro 6/iOKa (9KBMBa/ieHTHa« fl/inHa) He 6o/iee 1 90 m (PUHY-HP - 1 75 m) 

noaie nepBoro pa3BeTBi/iTe/ifl flo fla/ibHero BHyTpeHHero 6/iOKa He 6o/iee 40 m (90 1 m) 

Me>Kfly MOflyjiflMi/i, cocraBJiniOLfli/iMi/i Hapy>KHbiM 6jiok He 6o/iee 1 0 m 

nepenafl bmcot wie>Kfly 6/iOKaMi/i: 

BHyTpeHHi/ie - Hapy>KHbii/i (Hapy>KHbii/i Bbnue) He 6o/iee 50 (90 2 m) 

BHyipeHHue - Hapy>KHbii/i (Hapy>KHbii/i Hi/i>Ke) He 6o/iee 40 (60 2 m) 

BHyTpeHHi/ii/i - BHyipeH hi/1 i/i He 6o/iee 1 5 m (30 3 m) 

Me>Kfly MOfly/ifiMM, cocraB/ifliOLfli/iMi/i Hapy>KHbii/i 6jiok He 6o/iee 0,1 m 

1 PaccroflHi/ie ot nepBoro pa3BeTBi/iTe/ifl p,o caivioro fla/ibHero BHyTpeHHero 6/iOKa MO>KeT 6biTb yBe/ii/meHO flo 90 m. 
fl/ia 9Toro noTpe6yeTC« yBe/ii/mi/iTb fli/iaivieTp >Ki/iflKOCTHoro (^peoHonpoBOfla. 

2 nepenafl bncot ivioweT flocTi/iraTb 3HaMeHi/ii/i, yKa3aHHbix b CKo6Kax, npi/i Bbino/iHeHi/ii/i i/i3/io>KeHHbix Hi/i>Ke yaiOBi/ii/i. 

3 nepenafl bncot MOweTflocn/iraTb 30 m. fl.rm 3Toro noTpe6yeTCfl yBe/ii/mi/iTb fli/iaivieTp >Ki/iflKOCTHoro ())peoHonpoBOfla. 



Hapy>KHblM 6/10K 




nepenaA bncot 
50 m (90 m*) 



BHyipeHHue 

6/lOKI/l 




CaMbll/l flJIMHHbIM OTpe30K: 

pea/ibHaa fl/ii/ma - 165 m; 
BKBUBa/ieHTHaa fl/ii/ma -1 90 m. 



nepenafl BbicoT Mex<fly 

BHyTpeHHMMH 6/lOKaMM 

1 5 m (30 J) 



yBeni/iMem/ie nepenafla bncot ci/icreM cepi/11/1 Y 



fl.rm yBe/ii/meHi/ifl nepenafla bncot Tpe6yeTC« MOflM())HKai4Mfi Hapy>KHbix 6jiokob. Mofli/i())i/iKai4i/ii/i nofl/ie>KaT TO/ibKO OTMeMeHHbie b Ta6jii/me MOfle/in. 



CepM« Y 


200 


250 


300 


350 


400 


450 


500 


550 


600 


650 


700 


750 


800 


850 


900 


950 


1000 


1050 


1100 


1150 


1200 


1250 


1300 


1350 


PUCY-PY(S)KA 


















X 


X 


X 


X 


• 


• 


• 


X 


• 


X 


X 












PUCY-EPY(S)KA 










• 


• 


• 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


• 


• 












PUHY-PY(S)KB 


• 


• 


• 


• 


• 


• 


• 


X 


X 


• 


• 


• 


X 


X 


• 


• 


• 


• 


• 


X 


X 


X 


X 


• 


PUHY-EPY(S)LM 






















X 


X 


X 


X 


• 


• 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


• 


• 



1. Ecjii/i Hapy>KHbii/i 6jiok pacnojio>KeH Bbiwe BHyTpeHHMx, to nepenafl bncot ivioweT 6biTb yBejii/meH flo 90 m c 
noMOiflbio aieflyiOLfli/ix iviep. 

a) Heo6xofli/iMO aKTi/mi/ipoBaTb DIP-nepeKJiKmaTejib SW6-3 Ha n/iaTe ynpaB/iei-ii/m HapywHoro 6/iOKa. 

6) B Hapy>KHbii/i 6jiok ycraHaB/ii/iBaeTCfl flono/iHi/iTejibHbm flaTHi/iK npoiviewyTOHHoro flaB/ieHMfl (on L41/1 n PAC- 
KBU91 MH-E i/mi/i PAC-KBU92MH-E cor/iacHO Ta6/iwMe cnpaBa). 

b) Hw>KHflfl rpaHMMa TeivinepaTypHoro fli/iana30Ha b pe>KMMe HarpeBa orpam/mi/iBaeTCfi 3HaHem/ieivi -1 0°C. 

r) fl/iMHa Hai/i6o/ibLuero y^acTKa MarwcTpa/iM x/iaflareHTa ot HapywHoro 6/iOKa flo BHyTpeiHHi/ix He flo/iwHa 
npeBbiiuaTb yKa3aHHbix Ha pwcyHKe cnpaBa orpaHi/meHi/ii/i. 

A) CyMMapHafl fl/iMHa Bcex y^acTKOB (|)peoHonpoBOflOB orpaHi/mi/iBaeTCfi 3HaHeHi/ieM 300 m. 

2. Ec^m Hapy>KHbii/i 6jiok pacno^o>KeH Hi/i>Ke BHyTpeHHi/ix, to nepenafl bncot MO>KeT 6biTb yBe/iimeH flo 60 m c 
noMOiflbio c^eflyioiflMx Mep (Kpoivie Hapy>KHbix 6jiokob PUCY-(E)P Y(S)KA). 

a) B Hapy>KHbii/i 6jiok ycTaHaB/iMBaeTca flono/iHMTe^bHbii/i fla^i/iK npoivie>KyTOHHoro flaB/ieHMfl (orniMw PAC- 
KBU91 MH-E v\nv\ PAC-KBU92MH-E comacHO Ta6/inMe cnpaBa). 

6) Heo6xofli/iMO aKTi/iBi/ipoBaTb DIP-nepeK^iOHaTe/ib SW6-3 Ha n/iaTe ynpaB/ieHMfi Hapy>KHoro 6/iOKa. 

b) CyMMapHafl fl^MHa Bcex y^acTKOB 4>peoHonpoBOflOB orpaHMHMBaeTCfl 3HaHeHneivi 300 m. 

r) Hn>KHflfl rpaHML(a TeivinepaTypHoro fli/iana30Ha b pe>KMMe ox^a>KfleHMfi orpaHi/im/iBaeTCfi 3HaHeHi/ieM +1 0°C. 



Mofle/ib Hapy>KHoro 6^0Ka 


flaTHMK npoiviewyTOHHoro flaB/ieHMfl 


PUCY-(E)PYKA 




PUHY-PYKB 


PAC-KBU91MH-E 


PUHY-EP YLM-A1 




PUHY-EP YLM-A 


PAC-KBU92MH-E 



MaKci/iMa/ibHoe paccroflHi/ie ot Hapy>KHoro 6/iOKa flo /no6oro 1/13 BHyTpeHHi/ix 6jiokob 



s 170 

I 160 

I 150 

a. 

I 140 

§ 130 

1 120 

5 110 

8 100 



Pe>KHM HarpeBa 
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-5 0 5 10 

TeivinepaTypa HapywHoro B03flyxa, °C 



Mofli/i(|)i/iKaMi/m ci/icreM cepi/11/1 Y A-n^ oxjia>KfleHi/m npi/i hi/i3ki/ix TeivinepaTypax 

Ta6ni/ma 1. KoMrmeKTbi naHe/iei/i 3ami/iTbi ot Beipa 



Hmwhaa rpaHML(a pa6oHero flnana30Ha 
TeivinepaTyp Hapy>KHoro B03flyxa CMcreM PUHY- 
P200/250/300/350/400/450YJM-A b pe>KMMe ox/iawfleHMfl 
MO>KeT 6biTb cm/1 >KeHa flo -25°C. fl/ia 3Toro noTpe6yeTca 
ocHacTMTb Hapy>KHbii/i arperaT cnei4i/iajibHbiMi/i 
naHe/iflMM fl/ia 3aw,MTbi ot Beipa, a TaK>Ke npoBepMTb 
BepcMio BcrpoeHHoro nporpaMMHoro o6ecneHeHMfl. 
riporpaMMHbii/i MOfly^b HM3KOTeivinepaTypHOi/i pa6oTbi 
aKTMBMpyeTCfl c noMOw,bio DIP-nepeK/iiOHaTejiei/i SW2-9 m 
SW3-5, pacno/io>KeHHbix Ha rviaTe ynpaB/ieHMfl. 

npi/iwieHam/ie. 

Ecjim Hapy>KHbii/i 6jiok M3roTOB/ieH paHee fleKa6pfl 2012 r., 
to Heo6xoflMMO o6HOBMTb ero BdpoeHHoe nporpaMMHoe 
o6ecneHeHne c noMOw,bio cnei4na/ibHoro nporpaivuviaTopa. 
fl/ia 3Toro o6paTi/iTecb b OOO «MMMy6ncn 3/ieKTpMK (PYC)» 
i/i/i i/i K0())Mi4Ma^bH0MyflM^epy. 



l~loHi/i>KeHi/ie TeivinepaTypbi Hapy>KHoro B03flyxa npMBOflMT 
k nafleHMK) flaB/ieHi/ia K0H,qeHcai4MM x/ia,qareHTa b CMcreMe, 
pa6oTaiow,ei/i b pe>KMMe ox/iawfleHMfl. Hapy>KHbii/i arperaT City Multi 
G5 ocHameH cpeflcraaMi/i CTa6M/iM3ai4MM flaB/ieHMfl K0HfleHcai4i/ii/i: 
pe ryn m pyeM bi i/i npi/mofl BeHTi/mjrropa m KOMnpeccopa, 
ceKL(MOHHbii/i Tenjioo6ivieH hi/ik i/i flp. Kpoivie 3TOrO Heo6xOflMMblM 
yc/iOBi/ieM flBJiaeTCfl noflBOfl flOcraTOHHoro KOJii/Necraa Ten/iOTbi 

K BHyTpeHHMM 6/lOKaiVl CI/ICTeMbl flJlfl yBe^MHeHMfl flaBJieHMfl 

McnapeHMfi i/i, KaK oieflcraMe, flaB/ieHMA K0HfleHcai4wi/i. Ecjii/i 
KO/ii/mecTBO Ten/iOTbi, nor/iow,aeMoe b xofle xo/iOflM/ibHoro 



ApTi/iKy/i 


Hai/iMeHOBam/ie fleTa/ii/i 


Mofle/in Hapy>KHbix 6jiokob 


ATWG-S 


BepxHjqjq KpwwKa 




ARWG-S 


3auHflfl naHe/ib 


PUHY-P200, 250, 300YJM-A 


ASWG 


BoKOBaa naHe/ib (Tpe6yeTca 2 lut.) 




ATWG-L 


BepxHjqjq KpbiiuKa 




ARWG-L 


3aflHflfl naHe/ib 


PUHY-P350,400YJM-A 


ASWG 


BoKOBaa naHe/ib (Tpe6yeTca 2 lut.) 




ATWG-XL 


BepxHflfl KpbiLUKa (Tpe6yeTca 2 lut.) 




ARWG-XL 


3au,Hflfl naHe/ib 


PUHY-P450YJM-A 


ASWG 


BoKOBaa naHe/ib (Tpe6yeTca 2 lut.) 






-14 -3 8 19 

TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa, °C 
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BK/lKWeHbl 1 00% BHyTpeHHMX 6/10K0B 





































































TeMnepaiypa 
b noMemeHnn: 

24°C 

22°C 

20°C 

18°C 

16°C 

15°C 


















PUHY-P200, 250YJM-A ] 



141/1 K/ia, HM>Ke onpefle^eHHoro 3HaHeHMfl, to 3to MO>KeT npMBec™ 
k ch 1/1 >Ke hi/ho flaBJieHi/m McnapeHMA m a ktm b3 L41/1 i/i pewi/iivia «3aw,MTa 
ot o6iviep3aHMfl Ten/ioo6ivieHHi/iKa BHyTpeHHero 6/iOKa». B stom 
pe>KMMe BHyTpeH hi/1 1/1 6/iok BpeivieHHO nepecTaeT ox/ia>KflaTb 
B03flyx noMem,eHMfl. 

GieflyeT Bbi6npaTb MOw,HOCTb Hapy>KHoro arperaTa TaKi/iM 
o6pa30M, 4To6bi pa6oHaa tohio cwcTeivibi (cyMiviapHbii/i i/iHflexc 
OflHOBpeivieHHO pa6oTaiow,Mx BHyTpeHHi/ix 6jiokob) 6bma Bbime 
CMHei/i /11/iHi/ii/i Ha npeflcraB/ieHHbix HMwe rpac|)MKax. 

Cnepyvne peKOMeHflai4MflM, M3/io>KeHHbiM HMwe. 
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PUHY-P350-400YJM-A ! 




































30Ha BKJIKDMeHI/lfl pewwvia ^\Nv 

3aini/iTbi OTo6iviep3aHna ^\ 









-14 -3 8 19 

TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa, °C 



BK/lKNeHbl 1 00% BHyTpeHHMX 6/10K0B 





-14 -3 8 19 31 

TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa,°C 

BKJlKJMeHbl 1 00% BHyTpeHHMX 6/10K0B 



— 25 -20 -10 0 10 20 30 40 46 
TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa, °C 



-25 -20 -10 0 10 20 30 40 46 
TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa, °C 




-20 -10 0 10 20 30 40 46 
TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa, °C 



OrpaHi/meHi/m h peKOivieHfla 141/1 l/i 

1 ) Bbi6i/ipai/rre Hapy>KHbii/i arperaT City Multi, i/icxoflfl M3 MMHMMa/ibHOi/i bo3mo>khoi/i Harpy3KM ci/icreMbi. 

ripi/IHI/IMai/ITe BO BHI/IMaHI/ie KOppeKL4MIO XOnOflOnpOI/l3BOfll/ITe/lbHOCTI/l CI/ICTeMbl B 38 Bl/ICMMOCTI/I OT 

fl/ii/iHbi Mari/iCTpa/ii/i x^aflareHTa, a T3K>Ke b 3aBMCMMOCTM ot TeivinepaTypbi Hapy>KHoro B03flyxa. 

2) npeflycMaTpi/iBai/rre pe3epBHyio CMCTeiviy ox/ia>KfleHMfl fl/ia Han6o/iee OTBeTCTBeHHbix npnivieHeHMi/i. 

3) 06fl3aTe/ibHO ycTa Ha bji 1/1 Ba i/iTe naHe/iw 3am,i/iTbi ot BeTpa, pa3Mepbi v\ cj)opivia KOTopbix flo/i>KHbi 
tohho cooTBeTCTBOBaTb oc()ML4MajibHbiM HepTewaM. 

4) He ycTa h a b/i 1/1 Ba i/iTe BHyTpeHHi/ie 6/iokm HenocpeflCTBeHHO Hafl TexHO^orMHecKMM o6opyflOBaHneivi. 

5) flaHHbie ci/iCTeivibi He npeflHa3HaHeHbi p,nn tohhoto noflflep>KaHMfl TeMnepaTypbi 1/1 B^a>KHOCTM b 
o6c/iy>Ki/iBaeMOM noMem,eHi/ii/i. 



6) Mi/iHi/iMa/ibHoe 3HaHeHne ue/ieBoi/i TeMnepaTypbi b noMem,eHi/ii/i 20°C. 

7) Hcno/ib3yMTe BbiHOCHofi flaTHi/iK TeMnepaTypbi, ecnv\ jeunb\v\ B03flyx ot TexHO/iorM^ecKoro 
o6opyflOBaHM?i nonaflaeT HenocpeflCTBeHHO Ha bxoa BHyTpeHHero 6/iOKa. 

8) Ecjii/i b noMem,eHi/ii/i Heo6xoflMMO noflflepwi/maTb onpefle^eHHyio B/ia>KHOCTb B03flyxa, to 
npi/iMeHfli/iTe OTfle/ibHbm yB/ia>KHi/iTejib. 

9) HaM6o/iee CTa6i/uibHO CMCTeMa pa6oTaeT npw noflBOfle floaaTOHHoro KO/ii/mecTBa Ten/iOTbi 

K BHyTpeHHMM 6/lOKaM. ri03TOMy BO BHyTpeHHMX 6/lOKaX CMCTeMbl C^eflyeT 33())MKCMpOBaTb 

MaKCMMa/ibHyio CKopocTb Bpam,eHMfi BeHTM/ifiTopa c noMombio DIP-nepeK^iOHaTe^ei/i, yKa3aHHbix b 
AOKyMeHTaMMM. 



HoBa^ pa3pa6oTKa 

OOO «MML4y6MCM 3/ieKTpMK (PYC)» TecTMpyeT HOByio CMCTeMy HM3KOTeMnepaTypHoro 
ox/ia>KfleHMfl fl/ifl Hapy>KHbix 6jiokob cepMM PUHY-P200-500YKB-A1. OHa no3BO/iMT 
Hapy>KHOMy arperaTy CTa6M/ibHO pa6oTaTb c ^acTMHHOM 3arpy3KOM flo 30%, a TaK>Ke 

MMHMMM3MpyeT Heo6xOflMMOCTb KOppeKL4MM XOJ10flOnpOM3BOflMTe/lbHOCTM CMCTeMbl npM 

chm^hmm TeMnepaTypbi Hapy>KHoro B03flyxa. 




Hapy>KHbie 6/ioki/i 

PUMY-P V/YKM1 

Cepi/m Y 

oxjiawflem/ie-HarpeB: 12,5-15,5 kBt 



Oni/icaHi/ie Hapy>KHbix arperaTOB 

• KoivinaKTHbie arpera™ b Kopnyce c 6oKOBbiM Bbi6pocoivi B03flyxa. 

• BbicoKaa 3Hepro3(J)(])eKTi/iBHOCTb i/i HI/I3KI/IM ypoBeHb Luyivia. 

• l~lycKOBOi/i tok He npeBbiwaeT HOMi/ma/ibHbii/i pa6oMi/ii/i tok. 

• B03MO>KHOCTb BHeiUHerO OrpaHI/IMeHI/l^ npOI/l3BOfll/ITe/lbHOCTI/l. 



HOBMHKa 




«Homhoi/i pe>KMM» BK/iioMaeTCfi BHeniHi/iM Tai/iMepoivi. ypoBeHb Luyivia b 3TOM pewi/iivie cm/1 >KaeTC?i Ha 2 flB. 

Koppo3MOHHoaoMKMM Ten/ioo6ivieHHMK, Bbino/iHeHHbiM no TexHO/ioruM Blue Fin. 

Bjioki/i noBbiLueHHOi/i koppo3mohhom CTOi/iKOCTi/i PUMY-P KM1-BS noaaBJifliOTCfl no,q 3aKa3. 

HepTe>KM 6/iokob b (J)opiviaTe «DXF» flocrynHbi fl/ia CBo6oflHoro CKam/iBaHi/ifl Ha cai/iTe www.mitsubishi- 





napaivieTp / Moflenb 




PUMY-P1 12YKM1 


PUMY-P125YKM1 


PUMY-P140YKM1 


PUMY-P1 12VKM1 


PUMY-P125VKM1 


PUMY-P140VKM1 


HanpaweHi/ie 3/ieKTponi/iTaHi/m 


380 B, 3 (J)a3bi, 50 Tu 


220 B, 1 ())a3a, 50 Tu 




npOM3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


12,5 


14,0 


15,5 


12,5 


14,0 


15,5 


CD 


noTpe6/i«eivia« MoinHocrb 


kBt 


2,79 


3,46 


4,52 


2,79 


3,46 


4,52 


s 
I 

ai 
ct 


Pa60MMI/l TOK 


A 


4,46 


5,53 


7,23 


12,87 


15,97 


20,86 


fU 

c; 


K03(|)(|)HUHeHT npOM3BOflMTe/lbHOCTM EER 


4,48 


4,05 


3,43 


4,48 


4,05 


3,43 


X 

O 


flnana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp 


°C 


-5 ~ +46°C no cyxoiviy TepMOMeTpy (-1 5°C — npn ycraHOB/ieHHOi/i naHe/in 3amnTbi ot BeTpa PAC-SH95AG-E) 
+10 ~ +46°C no cyx. TepMOMeTpy (npi/i noflK/iKDMem/ii/i 6jiokob PKFY-P1 5/P20/P25VBM, PFFY-P20/25/32VKM i/i PFFY-P20/25/32 VLE(R)M) 
+21 ~ +43°C no cyxoMy TepMOMeTpy (npn noflK/noMem/ii/i BHyTpeHHi/ix 6jiokob PEFY-P80/P140VMH-E-F) 




npOM3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


14,0 


16,0 


18,0 


14,0 


16,0 


18,0 




noTpe6/i«eivia« MoinHocrb 


kBt 


3,04 


3,74 


4,47 


3,04 


3,74 


4,47 


CO 
CD 


Pa60MHM TOK 


A 


4,86 


5,98 


7,15 


14,03 


17,26 


20,63 


Q. 

fU 


K03(|)())HUHeHT npOH3BOflHTe/lbHOCTM COP 


4,61 


4,28 


4,03 


4,61 


4,28 


4,03 


X 


flnana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp 


°C 


-20 ~ +1 5,5°C no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy 

-10- +20°C no cyxoMy TepMOMeTpy (npi/i noflK/noMem/ii/i BHyTpeHHi/ix 6jiokob PEFY-P80VMH-E-F) 
-5 ~ +20°C no cyxoMy TepMOMeTpy (npi/i noflK/iiOMeHi/ii/i BHyTpeHHi/ix 6jiokob PEFY-P1 40VMH-E-F) 


1/lHfleKC yCTaHOBOM HOI/I MOIUHOCTM 
BHyTpeHHMX 6/10KOB 






50 


~ 1 30% ot MHfleKca moluhocti/i Hapy>KHoro 6/iOKa 




YpoBeHb Luyivia 


flB(A) 


49/51 




50/52 


51/53 


49/51 


50/52 


51/53 


Pa3iviepbi (B x 111 x A) 


MM 


1 338x1 050x(330+25) 


Bee 


Kr 


125 


125 


125 


123 


123 


123 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (flnom/m) 



npi/iMenaHi/m: 

1. Hapy>KHbie 6jioki/i PUMY-P-V/YKM1 flonycKaiOT no^K/uonem/ie np^MOTOMHbix KaHa/ibHbix BHyTpeHHi/ix 6jiokob PEFY-P80/140VMH-E-F, ho 
TO/ibKO b KOM6nHaunn 1 :1 . A^ana30H TeMnepaTyp Hapy>KHoro B03flyxa b flaHHOM c/iynae 6yqeT OT/ii/maTbCfl ot craHflapTHoro (cm. Ta6/inuy). 

2. ilpi/i noflK/iiOMeHMM npfiMOTOMHbix KaHa/ibHbix BHyTpeHHMX 6/iokob PEFY-P80/140VMH-E-F i/iH,qeKC ycraHOBOMHOi/i mou^hoctm BHyTpeHHi/ix 
6/iokob He flOJiweH npeBbnuaTb 1 10% (i/mi/i 100% npi/i 3KcnjiyaTan.nn b pe>KHMe HarpeBa npi/i TeMnepaType Hapy>KHoro B03flyxa Hn>Ke -5°C). 



Oni^MM (aKceccyapbi) 





HanMeHOBaHne 


OnucaHne 


1 


CMY-Y62-G-E 


TpOI/IHMK 


2 


CMY-Y64-G-E 


Ko/iJieKTop Ha 4 OTBeTB/iem/ifi 


3 


CMY-Y68-G-E 


Ko/i/ieKTop Ha 8 OTBeTB/ieH h i/i 


4 


PAC-SG61 DS-E 


flpeHa>KHbm LUTyMep 


5 


PAC-SH97DP-E 


flpeHa>KHbM nOflflOH 


6 


PAC-SG73RJ-E 


riepexoflHMK (09,52 -> 01 2,7) 


7 


PAC-SG75RJ-E 


nepexoflHi/iK (01 5,88 -> 01 9,05) 


8 


PAC-SH96SG-E 


naHe/ibfl/ifl M3MeHeHMfi HanpaB/ieHMA noTOKa (Tpe6yera 2 lut.) 


9 


PAC-SH95AG-E 


riaHe/ib 3ami/iTbi ot BeTpa: ox/ia>KfleHMe flo -1 5°C Crpe6yeTCfl 2 lut.) 


10 


PAC-SJ20BH-E 


3/ieKTpimecKMi/i HarpeBaTe/ib noflflOHa Hapy>KHoro arperaTa 


11 


PAC-LV1 1 M-J 


M-KOHTpo/mep fl/ifl noflKuiOHeHMfl BHyTpeHHMX 6/iokob MSZ-EF22-50VE, MSZ-SF15/20VA, MSZ-SF25-50VE, MFZ-KJ25/35VE 


12 


PAC-MK30BC 


Pacnpefle/iMTe/ibHbm 6/iok c 3 nopTaivii/i fl/ia noflK/iiOHeHMfl BHyTpeHHMX 6jiokob 6biTOBOi/i v\ nojiynpoMbiw/ieHHOi/i cepi/m 
MSZ-FH, MSZ-EF, MSZ-SF, MFZ-KJ, MLZ-KA, SEZ-KD, SLZ-KA, PLA-ZRP, PCA-RP, PEAD-RP 


13 


PAC-MK50BC 


Pacnpefle/iMTe/ibHbm 6/iok c 5 nopTaivii/i fl/ia noflK/iiOHeHMfl BHyTpeHHMX 6jiokob 6biTOBOi/i m nojiynpoMbiw/ieHHOi/i cepMi/i 
MSZ-FH, MSZ-EF, MSZ-SF, MFZ-KJ, MLZ-KA, SEZ-KD, SLZ-KA, PLA-ZRP, PCA-RP, PEAD-RP 


14 


MSDD-50AR-E 


Koivin/ieKT pa3BeTBMTe/iei/i fl/ia noflK/iiOHeHMfl flByx 6/iOKOB-pacnpefle/iMTejiei/i. CoeflMHeHMe pe3b6oBoe (Ba/ibL(OBKa). 


15 


MSDD-50BR-E 


KoivinueKT pa3BeTBMTe/iei/i fl/ia noflK/iiOHeHMfl flByx 6/iOKOB-pacnpefleuMTe/iei/i. CoeflMHeHMe naflHoe. 



\ PAC-LV1 1 M-J 





PAC-MK30BC 




PAC-MK50BC 



110 



Cucreivia CTpoi/iHi/iKaMi/i, KOJiJieKTopaivin n M-KompojiJiepaMi/i 



PUMY-P V/YKM1 

A+B+C+D+a+b+c+d+e < 300 m 
L = A+f < 150m 
£ = f<30M 

H < 50 m (ec/ii/i Hapy>KHbii/i 6jiok m/iwe, to 40 m) 
h < 15 m 



KO/uieKTop 
CMY-Y64-G-E 
CMY-Y68-G-E f 



b 

- I B ' 5 II B ' 5 I r^H p'n M-KOHTpo^ep 
1 1 — i — PAC-LV1 1 M-J 

| PWFY | h 



BB — BHyipeHHue 6jiokm cepnn CITY MULTI 



PUMY-P V/YKM1 

A+B+C+D+a+b+c+d+e < 300 m 
L = A+B+C+D+e< 150 m 
£ = B+C+D+e < 30 m 
H < 50 m (ec/ii/i Hapy>KHbii/i 6/iok 

HH>Ke BHyTpeHHMX, to 40 m) 

h< 15m 





Hapy>KHbie 6/ioki/i 


PUMY-P112VKM1 


PUMY-P125VKM1 PUMY-P140VKM1 


BHyTpeHHi/ie6/iOKi/i 


PUMY-P 112YKM1 


PUMY-P125YKM1 PUMY-P 140YKM1 


BHyipeHHi/ie 


Tnnopa3Mep 


P15-P125 


P15-P140 


6/lOKI/l 

CITY MULTI 


Ko/ii/mecrBO 


1-9 


1-10 1-12 


CyMMapinafl 

npOH3BOflHTenbHOCTb 


50~130% npon3BOflMTe^bHOCTn Hapy>KHoro 6/iOKa 



^— qjp-B-y-c-y-D- 



"|M-KOHTpOJlJiep 

J PAC-LV11M-J 



| PWFY | 



BB — BHyipeHHue 6jiokm cepnn CITY MULTI 



BHyipeHHue 6jioki/i cepi/ii/i CITY MULTI 



HacTeHHbie 


PKFY-VHM, PKFY-VKM, PKFY-VBM 


HananbHbie 


PFFY-VKM, PFFY-VLEM, PFFY-VLRM, PFFY-VLRMM 


KacceTHbie 


PMFY-VBM (1 noTOK), PLFY-VLMD (2 noTOKa), 
PLFY-VBM i/i PLFY-VCM (4 noTOKa) 


KaHa/ibHbie 


PEFY-VMS1, PEFY-VMA, PEFY-VMH, PEFY-VMR 


noflBecHbie 


PCFY-VKM 


HarpeB BOflbi 


PWFY-P1 00VM-E2-AU 



Hepe3 M-KOHTpo/iJiep noflK/iiOMaiOTCfl BHyipeHHue 6jioki/i 
M-cepi/ii/i: MSZ-SF, MSZ-EF i/i MFZ-KJ (cm. op. 146). 



Cucreivia c pacnpeflejii/iTe/ibHbiMi/i 6/iOKaivin 



Oni/icaHi/ie ci/icreMbi 

• flonycKaeTca noflKJiicmeHi/ie 1 v\nv\ 2 pacnpefle/iMTe/ibHbix 6jiokob PAC-MK30BC v\ PAC-MK50BC. 

• Kojii/mecTBO BHyTpeHHMX 6/iokob — ot 2 ,qo 8. 

• MHfleKC npOM3BOflMTeribHOCTM BHyTpeHHMX 6/IOKOB P1 5~P1 00. 



PUMY-P V/YKM1 




• CyMMapHbii/i MHfleKC npon3BOflHTe/ibHOc™ BHyTpeHHMX 6jiokob He 6o/iee 130% ot MHfleKca Hapy>KHoro 6/iOKa. 

• MMHMiviajibHafl ycTaHOBOMHaa MOiflHOCTb BHyTpeHHMX 6jiokob 3 kBt. 

• BceHTfl6pe 201 5r. HaHHeTCfl BbinycK ivioflM(|)MKai4MM Hapy>KHbix 6jiokob PUMY-P1 12/1 25/1 40V/YKM2, k KOTopbiM 
Mepe3 HOBbie pacnpeflenMTejibHbie6noKM PAC-MK31/51BC mo>kho 6yfleT noflK/iWMaTb 6jiokm PWFY. 



BB — BHyipeHHue 6jiokm 6biTOBOM cepnn (M-cepua) v\ no/iynpoMbiw/ieHHOi'i cepnn (Mr.SLIM) 



d + b1 + b2 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 < 1 50 m 

d + b2 + a8 < 80 m (b2 < 55 m, a8 < 25 m) 

cl +b1 +b2<55M 

d2<30m 

a8 < 25 m 

a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 < 95 m 
H < 50 m (HapywHbM 6jiok Bbiiue BHyrpeHHi/ix) 
H < 40 m (Hapy>KHbM 6jiok m/iwe BHyrpeHHi/ix) 
hi +h2<15M 
h2<15M 
h3<12M 

|d +b1 +a1 |, | cl +b1 +a2 |,|d +b1 +a3 |, 
| cl + bl + a4 1, 1 cl + b1 + a5 |, | cl + b2 + a6 j, 
j d + b2 + a7 j, j d + b2 + a8 j < 1 5 i/i3r/i6ob 
Pacnpefle/ii/iTejibHbie 6jioki/i PAC-MK30/50BC aojiwhw 
pacno/iaraTbca Me>Kfly BbicoTHbiMi/i OTMeTKaMi/i 
Hapy>KHoro i/i BHyTpeHHi/ix 6jiokob. 



BHyipeHHue 6jioki/i M-cepi/ii/i i/i Mr.SLIM 



HacTeHHbie 


MSZ-FH VE, MSZ-EF VE, MSZ-SF VA(VE), MSZ-GF VE 


Hano/ibHbie 


MFZ-KJ VE 


KacceTHbie 

(1 nOTOK) 


MLZ-KAVA 


KacceTHbie 
(4 noTOKa) 


PLA-ZRP BA, SLZ-KA VAL 


KaHa/ibHbie 


PEAD-RPJAQ(L),SEZ-KDVA 


floflBecHbie 


PCA-RP KAQ 



KoM6i/iHi/ipoBaHHafl cucreivia 



Oni/icaHi/ie ci/iCTeMbi 

• flonycKaera noflK/iiOHeHMe 1 m/im 2 6/iOKOB-pacnpeflejiMTejiei/i. 

• Ecjim 7 BHyTpeHHMX 6jiokob noflK/iiOHeHbi Hepe3 pacnpefle/iMTe/ibHbie 6/iokm, to BHyTpeHHMX 6/iokob CITY MULTI 
mo>kho noflK/iiOHMTb He 6o/iee 3. Ec/im 8 BHyTpeHHMX 6jiokob noflKruo^eHbi Hepe3 pacnpefle/iMTe/ibHbie 6jiokm, to 
BHyTpeHHMX 6jiokob CITY MULTI mowho noflK/iiOHMTb He 6o/iee 2. 



" — — Hapy>KHbie 6jioki/i 
BHyTpeHHue 6noKn — — 


PUMY-P112VKM1 
PUMY-P112YKM1 


PUMY-P125VKM1 
PUMY-P125YKM1 


PUMY-P140VKM1 
PUMY-P140YKM1 


Ti/mopa3Mep 


BHyTpeHHue 6/ioki/i CITY MULTI 


P15-P125 


P15-P140 


BHyTpeHHue 6/ioki/i M-cepi/ii/i i/i Mr.SLIM 


P15-P100 


KonnnecTBO 

BHyTpeHHMX 
6/IOKOB 


Tun BHyipeHHero 6/iOKa 


M i/i Mr.SLIM 


CITY MULTI 


M i/i Mr.SLIM 


CITY MULTI 


M i/i Mr.SLIM 


CITY MULTI 


1 pacnpefle/ii/iTejibHbM 6/iok 


5 


5 


5 


5 


5 


5 


2 pacnpefle/ii/rre/ibHbix 6/iOKa 


7 i/mi/i 8* 


3 l/l/ll/l 2* 


8 


3 


8 


3 


Cyn/in/iapHafl npoi/i3BOfli/iTe/it>HOCTb 

BHyTpeHHMX 6/IOKOB 


6,3~1 6,2 kBt 


7,1-18,2 kBt 


8,0-20,2 kBt 


50-130% npoi/BBOfli/rre/ibHOc™ Hapy>KHoro 6/iOKa 




PUMY-P1 12/1 25/1 40V/YKM1 



j qty multi I — ^ 0K Har P eBa B °fl bl R m Hano^bHoro OTon/iem/ifl 

' ' CITY MULTI - BHyTpeHHi/ie 6^okm cepi/ii/i CITY MULTI 

J citymulti~| MP — BHyrpeHHi/ie 6hokv\ 6biTOBOM cepnn (M-cepi/ia) 
i/i no^ynpoMbiiu^eHHObi cepnn (Mr.SLIM) 



PAC-MK50BC | 



|m/p I |m/p| 




0C06eHH0CTM nOflKJlrOHeHMJR 6/IOKOB PWFY 



noflK/iioHeHMe BHyTpeHHMX 6/iokob HarpeBa BOflbi PWFY k Hapy>KHbiM arperaTaM PUMY MMeeT HeKOTopbie oco6eHHOCTM b cpaBHeHMM c flpyrMMM Hapy>KHbiMM 6/iOKaMM 
cepMM «Y». 

1 ) flonycKaeTCfl noflKruo^aTb ToribKO Tenrioo6ivieHHbiM 6/iok PWFY-P1 00VM-E2-AU. noflK/iiOHeHMe Tenrioo6ivieHHbix 6jiokob PWFY-P200VM-E2-AU, 
PWFY-EP 1 00VM-E 1 /2-AU m 6ycTepHoro 6/iOKa PWFY-P100VM-E-BU He flonycKaeTca. 

2) Ten/ioo6ivieHHbiM 6/iok PWFY-P1 00VM-E2-AU He MO>KeT 6biTb eflMHCTBeHHbiM BHyTpeHHMM npM6opoM, noflK/iiOHeHHbiM k Hapy>KHOMy arperaTy PUMY. B tom >Ke Komype 

flO/l>KHbl npMCyTCTBOBaTb BHyTpeHHMe 6/IOKM flJlfl OXTia>KfleHMfl/HarpeBa B03flyxa, npOM3BOflMTe/lbHOCTb KOTOpblX flO/l>KHa COOclBJlflTb 50-100% OT npOM3BOflMTe/lbHOCTM 

Hapy>KHoro arperaTa: 

• PUMY-P1 12 = 1 6tiok PWFY + flpyme BHyTpeHHMe 6tiokm (6,3-1 2,5 kBt); 

• PUMY-P1 25 = 1 6jiok PWFY + flpyrMe BHyTpeHHMe 6jiokm (7,1 -1 4,0 kBt) 

• PUMY-P1 40 = 1 6jiok PWFY + flpyme BHyTpeHHMe 6tiokm (8,0-1 5,5 kBt). 

3) Ten/ioo6ivieHHbiM 6/iok PWFY-P100VM-E2-AU, noflK/iioHeHHbiM k PUMY, MOweT pa6oTaTb ToribKO b pe>KMMe HarpeBa BOflbi. Pa6oTa b 
pe>KMMe ox/ia>KfleHMfl BOflbi He npeflycMOTpeHa. OflHaKO flpyme BHyTpeHHMe 6/iokm b tom we KOHType xriaflareHTa MoryT pa6oTaTb b 
pe>KMMe ox/ia>KfleHMfi B03flyxa. 

4) BHyTpeHHMe 6/iokm He MoryT pa6oTaTb oflHOBpeivieHHO CTenrioo6ivieHHbiM 6/iokom PWFY-P100VM-E2-AU.Tenrioo6MeHHbiM 6/iok MMeeT 
npMopMTeT, noaTOMy npM ero BK/no^eHMM flpyme BHyTpeHHMe 6/iokm 6yflyT BbiK/iiOHaTbCfi. 

5) Ue/ieBaa TeMnepaTypa, ycTaHaB/iMBaeMaa Ha ny/ibTe ynpaBrieHMfi — 3to TeMnepaTypa Ha Bbixofle Tenrioo6MeHHoro 6riOKa. 

6) OieflyeT ycTaHOBMTb DIP-nepeKruo^aTe/iM SW1-1, SW4-2 m SW4-6 Ha rviaTe 6rioKa PWFY. 



Mofle/ib 


PWFY-P1 00VM-E2-AU 


Pokmm 
HarpeBa 

BOflbi 


TeMnepaTypa 
Hapy>KHoro B03flyxa 


-15~21°C (cyx.TepM.) 
-15-1 5°C (Bria>KH. TepM.) 


TeMnepaTypa 

BOflbi Ha BXOfle 


10~45°C 
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Hapy>KHbie 6/ioki/i 

PUMY-P200YKM 

Cepi/m Y 

ox/iawflem/ie-HarpeB: 22,4 kBt 



HOBMHKa 




Oni/icam/ie Hapy>KHbix arperaTOB 

KoivinaKTHbie arpera™ b Kopnyce c 6oKOBbiM Bbi6pocoivi B03,qyxa. 
BwcoKaa 3Hepro3(l)(l)eKTi/iBHOCTb i/i HI/I3KI/IM ypoBeHb Luyivia. 

riyCKOBOI/l TOK He npeBblLUaeT HOMI/IHa/lbHbll/l pa60MMM TOK. 
B03MO>KHOCTb BHeiUHerO OrpaHMMeHMJI npOI/BBOfll/ITe/lbHOCTI/l. 

«Homhoi/i pe>KMM» BK/iioMaeTCfl BHeniHi/iM Tai/iiviepoivi. ypoBeHb Luyivia B 

3TOM pe>KMMe CHI/l>KaeTCfl Ha 2 flB. 



K Hapy>KHOMy 6/iOKy PUMY-P200YKM He npe,qyciviOTpeHO noflK/iioMeHi/ie pacnpefle/ii/iTejibHbix 6jiokob 
PAC-MK30/50BC. 

Koppo3i/iOHHOCTOi/iKi/ii/i Ten/ioo6MeHHi/iK, Bbino^HeHHbii/i noTexHOJiori/ii/i Blue Fin. 

Bjioki/i noBbiiiieHHOi/i Koppo3i/iOHHOM CTOi/iKOCTi/i PUMY-P200YKM-BS nocTaB/iaiOTCfl nofl 3aKa3. 

Hepie>Ki/i 6/iokob b 4>opiviaTe «DXF» flociynHbi fl/ia CBo6oflHoro CKaHi/iBaHi/uq Ha cai/ne www.mitsubishi- 





napaivieTp / Mofle/ib 




PUMY-P200YKM 


Hanp«>KeHMe 3/ieKTponnTaHHfi 


380 B, 3 <t>a3bi, 50 Tm 




npOH3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


22,4 


CD 

s 
I 

CD 
* 


noTpe6/i«eiviafi MoinHocrb 


kBt 


6,05 


Pa60MMI/l TOK 


A 


9,88 


K03(Jx|)MHMeHT npOM3BOflMTe/lbHOCTM EER 


3,70 


ro 
c; 

X 

O 


flnana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp 


°C 


-5 ~ +46°C no cyxoiviy TepMOMeTpy (-1 5°C — npn ycraHOB/ieHHOi/i naHe/iM 3ami/iTbi ot BeTpa PAC-SH95AG-E) 
+10- +46°C no cyxoMy TepMOMeTpy (npn noflK/noMem/ii/i BHyTpeHHMX 6jiokob PKFY-P1 5/P20/P25VBM, PFFY-P20/25/32VKM, 
PFFY-P20/25/32 VLE(R)M, a TaK>Ke MSZ-FH, MSZ-EF, MSZ-SF, MSZ-GF v\ MFZ-KJ) 
+21 ~ +43°C no cyxoMy TepMOMeTpy (npi/i noflK/noMem/ii/i BHyTpeHHMX 6jiokob PEFY-P80/P140VMH-E-F) 




n pOM3BOflMTe/l bHOCTb 


kBt 


25,0 




nOTpe6/15ieiVia51 MOIHHOCTb 


kBt 


5,84 


CO 
<V 
Q. 


Pa60MMI/l TOK 


A 


9,54 


fU 

X 


KoacJx^i/mi/ieHT npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTi/i COP 


4,28 




flnana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp 


°C 


-20 ~ +1 5,5°C no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy 

-10- +20°C no cyxoMy TepMOMeTpy (npi/i noflK/iiOMeHnn BHyTpeHHMX 6jiokob PEFY-P80VMH-E-F) 
-5 ~ +20°C no cyxoMy TepMOMeTpy (npn noflK/iiOMeHMM BHyTpeHHMX 6jiokob PEFY-P1 40VMH-E-F) 


1/lHfleKC yCTaHOBOM HOI/I MOLUHOCTM 
BHyTpeHHUX 6/lOKOB 


50 ~ 1 30% ot MHfleKca moluhoctm Hapy>KHoro 6/iOKa 


TVinopa3Mepbi BHyTpeHHMX 6jiokob 


P15-P250 


KOJIMMeCTBO BHyTpeHHMX 6/lOKOB 


1 -12 


YpoBeHb Luyivia 


flB(A) 


56/61 


Pa3Mepbi (B x 111 x fl) 


MM 


1 338x1 050x(330+25) 


Bee 


Kr 


138 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (flnom/m) 



npi/iMenaHi/m: 

1. Hapy>KHbie 6jiokm PUMY-P200YKM flonycKaiOT noflK/noMeHne np^MOTOMHbix KaHa/ibHbix BHyTpeHHMX 6jiokob PEFY-P80/140VMH-E-F, ho 
TO/ibKO b KOM6nHaunn 1 :1 . A^ana30H TeMnepaTyp Hapy>KHoro B03flyxa b flaHHOM c/iynae 6yaeT OT/iMMaTbca ot craHflapTHoro (cm. Ta6/inuy). 

2. ripH nOflKJllOMeHMM npflMOTOMHblX KaHa/lbHblX BHyTpeHHUX 6/IOKOB PEFY-P80/140VMH-E-F MHfleKC yCTaHOBOMHOM moluhoctm BHyTpeHHMX 

6jiokob He flo/i>KeH npeBbnuaTb 1 10% (mjim 100% npM 3KcnjiyaTanMM b pe>KMMe HarpeBa npM TeMnepaType Hapy>KHoro B03flyxa HM>Ke -5°C). 



On 141/1 i/i (aKceccyapbi) 





HaMMeHOBaHMe 


OnMcaHMe 


1 


CMY-Y62-G-E 


TpOI/IHI/IK 


2 


CMY-Y64-G-E 


Ko/i/ieKTop Ha 4 OTBeTB/ieHi/m 


3 


CMY-Y68-G-E 


Ko/i/ieKTop Ha 8 OTBeTB/ieH m i/i 


4 


PAC-SG61 DS-E 


flpeHa>KHbii/i LUTyL(ep 


5 


PAC-SH97DP-E 


flpeHa>KHblM nOflflOH 


6 


PAC-SG73RJ-E 


riepexoflHMK ( 09,52 -> 01 2,7) 


7 


PAC-SG75RJ-E 


riepexoflHMK ( 01 5,88 -> 01 9,05) 


8 


PAC-SH96SG-E 


naHe/ibfljifl i/BMeHeHi/m HanpaB/ieHi/m noTOKa (Tpe6yeTCfl 2 lut.) 


9 


PAC-SH95AG-E 


riaHe/ib 3am,i/iTbi ot BeTpa: ox/ia>KfleHi/ie flo -1 5°C (Tpe6yeTCfl 2 lut.) 


10 


PAC-SJ20BH-E 


BjieKTpi/mecKi/ii/i HarpeBaTeub noflflOHa Hapy>KHoro arperaTa 


11 


PAC-LV1 1 M-J 


M-Kompojuiep fl/m noflK/iiOHeHi/m BHyTpeHHi/ix 6/iokob MSZ- 
EF22-50VE, MSZ-SF 15/20VA, MSZ-SF25-50VE, MFZ-KJ25/35VE 



Cucreivia (f>peoi-ionpoBOflOB 



PUMY-P200YKM 



A+B+C+a+b+c+d+e < 1 50 m 
L = A+B+b<80M 
£ = B+b < 30 m 

H < 50 m (eaiM Hapy>KHbiM 6/iok m/iwe BHyrpeHHux, to 40 m) 
h < 15 m 

KO/l/ieKTOp 

CMY-Y64-G-E i/mi/i CMY-Y68-G-E 




B5 — BHyrpeHHue 6jiokh 6biTOBOi/i cepi/m CITY MULTI 



ripuMenaHne. 

Mcnonb30BaHi/ie tpoi/ihmkob noaie KO/i/ieKTopa He flonycKaeTca. 
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YpoBeHb 3ByKOBoro flaB/ieHu^ 6jiokob PUMY 




Pacno/io>KeHne Hapy>KHbix 6jiokob PUMY 







npenflTCTBue tojiijko C3afli/i 



npenflTCTBMfl C3afln 1/1 CBepxy 



npenflTCTBMfl C3aflM l/l C 60KOBWX CTOpOH 





npenflTCTBue TOJibKO cnepeflu 

(500 mm — npi/i ycTaHOBKe naHe/ii/i i/i3MeHem/m 
HanpaB/iem/m Bbi6poca B03flyxa) 




ripermTCTBi/m C3afli/i 1/1 cnepefli/i 

(500 mm — npi/i ycTaHOBKe naHe/in i/i3MeHem/m 
HanpaB/iem/m Bbi6poca B03,qyxa) 



npenflTCTBMfl C3afli/i 1/1 CBepxy 

(rpynnoBaa yaaHOBKa) 



ripermTCTBi/m C3afli/i, cnepefli/i 1/1 CBepxy 

(llpi/i ycTaHOBKe naHeni/i i/i3MeHem/m HanpaB/iem/m 
Bbi6poca B03,qyxa He HanpaB/ifli/rre noTOK BBepx) 



ripenflTCTBMe TOJibKO C3aflM 

(rpynnoBaa ycraHOBKa) 





ripenflTCTBi/ie TOJibKO cnepefli/i 

(1 000 mm — npi/i ycTaHOBKe naHerm i/i3MeHem/m 
HanpaB/iem/m Bbi6poca B03,qyxa) 




ripenaTCTBMfl C3afli/i i/i cnepefli/i 

(1 000 mm — npi/i ycTaHOBKe naHe/in i/i3MeHem/m 
HanpaB/iem/m Bbi6poca B03flyxa) 




riapajuiejibHoe pacnojioweHi/ie 2-x 6jiokob 

(1000 mm — npi/i ycTaHOBKe naHe/ii/i i/i3MeHem/m 
HanpaB/iem/m Bbi6poca B03flyxa) 





riapajuiejibHoe pacnojioweHi/ie HecKOJibKi/ix 6jiokob 

(1 500 mm — npi/i ycTaHOBKe naHe/in i/i3MeHem/m 
HanpaB/iem/m Bbi6poca B03flyxa) 



He 6ojiee 2-x 6jiokob ropi/i30HTajibHO i/i Bepn/iKajibHO 

(06ecneMbTe yi<a3aHHbie 3a3opbi) 
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HapywHbie 6jioki/i CITY 111 U LTI Gb 

PUCY-P Y(S)KA 

Cepi/m Y (TO/ibKO ox/ia>KfleHi/ie) 
oxjiawflem/ie: 22,4-144,0 kBt 



Oni/icaHi/ie Hapy>KHbix arperaTOB 

• HapywHbie 6jioki/i npoi/BBOfli/iTe/ibHOCTbio flo 56 kBt 
Bbino^HeHbi b Bi/ifle MOHo6/iOKa c 1 KOMnpeccopoivi. 9to 
ynpomaeT MOHTa>K i/i yBe/ii/mi/iBaeT HaflewHOCTb ci/icreMbi. 

• CTaHflapTHbie l/IJll/l BblCOK03(J)(|)eKTI/IBHbie Hapy>KHbie 6/lOKM 
(pOpMI/ipyiOTCfl B 3aBI/ICI/IMOCTI/l OT KOM 6 l/l Ha L| l/l l/l MOfly/ieM. 

• B ofli/iH n/iflpaB/ii/mecKi/ii/i Komyp MO>KeT 6biTb noflK/iiOHeHO flo 
50 BHyipeHHi/ix 6jiokob. 

• B HapywHbix arperaiax npi/iMeHfliOTCfl TO/ibKO KOMnpeccopw 

C 1/IHBepTOpHblM npi/IBOflOM, HTO 06"bflCHfleT OTCyTCTBI/ie 

nycKOBbix tokob HapywHbix arperaTOB, yBe/ii/im/iBaeT pecypc 
KOMnpeccopa, a Taioxe HaflewHocrb Bcei/i ci/icieivibi. 

• MaKCi/iiviajibHafl TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03,qyxa cocTaB/iaeT 
+52°C. 3to Ba>KHO npi/i pa3MeineHi/ii/i 6jiokob BHyTpi/i 3ami/iTHbix 

KOHCTpyKL|l/ll/l l/IJll/l Ha TeXHI/IMeCKI/IX 3Ta>Kax. 



PUCY-P200YKA 
PUCY-P250YKA 
PUCY-P300YKA 



fl/ii/ma Mari/iapa/ii/i x/ia,qareHTa noaie 1-ro pa3BeTBi/iTejifl 
MO>KeT 6biTb yBe/ii/meHa c 40 m flo 90 m. fl/m 3Toro noTpe6yeTCfl 
yBe/ii/mi/iTb flMaivieip wi/iakocthoi/i Mari/iapa/ii/i 
Ha 1 Ti/mopa3iviep. 

Ilepenafl bwcot Mewfly BHyTpeHHi/iMi/i 6/iOKaMi/i MO>KeT 6biTb 
ysenmen c 15 m flo 30 m. fl/m 3Toro noTpe6yeTca yBe/ii/mi/iTb 
fli/iaivieip >Ki/iflKOCTHOi/i Mari/iapa/ii/i Ha 1 Ti/inopa3iviep. 

Ilepenafl bncot Me>Kfly Hapy>KHbiM 1/1 BHyTpeHHi/iMi/i 6/iOKaivii/i 
MO>KeT 6biTb ysenmen flo 90 m, eaii/i Hapy>KHbii/i 6jiok 
pacno/io>KeH Bbiwe BHyTpeHHi/ix, i/i flo 60 m — ec/in Hapy>KHbii/i 
6jiok Hi/iwe BHyipeHHi/ix. 

5/lOKI/l nOBblllieHHOI/l KOPP03MOHHOM CTOI/IKOCTI/I PUCY-P YKA-BS 

nocTaB/iaiOTCfl nofl 3aKa3. 

HepTe>KM 6jiokob b (J)opiviaTe «DXF» flocrynHbi fl/m CBo6oflHoro 
CKaHi/iBaHi/ijq Ha cai/ne www.mitsubishi-aircon.ru 



PUCY-P350YKA 
PUCY-P400YKA 
PUCY-P450YKA 



PUCY-P500YKA 



Ahti/ikop I DXF 



Hepie>Kn 



Kom 6 1/1 Ha 14 1/1 1/1 MOAy/ieii noBbiLueHHOi/i 3Hepro3(|>(|)eKTi/iBHOCTi/i 





napaivieTp / Moflenb 




PUCY-EP400YSKA 


PUCY-EP450YSKA 


PUCY-EP500YSKA 


PUCY-EP650YSKA 


PUCY-EP700YSKA 


PUCY-EP750YSKA 


PUCY-EP800YSKA 


Mofle/ib coctout 1/13 MOfly/iew 


PUCY-P200YKA 
PUCY-P200YKA 


PUCY-P200YKA 
PUCY-P250YKA 


PUCY-P250YKA 
PUCY-P250YKA 


PUCY-P300YKA 
PUCY-P350YKA 


PUCY-P350YKA 
PUCY-P350YKA 


PUCY-P200YKA 
PUCY-P200YKA 
PUCY-P350YKA 


PUCY-P200YKA 
PUCY-P250YKA 
PUCY-P350YKA 


KoMn/ieKT fl/ifl o6"befli/iHeHi/m MOfly/iei/i 


CMY-Y1 00VBK3 


CMY-Y100VBK3 


CMY-Y1 00VBK3 


CMY-Y100VBK3 


CMY-Y200VBK2 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


HanpaweHi/ie 3/ieKTponnTaHi/m 


380 B, 3 (pa3bi, 50 Vu, 


o» 


npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


44,8 


50,4 


56,0 


73,5 


80,0 


84,8 


90,4 


s 
I 

CD 


noTpe6/ifleMafl MomHocrb 


kBt 


11,18 


12,59 


14,16 


19,74 


21,56 


21,85 


23,33 


<=z 


Pa60MMI/l TOK 


A 


18,8 


21,2 


23,9 


33,3 


36,3 


36,8 


39,3 


TO 
X 


K03())())ML4MeHT npOI/13BOfll/lTe/lbHOCTI/l EER 


4,00 


4,00 


3,95 


3,72 


3,71 


3,88 


3,87 


0 


flnana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp 


°C 


+10- +52°C no cyxoiviy TepivioivieTpy 


1/lHfleKC yCTaHOBOHHOI/l MOLUHOCTI/I BHyTpeHHMX 6/lOKOB 


50 - 1 30% ot nHfleKca moluhocti/i Hapy>KHoro 6/iOKa 


TVinopa3Mepbi BHyTpeHHux 6jiokob 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


KOJlUMeCTBO BHyTpeHHUX 6/lOKOB 


1 -34 


1 -39 


1 -43 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


YpOBeHb 3ByKOBOrO flaBJieHMfl 


flB(A) 


60 


60,5 


61 


64 


64 


64 


64 


Pa3iviepbi (B x 111 xfl) 


MM 


1650x920x740 
1650x920x740 


1650x920x740 
1650x920x740 


1650x920x740 
1650x920x740 


1650x920x740 
1650x1220x740 


1650x1220x740 
1650x1220x740 


1650x920x740 
1650x920x740 
1650x1220x740 


1650x920x740 
1650x920x740 
1650x1220x740 


Bee 


Kr 


348 


357 


366 


438 


474 


585 


594 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Tai/maHfl) 



napaivieTp / Mofle/ib 


PUCY-EP850YSKA 


PUCY-EP900YSKA 


PUCY-EP950YSKA 


PUCY-EP1 000YSKA 


PUCY-EP1 050YSKA 


PUCY-EP1 1 00YSKA 


Mofle/ib coctout 1/13 MOfly/iefi 


PUCY-P250YKA 
PUCY-P250YKA 
PUCY-P350YKA 


PUCY-P250YKA 
PUCY-P300YKA 
PUCY-P350YKA 


PUCY-P300YKA 
PUCY-P300YKA 
PUCY-P350YKA 


PUCY-P300YKA 
PUCY-P350YKA 
PUCY-P350YKA 


PUCY-P350YKA 
PUCY-P350YKA 
PUCY-P350YKA 


PUCY-P350YKA 
PUCY-P350YKA 
PUCY-P400YKA 


KoMrmeKT fl/ia o6-befli/iHem/m Moay/iei/i 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


Hanpfi>KeHi/ie 3/ieKTponi/iTaHi/m 


380 B, 3 (pa3bi, 50 l~u 


I 

a» 

O 


npOH3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


96,0 


101,5 


107,0 


113,5 


120,0 


124,0 


noTpe6/i«eivia« MoujHOCTb 


kBt 


24,80 


26,71 


28,68 


30,51 


32,34 


34,25 


Pa60MHM TOK 


A 


41,8 


45,0 


48,4 


51,5 


54,5 


57,8 


K03(p(pMI4MeHT npOI/13BOfll/lTe/lbHOCTI/l EER 


3,87 


3,80 


3,73 


3,72 


3,71 


3,62 


flnana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp | °C 


+1 0 - +52°C no cyxoMy TepMOMeTpy 


1/lHfleKC yCTaHOBOHHOI/l MOLUHOCTI/I BHyTpeHHUX 6/lOKOB 


50 - 1 30% ot nHfleKca molijhocth Hapy>KHoro 6/iOKa 


Tnnopa3iviepbi BHyTpeHHi/ix 6jiokob 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


KOJIMMeCTBO BHyTpeHHUX 6/lOKOB 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


YpoBeHb 3ByKOBoro flaB/ieHna 


flB(A) 


64 


65 


66 


66 


66 


67 


Pa3iviepbi (B x 111 x fl) 


MM 


1650x920x740 
1650x920x740 
1650x1220x740 


1650x920x740 
1650x920x740 
1650x1220x740 


1650x920x740 
1650x920x740 
1650x1220x740 


1650x920x740 
1650x1220x740 
1650x1220x740 


1650x1220x740 
1650x1220x740 
1650x1220x740 


1650x1220x740 
1650x1220x740 
1650x1220x740 


Bee 


Kr 


603 


621 


639 


675 


711 


711 


3aBOfl (cTpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Tai/maHfl) 
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MOflyJll/l l/l KOM6HHaL4HH 





napaivieTp / Moflenb 




PUCY-P200YKA 


PUCY-P250YKA 


PUCY-P300YKA 


PUCY-P350YKA 


PUCY-P400YKA 


PUCY-P450YKA 


PUCY-P500YKA 


MOfle/lb COCTOMT M3 MOfly/iei/l 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Hanpa>KeHne 3/ieKTponMTaHMfl 


380 B, 3 cj)a3bi, 50 Vu, 


a» 


npOH3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


22,4 


28,0 


33,5 


40,0 


44,0 


48,0 


56,0 


i 

a» 


l~loTpe6.nfleiviafl MomHOCTb 


kBt 


5,59 


7,08 


8,95 


10,78 


12,71 


15,73 


17,17 




Pa60MHM TOK 


A 


9,4 


11,9 


15,1 


18,1 


21,4 


26,5 


28,9 


ro 

X 


K03(()(t)MI4MeHT npOH3BOfll/lTeJlbHOCTI/l EER 


4,00 


3,95 


3,74 


3,71 


3,46 


3,05 


3,26 


O 


flnana30H Hapy>KHbix TeivinepaTyp 


°C 


+10- +52°C no cyxoiviy TepivioivieTpy 


1/lHfleKC yCTaHOBOHHOI/l M0LL1H0CTM BHyTpeHHMX 6/lOKOB 


50 - 1 30% ot i/iHfleKca moluhoctm Hapy>KHoro 6/iOKa 


Tnnopa3iviepbi BHyTpeHHMX 6jiokob 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


KOJIMMeCTBO BHyTpeHHUX 6/lOKOB 


1 - 17 


1 -21 


1 -26 


1 -30 


1 -34 


1 -39 


1 -43 


YpoBeHb 3ByKOBoro flaBJieHUfl 


flB(A) 


57 


58 


61 


61 


63 


63 


65 


Pa3Mepbi (B x 111 x fl) 


MM 


1650x920x740 


1650x920x740 


1650x920x740 


1650x1220x740 


1650x1220x740 


1650x1220x740 


1650x1750x740 


Bee 


Kr 


174 


183 


201 


237 


237 


237 


305 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Tai/maH,q) 





napaivieTp / Moflenb 




PUCY-P550YSKA 


PUCY-P600YSKA 


PUCY-P650YSKA 


PUCY-P700YSKA 


PUCY-P750YSKA 


PUCY-P800YSKA 


MOfle/lb COCTOMT 1/13 MOfly/iei/l 


PUCY-P250YKA 
PUCY-P300YKA 


PUCY-P250YKA 
PUCY-P350YKA 


PUCY-P250YKA 
PUCY-P400YKA 


PUCY-P250YKA 
PUCY-P450YKA 


PUCY-P300YKA 
PUCY-P450YKA 


PUCY-P400YKA 
PUCY-P400YKA 


KoMrmeKT fl/ifl o6-befli/iHem/m MOfly/iei/i 


CMY-Y100VBK3 


CMY-Y100VBK3 


CMY-Y1 00VBK3 


CMY-Y200VBK2 


CMY-Y200VBK2 


CMY-Y200VBK2 


HanpflweHne 3JieKTponi/iTaHi/m 


380 B, 3 (J)a3bi, 50 Tu 


a» 


npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


61,5 


68,0 


72,0 


76,0 


81,5 


88,0 


i 

a» 


noTpe6/i«eivia« ivioLUHOCTb 


kBt 


15,97 


17,79 


19,67 


22,47 


24,47 


25,43 


a: 


Pa60MMM TOK 


A 


26,9 


30,0 


33,2 


37,9 


41,3 


42,9 


ro 
X 


K03((xt)MI4MeHT npOM3BOflMTe/lbHOCTM EER 


3,85 


3,82 


3,66 


3,38 


3,33 


3,46 


O 


flMana30H Hapy>KHbix TeivinepaTyp 


°C 


+1 0 - +52°C no cyxoiviy TepivioivieTpy 


1/lHfleKC yCTaHOBOHHOI/l MOLUHOCTI/I BHyTpeHHMX 6/lOKOB 




50 


- 1 30% ot MHfleKca moluhoctm Hapy>KHoro 6/iOKa 




Tnnopa3iviepbi BHyTpeHHMX 6jiokob 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


KOJlUMeCTBO BHyTpeHHMX 6/lOKOB 


2-47 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


YpOBeHb 3ByKOBOrO flaBJieHMfl 


flB(A) 


63 


63 


64,5 


64,5 


65,5 


66 


Pa3iviepbi (B x LU x fl) 


MIVl 


1650x920x740 
1650x920x740 


1650x920x740 
1650x1220x740 


1650x920x740 
1650x1220x740 


1650x920x740 
1650x1220x740 


1650x920x740 
1650x1220x740 


1650x1220x740 
1650x1220x740 


Bee 


Kr 


384 


420 


420 


420 


438 


474 


3aBOfl (cTpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (TaM/iaHfl) 





napaivieTp / Moflenb 




PUCY-P850YSKA 


PUCY-P900YSKA 


PUCY-P950YSKA 


PUCY-P1 000YSKA 


PUCY-P1050YSKA 


PUCY-P1100YSKA 


MOfle/lb COCTOMT M3 MOflyneM 


PUCY-P400YKA 
PUCY-P450YKA 


PUCY-P450YKA 
PUCY-P450YKA 


PUCY-P450YKA 
PUCY-P500YKA 


PUCY-P500YKA 
PUCY-P500YKA 


PUCY-P300YKA 
PUCY-P300YKA 
PUCY-P450YKA 


PUCY-P300YKA 
PUCY-P350YKA 
PUCY-P450YKA 


Koivin/ieKT p,nn o6"beflMHeHMfl MOfly/iei/i 


CMY-Y200VBK2 


CMY-Y200VBK2 


CMY-Y200VBK2 


CMY-Y200VBK2 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


Hanpa>KeHMe 3/ieKTponMTaHMfi 






380 B, 3 $ 


a3bi, 50 l~L4 






ai 


npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


92,0 


96,0 


104,0 


112,0 


115,0 


121,5 


s 
i 

ai 


nOTpe6/15ieiVia51 IVlOLUHOCTb 


kBt 


28,37 


31,47 


35,13 


38,88 


33,39 


35,21 


* 


Pa60MMM TOK 


A 


47,8 


53,1 


59,3 


65,6 


56,3 


59,4 




K03())())ML4MeHT npOM3BOflMTe/lbHOCTM EER 


3,24 


3,05 


2,96 


2,88 


3,44 


3,45 


O 


flMana30H Hapy>KHbix TeivinepaTyp 


°C 


+10 - +52°C no cyxoMy TepMOMeTpy 


1/lHfleKC yCTaHOBOHHOI/l MOLL|HOCTI/l BHyTpeHHMX 6/lOKOB 




50 


- 1 30% ot MHfleKca moluhoctm Hapy>KHoro 6/iOKa 




TMnopa3iviepbi BHyTpeHHMX 6jiokob 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


KOJIMMeCTBO BHyTpeHHMX 6/lOKOB 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


YpOBeHb 3ByKOBOTO flaBJieHMfl 


flB(A) 


66 


66 


67,5 


68 


66,5 


66,5 


Pa3iviepbi (B x LU x fl) 


MIVl 


1650x1220x740 


1650x1220x740 


1650x1220x740 


1650x1750x740 


1650x920x740 
1650x920x740 
1650x1220x740 


1650x920x740 
1650x1220x740 
1650x1220x740 


1650x1220x740 


1650x1220x740 


1650x1750x740 


1650x1750x740 


Bee 


Kr 


474 


474 


542 


610 


639 


675 


3aBOfl (CTpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (TaM/iaHfl) 





napaivieTp / Mo/jejib 




PUCY-P1 150YSKA 


PUCY-P1 200YSKA 


PUCY-P1 250YSKA 


PUCY-P1 300YSKA 


PUCY-P1 350YSKA 


MOfle/lb COCTOMT M3 MOfly/ieM 


PUCY-P350YKA 
PUCY-P400YKA 
PUCY-P400YKA 


PUCY-P400YKA 
PUCY-P400YKA 
PUCY-P400YKA 


PUCY-P400YKA 
PUCY-P400YKA 
PUCY-P450YKA 


PUCY-P400YKA 
PUCY-P450YKA 
PUCY-P450YKA 


PUCY-P450YKA 
PUCY-P450YKA 
PUCY-P450YKA 


KoMn/ieKT fl/ifl o6-beflMHeHMfl MOfly/ieM 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


HanpaweHMe 3/ieKTponMTaHMfl 


380 B, 3 c|)a3bi, 50 l~u 


a» 


npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


128,0 


132,0 


136,0 


140,0 


144,0 


i 

a» 


noTpe6/i«eMa« MomHOCTb 


kBt 


36,15 


38,15 


41,27 


44,82 


48,39 




Pa60MMM TOK 


A 


61,0 


64,4 


69,6 


75,6 


81,6 


ro 


K03(|)(t)MI4MeHT npOM3BOflMTe/lbHOCTM EER 


3,54 


3,46 


3,29 


3,12 


2,97 


O 


flMana30H Hapy>KHbix TeMnepaTyp 


°C 




+10 


- +52°C no cyxoMy TepMOMeTpy 




MHfleKC yCTaHOBOHHOM MOLL|HOCTM BHyTpeHHMX 6/lOKOB 


50 - 1 30% ot MHfleKca moluhoctm Hapy>KHoro 6/iOKa 


TMnopa3Mepbi BHyTpeHHMX 6/lOKOB 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


KOJIMMeCTBO BHyTpeHHMX 6/lOKOB 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


YpoBeHb 3ByKOBoro flaB/ieHMa 


flB(A) 


67,5 


68 


68 


68 


68 


Pa3Mepbi (B x LiJ x fl) 


MM 


1650x1220x740 
1650x1220x740 
1650x1220x740 


1650x1220x740 
1650x1220x740 
1650x1220x740 


1650x1220x740 
1650x1220x740 
1650x1220x740 


1650x1220x740 
1650x1220x740 
1650x1220x740 


1650x1220x740 
1650x1220x740 
1650x1220x740 


Bee 


Kr 


711 


711 


711 


711 


711 


3aBOfl (CTpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (TaMTiaHfl) 
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HapywHbie 6jioki/i CITYIHULTI Gb 

PUHY-EP YLM-A 

Cepi/lfl Y BblC0K03(|)(|)eKTMBHafl 

oxjiawflem/ie-HarpeB: 22,4-150,0 kBt 



Oni/icaHi/ie Hapy>KHbix arperaTOB 

• Ten/ioo6ivieHHMK Hapy>KHoro 6/iOKa i/i3roTOB/ieH 1/13 
a/iioivii/iHi/ieBoi/i Tpy6bi n/iocKoro ceHeHi/m fl/ia yBejii/meHi/m 

3(j)4>eKTMBHOCTI/l Ten/1006lVieHa l/l KOpp03l/IOHHOI/l ctoi/ikocti/i. 

• Hapy>KHbie 6jiokm npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTbio flo 56 kBt 
Bbino^HeHbi b Bi/ifle MOHo6/iOKa c 1 KOMnpeccopoivi. 9to 
ynpoujaeT MOHTa>K i/i yBe/ii/mi/iBaeT HaflewHOCTb ci/icieivibi. 

• B Hapy>KHbix arperaiax npi/iMeHfliOTCfl TO/ibKO KOMnpeccopw 

C 1/IHBepTOpHblM npi/IBOflOM, HTO 06"bflCHfleT OTCVTCTBI/ie 

nycKOBbix tokob Hapy>KHbix arperaTOB, yBe/ii/mi/iBaeT pecypc 
Koivinpeccopa, a TaK>Ke Hafle>KHOCTb Bcei/i ci/icieivibi. 

• 1/lHBepTopHbii/i npi/iBOfl Koivinpeccopa i/iivieeT yBe/ii/meHHyio 
3Hepro3(j)(J)eKTi/iBHOCTb 3a cneT npi/iMeHeHi/m opi/iri/iHa/ibHoro 
anropi/iTMa nii/ipoTHO-MivinyjibCHOi/i MOflyjiflu,i/ii/i (LUI/IM) c 
nepeMOflyjiflu,i/iei/i. 3tot MeTOfl o6ecnem/iBaeT vBejii/meHi/ie 
BbixoflHoro HanpaweHi/m i/mBepTopa npi/i bncokoi/i MacTOTe 
BpameHi/m npi/iBOflHoro 3/ieKTpoflBi/iraTe/ifl Koivinpeccopa, mto 

yBe/ll/IMI/IBaeT 3(])(])eKTI/IBHOCTb. 

• lloflorpeB Koivinpeccopa b 6/iOKax CITY MULTI G6 (cepi/m YLM) 
ocyinecTB/iaeTCfl craTopHNMi/i o6ivioTKaivii/i 3/ieKTpoflBi/iraTe/ifl. 
3to o6ecneMMBaeT 6o/iee 3(p(peKTi/iBHoe i/icno/ib30BaHi/ie 

3/ieKTp03Hepri/M B CpaBHeHI/ll/l C BHeiUHI/IM JieHTOMHblM 

HarpeBaTe/ieivi Kapiepa Koivinpeccopa. 

• CucTeivia ynpaB/ieHi/m fli/iHaMi/mecKi/i i/i3MeHaeT (noBbiiuaeT) 
TeivinepaTypy Ki/meHi/m b 3aBi/ici/iMOCTi/i ot Harpy3Ki/i Ha 

CMCTeMy KOHfll/IU,l/IOHI/ipOBaHI/m B03flyxa C Me/lbK) CHI/l>KeHI/lfl 

3/ieKTponoTpe6/ieHi/m b pe>Ki/iivie ox/ia>KfleHi/m. Ilpi/i 
CHi/i>KeHi/ii/i Harpy3KM TeivinepaTypa Ki/meHi/m yBe/ii/mi/iBaeTCfl, 
to ecTb CHi/iwaeTca MacTOTa BpameHi/m Koivinpeccopa, i/i 
yBejii/Ni/iBaeTCfl 3(JxJ)eKTi/iBHOCTb 3/ieKTpoflBMraTejijq. 

• y^ymueHa ce30HHaa 3(j)(j)eKTi/iBHOCTb SEER 6/iaroflapa 
onTi/i Mi/i3a 141/1 i/i npo(J)i/i;iei/i cni/ipa/iei/i Koivinpeccopa. 



PUHY-EP200YLM-A 
PUHY-EP250YLM-A 



Cm/i>KeHO 3JieKTponoTpe6/ieHMe BeHTi/i/iflTopa. HoBbii7i 
BbixoflHOi/i HanpaBJi?itOLHMi/i annapaTOceBoro BeHTi/maTopa 
Hapy>KHoro 6/iOKa no3BOJiaeT flocTi/Nb noBbiiueHHoro 
CTan/iHecKoro flaB/ieHi/m npi/i MeHbwei/i MacTOTe BpameHi/ui 
BeHTi/uiflTopa 1/1 noHi/i>KeHHOivi 3/ieKTponoTpe6/ieHMM. 

fl/ii/iHa iviari/iCTpa/11/i x/iaflareHTa noc/ie 1-ro pa3BeTBi/iTe/ia 
MOweT 6biTb ysenmena c 40 m flo 90 m. f\nn 3Toro 
noTpe6yeTca yBeni/iMHTb fli/iaivieip >ki/iakocthoi/i Mari/iapa/ii/i 
Ha 1 TMnopa3iviep. 

Ilepenafl bwcot Mewfly Hapy>KHbiM i/i BHyTpeHHi/iMi/i 6/iOKaivii/i 
MO>KeT 6biTb yBe/ii/meH flo 90 m, eaii/i Hapy>KHbii/i 6jiok 
pacno/io>KeH Bbiwe BHyTpeHHi/ix, i/i flo 60 m — ec/11/1 Hapy>KHbii/i 
6/10K HI/l>Ke BHyTpeHHi/ix. 

Ilepenafl bwcot Mewfly BHyTpeHHi/iMi/i 6/iOKaMi/i MOweT 6biTb 
ysenmen c 15 m flo 30 m. fljin 3Toro noTpe6yeTca yBeni/iMHTb 
fli/iaivieip >Ki/iflKOCTHOi/i Mari/iapa/ii/i Ha 1 Ti/mopa3Mep. 

B Ofll/IH ri/lflpaB/ll/lMeCKI/ll/l KOHTyp MO>KeT 6blTb nOflKJllOHeHO flO 

50 BHyTpeHHi/ix 6jiokob. 

MaKCi/iiviajibHafl TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03,qyxa cocraB/iaeT 
+52°C. 9to Ba>KHO npi/i pa3MemeHi/ii/i 6/iokob BHyTpi/i 
3ail^MTHblX KOHCTpyKL|l/ll/l l/IJll/l Ha Texm/mecKi/ix 3Ta>Kax. 

B KOHCTpyKqi/ii/i Hapy>KHoro 6/iOKa npe/rycMOTpeH 
i/130/ii/ipoBaHHbii/i OTceKfl/ifi Koivinpeccopa, mto cymecTBeHHO 
yivieHbiuaeT ypoBeHb tuyivia Hapy>KHoro arperaTa bo Bcex 
HanpaB/ieHi/mx. 

BJIOKM nOBblLUeHHOI/l KOPP03I/IOHHOI/I CTOI/IKOCTI/l PUHY-EP YLM- 

A-BS nocTaB/iaiOTai no,q 3aKa3. 

HepTe>KM 6jiokob b (popMaTe «DXF» flocrynHbi fl/ia CBo6o,qHoro 
CKam/iBaHi/m Ha cai/iTe www.mitsubishi-aircon.ru 



PUHY-EP300YLM-A 
PUHY-EP350YLM-A 



PUHY-EP400YLM-A 
PUHY-EP450YLM-A 
PUHY-EP500YLM-A 



Ahti/ikop I DXF 



HepTewn 



Mopynw h hx koivi6i/i Ha 141/11/1 





riapaivieTp / (Vloflenb 




PUHY-EP200YLM-A 


PUHY-EP250YLM-A 


PUHY-EP300YLM-A 


PUHY-EP350YLM-A 


PUHY-EP400 YLM-A 


PUHY-EP450YLM-A 


PUHY-EP500YLM-A 


Mofle/ib coctout H3 MOfly/iew 
















Hanp«>KeHne 3/ieKTponnTaHna 


380 B, 3 (pa3bi, 50 Tu 


ai 

1 

a» 


npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


22,4 


28,0 


33,5 


40,0 


44,0 


48,0 


56,0 


noTpe6/i«eivia« MomHOCTb 


kBt 


5,19 


6,89 


8,56 


11,69 


12,26 


14,79 


18,72 


^ 
c; 

X 

O 


Pa60MHM TOK 


A 


8,7 


11,6 


14,4 


19,7 


20,6 


24,9 


31,6 


Ko3(|)(|)MMMeHT npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTi/i EER (SEER) 


4,31 (6,52) 


4,06 (6,70) 


3,91 (5,98) 


3,42 (5,70) 


3,67 (5,79) 


3,38 (5,67) 


2,99 (5,49) 


flnana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp 


°C 


-5 ~ +52°C no cyxoMy TepMOMeipy 




npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


25,0 


31,5 


37,5 


45,0 


50,0 


56,0 


63,0 


CO 

a» 


noTpe6/ifleiviafl Mou^HOCTb 


kBt 


5,73 


7,68 


9,16 


12,53 


13,15 


16,09 


19,68 


Q. 

O 


Pa60MHM TOK 


A 


9,6 


12,9 


15,4 


21,1 


22,1 


27,1 


33,2 


vo 

0 


K03(|)(|)MMMeHT npOM3BOfll/ITeJlbHOCTI/l COP (SCOP) 


4,36 (3,90) 


4,10(3,66) 


4,09 (3,47) 


3,59 (3,29) 


3,80 (3,36) 


3,48 (3,22) 


3,20 (3,04) 




flnana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp 


°C 


-20 ~ +1 5,5°C no BJia>KHOMy TepMOMeipy 


1/lHfleKC yCTaHOBOHHOI/l MOLUHOCTI/I BHyTpeHHMX 6/IOKOB 


50 ~ 1 30% ot i/iHfleKca molmhocth Hapy>KHoro 6/iOKa 


Tnnopa3iviepbi BHyipeHHux 6jiokob 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


KOJIMMeCTBO BHyTpeHHMX 6/IOKOB 


1 -17 


1 -21 


1 -26 


1 -30 


1 -34 


1 -39 


1 -43 


YpoBeHb 3ByKOBoro flaBJieHM« 


flB(A) 


57 


60 


61 


61 


62,5 


63 


63,5 


YpOBeHb 3ByKOBOI/l MOIHHOCTI/1 


flB(A) 


79,5 


80 


82 


82,5 


82,5 


83 


83,5 


Pa3iviepbi (B x 111 xfl) 


MM 


1710x920x740 


1710x920x740 


1710x1220x740 


1710x1220x740 


1710x1750x740 


1710x1750x740 


1710x1750x740 


Bee 


Kr 


208 


208 


252 


252 


318 


318 


332 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnom/m) 
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napaivieTp / Moflenb 




PUHY-EP550YSLM-A 


PUHY-EP600YSLM-A 


PUHY-EP650YSLM-A 


PUHY-EP700YSLM-A 


PUHY-EP750YSLM-A 


PUHY-EP800YSLM-A 


PUHY-EP850YSLM-A 


Mofle/ib coctoi/it H3 MOfly/iew 


PUHY-EP250YLM-A 
PUHY-EP300YLM-A 


PUHY-EP300YLM-A 
PUHY-EP300YLM-A 


PUHY-EP200YLM-A 
PUHY-EP200YLM-A 
PUHY-EP250YLM-A 


PUHY-EP200YLM-A 
PUHY-EP200YLM-A 
PUHY-EP300YLM-A 


PUHY-EP200YLM-A 
PUHY-EP250YLM-A 
PUHY-EP300YLM-A 


PUHY-EP200YLM-A 
PUHY-EP300YLM-A 
PUHY-EP300YLM-A 


PUHY-EP250YLM-A 
PUHY-EP300YLM-A 
PUHY-EP300YLM-A 


KoMn/ieKT fl/ifl o6-beflMHeHM« MOfly/iei/i 


CMY-Y100VBK3 


CMY-Y100VBK3 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


Hanp«>KeHMe 3/ieKTponnTaHMfi 


380 B, 3 c|)a3bi, 50 Vu, 


a» 


npOM3BOflMTe/1bHOCTb 


kBt 


63,0 


69,0 


73,0 


80,0 


85,0 


90,0 


96,0 


i 

a» 


noTpe6/ifieiviafi MomHOCTb 


kBt 


16,62 


18,59 


18,15 


20,15 


21,85 


23,43 


25,53 


1 


Pa60MMI/l TOK 


A 


28,0 


31,3 


30,6 


34,0 


36,8 


39,5 


43,0 


X 


Ko3(|xt)i/mi/ieHT npon3BOflMTe^bHOCTw EER (SEER) 


3,79 (6,17) 


3,71 (5,82) 


4,02 (6,40) 


3,97 (6,17) 


3,89 (6,23) 


3,84 (5,99) 


3,76 (6,05) 


O 


flnana30H HapywHbix TeivinepaTyp 


°C 


-5 ~ +52°C no cyxoMy TepMOMeTpy 




npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


69,0 


76,5 


81,5 


88,0 


95,0 


100,0 


108,0 


CO 

a» 


noTpe6/i«eivia« MomHOCTb 


kBt 


17,73 


19,66 


20,07 


21,67 


23,92 


25,18 


27,76 


Q. 
O 


Pa60MMI/l TOK 


A 


29,9 


33,1 


33,8 


36,5 


40,3 


42,5 


46,8 


vo 
O 


K03(|x|)l/mi/ieHT npOM3BOflMTe/lbHOCTH COP (SCOP) 


3,89 (3,57) 


3,89 (3,47) 


4,06 (3,82) 


4,06 (3,76) 


3,97 (3,68) 


3,97 (3,61) 


3,89 (3,53) 




fli/iana30H Hapy>KHbix TeivinepaTyp 


°C 


-20 ~ +1 5,5°C no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy 


HHfleKC yaaHOBOHHOM moluhocti/i BHyTpeiHHi/ix 6/iokob 


50 ~ 1 30% ot i/iHfleKca moluhoctm Hapy>KHoro 6/iOKa 


TVinopa3Mepbi BHyTpeHHMX 6jiokob 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


KOJlUMeCTBO BHyTpeHHMX 6/IOKOB 


2-47 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


YpOBeHb 3ByKOBOrO flaBJieHMfl 


flB(A) 


63,5 


64 


63 


63,5 


64,5 


65 


65,5 


YpOBeHb 3ByKOBOI/l MOIUHOCTM 


flB(A) 


84,5 


85 


84,5 


85,5 


85,5 


86,5 


86,5 


Pa3Mepbi (B x 111 x fl) 


MM 


1710x920x740 
1710x1220x740 


1710x1220x740 
1710x1220x740 


1710x920x740 
1710x920x740 
1710x920x740 


1710x920x740 
1710x920x740 
1710x1220x740 


1710x920x740 
1710x920x740 
1710x1220x740 


1710x920x740 
1710x1220x740 
1710x1220x740 


1710x920x740 
1710x1220x740 
1710x1220x740 


Bee 


Kr 


460 


504 


624 


668 


668 


712 


712 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnom/m) 





napaivieTp / Mo^enb 




PUHY-EP900YSLM-A 


PUHY-EP950YSLM-A 


PUHY-EP1 000YSLM-A 


PUHY-EP1 050YSLM-A 


PUHY-EP1100YSLM-A 


Mofle/ib coctoi/it i/i3 MOflyneM 


PUHY-EP300YLM-A 
PUHY-EP300YLM-A 
PUHY-EP300YLM-A 


PUHY-EP300YLM-A 
PUHY-EP300YLM-A 
PUHY-EP350YLM-A 


PUHY-EP300YLM-A 
PUHY-EP300YLM-A 
PUHY-EP400YLM-A 


PUHY-EP300YLM-A 
PUHY-EP350YLM-A 
PUHY-EP400YLM-A 


PUHY-EP350YLM-A 
PUHY-EP350YLM-A 
PUHY-EP400YLM-A 


KoMn/ieKT fl/ifi o6-befli/iHem/m MOfly/iei/i 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


Hanpa>KeHMe 3/ieKTponnTaHMfi 


380 B, 3 ())a3bi, 50 l~u 


a» 


11 pO 1/1 3 BOfl 1/lTe/l b H OCTb 


kBt 


101,0 


108,0 


113,0 


118,0 


124,0 


i 

a» 


nOTpe6/15ieMa51 MOIHHOCTb 


kBt 


27,22 


30,33 


31,04 


34,40 


38,15 


* 


Pa60MHM TOK 


A 


45,9 


51,2 


52,4 


58,0 


64,4 


X 


Ko3(|xt)i/mi/ieHT npon3BOflMTe^bHOCTn EER (SEER) 


3,71 (5,82) 


3,56 (5,73) 


3,64 (5,76) 


3,43 (5,67) 


3,25 (5,58) 


O 


flnana30H Hapy>KHbix TeMnepaTyp 


°C 






- +52°C no cyxoMy TepMOMeTpy 






11 pO 1/1 3 BOfl 1/lTe/l b H OCTb 


kBt 


113,0 


119,5 


127,0 


132,0 


140,0 


CO 

a» 


noTpe6/i«eMa« MomHOCTb 


kBt 


29,04 


32,03 


33,50 


36,87 


41,17 


Q. 
O 


Pa60MHM TOK 


A 


49,0 


54,0 


56,5 


62,2 


69,5 


vo 
O 


K03(|x|)l/lL|l/ieHT npOI/13BOfll/lTe/lbHOCTI/l COP (SCOP) 


3,89 (3,47) 


3,73 (3,41) 


3,79 (3,43) 


3,58 (3,37) 


3,40 (3,31) 




fli/iana30H Hapy>KHbix TeMnepaTyp 


°C 


-20 - +1 5,5°C no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy 


1/lHfleKC yaaHOBOHHOM moluhocti/i BHyTpeHHI/IX 6/IOKOB 


50 - 1 30% ot i/iHfleKca moluhocti/i Hapy>KHoro 6/iOKa 


Tnnopa3Mepbi BHyTpeHHMX 6jiokob 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


KOJlUMeCTBO BHyTpeHHMX 6/IOKOB 


2-50 


2-50 


2-50 


3-50 


3-50 


YpOBeHb 3ByKOBOrO flaBJieHMfl 


flB(A) 


66 


66 


66,5 


66,5 


66,5 


YpOBeHb 3ByKOBOI/l MOIUHOCTM 


flB(A) 


87 


87 


87 


87,5 


87,5 


Pa3Mepbi (B x 111 x fl) 


MM 


1710x1220x740 
1710x1220x740 
1710x1220x740 


1710x1220x740 
1710x1220x740 
1710x1220x740 


1710x1220x740 
1710x1220x740 
1710x1750x740 


1710x1220x740 
1710x1220x740 
1710x1750x740 


1710x1220x740 
1710x1220x740 
1710x1750x740 


Bee 


Kr 


756 


756 


822 


822 


822 


3aBOfl (cTpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnoHi/m) 





napaivieTp / Mo/jejib 




PUHY-EP1 1 50YSLM-A 


PUHY-EP1 200YSLM-A 


PUHY-EP1 250YSLM-A 


PUHY-EP1 300YSLM-A 


PUHY-EP1 350YSLM-A 


Mofle/ib coctoi/it 1/13 MOflyneM 


PUHY-EP350YLM-A 
PUHY-EP350YLM-A 
PUHY-EP450YLM-A 


PUHY-EP350YLM-A 
PUHY-EP400YLM-A 
PUHY-EP450YLM-A 


PUHY-EP350YLM-A 
PUHY-EP450YLM-A 
PUHY-EP450YLM-A 


PUHY-EP400YLM-A 
PUHY-EP450YLM-A 
PUHY-EP450YLM-A 


PUHY-EP450YLM-A 
PUHY-EP450YLM-A 
PUHY-EP450YLM-A 


KoMn/ieKT fl/ifi o6-beflMHeHM« MOfly/iew 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


Hanp«>KeHMe 3/ieKTponnTaHMfi 


380 B, 3 (J)a3bi, 50 Vu, 


a» 


npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


130,0 


136,0 


140,0 


146,0 


150,0 


i 

a» 


nOTpe6/15ieMa51 MOIHHOCTb 


kBt 


41,53 


42,76 


45,90 


46,94 


50,00 




Pa60MMM TOK 


A 


70,1 


72,1 


77,4 


79,2 


84,4 


ro 

X 


Ko3(|xt)i/mi/ieHT npon3BOflMTe/ibHOCTn EER (SEER) 


3,13(5,54) 


3,18(5,57) 


3,05 (5,53) 


3,1 1 (5,56) 


3,00 (5,52) 


O 


flMana30H Hapy>KHbix TeMnepaTyp 


°C 




-5~ 


- +52°C no cyxoMy TepMOMeTpy 






npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


145,0 


150,0 


156,5 


163,0 


168,0 


CO 

a» 


noTpe6/i«eMa« MomHOCTb 


kBt 


44,47 


45,45 


49,36 


50,62 


54,36 


D_ 
O 


Pa60MMM TOK 


A 


75,0 


76,7 


83,3 


85,4 


91,7 


vo 
O 


K03())()) 1/114 1/ieHT npOI/13BOfll/lTe/lbHOCTI/l COP (SCOP) 


3,26 (3,27) 


3,30 (3,29) 


3,17(3,24) 


3,22 (3,27) 


3,09 (3,22) 




flMana30H Hapy>KHbix TeMnepaTyp 


°C 


-20 - +1 5,5°C no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy 


1/lHfleKC yCTaHOBOHHOI/l MOLL|HOCTI/l BHyTpeHHMX 6/IOKOB 


50 - 1 30% ot MHfleKca moluhoctm Hapy>KHoro 6/iOKa 


Twnopa3Mepbi BHyTpeHHi/ix 6jiokob 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


KOJlUMeCTBO BHyTpeHHMX 6/IOKOB 


3-50 


3-50 


3-50 


3-50 


3-50 


ypOBeHb 3ByKOBOrO flaBJieHMfl 


flB(A) 


66,5 


67 


67,5 


68 


68 


ypOBeHb 3ByKOBOM MOIUHOCTM 


flB(A) 


87,5 


87,5 


88 


88 


88 


Pa3Mepbi (B x 111 x fl) 


MM 


1710x1220x740 
1710x1220x740 
1710x1750x740 


1710x1220x740 
1710x1750x740 
1710x1750x740 


1710x1220x740 
1710x1750x740 
1710x1750x740 


1710x1750x740 
1710x1750x740 
1710x1750x740 


1710x1750x740 
1710x1750x740 
1710x1750x740 


Bee 


Kr 


822 


888 


888 


954 




3aBOfl (CTpaHa) 
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HapywHbie 6jioki/i CITYIHULTI Gb 

PUHY-P YKB-A1 

Cepi/m YaaHflapT 



oxjiawflem/ie-HarpeB: 22,4-150,0 kBt 



PUHY-P200YKB-A1 
PUHY-P250YKB-A1 



PUHY-P300YKB-A1 
PUHY-P350YKB-A1 
PUHY-P400YKB-A1 



Oni/icam/ie Hapy>KHbixarperaTOB 

• Hapy>KHbie 6jioki/i npoi/BBOfli/iTe/ibHOCTbio flo 56 kBt 
Bbino/iHeHbi b Bi/ifle MOHo6/iOKa c 1 KOMnpeccopoivi. 9to 
ynpoujaeT MOHTa>K i/i yBe/ii/mi/iBaeT HaflewHocrb ci/icreMbi. 

• B HapywHbix arperaiax npi/iMeH^K>TC^ TO/ibKO KOMnpeccopw 

C MHBepTOpHblM npi/IBOflOM, MTO 06"bflCHfleT OTCyTCTBI/ie 

nycKOBbix tokob Hapy>KHbix arperaTOB, yBe/ii/iHi/iBaeT pecypc 
KOMnpeccopa, a Taioxe Ha,qe>KHOCTb Bcei/i ci/icreMbi. 

• 1/lHBepTopHbii/i npi/iBOfl KOMnpeccopa i/iivieeT yBe/ii/meHHyio 
3Hepro3(j)(|)eKTi/iBHOCTb 3a cneT npi/iMeHeHi/m opi/in/majibHoro 
a/iropi/iTivia wi/ipoTHO-i/iMny/ibCHOi/i MOflyjiflu,i/ii/i (LUI/IM) c 
nepeMO,qyjifli4i/ieM. 9tot MeTOfl o6ecnem/iBaeT yBejii/meHi/ie 
BbixoflHoro HanpaweHi/m i/iHBepiopa npi/i bwcokoi/i MacTOTe 
BpameHi/m npuBOflHoro 3/ieKTpoflBi/iraTejifl KOMnpeccopa, mto 

yBe/ll/IHI/IBaeT 3(])(])eKTI/IBHOCTb. 

• lloflorpeB KOMnpeccopa b 6/iOKax CITY MULTI G6 (cepi/m YLM) 
ocymecTB/iaeTCfl CTaTopHbiMi/i o6MOTKaMi/i 3/ieKTpoflBMraTeji^. 
3to o6ecneHi/iBaeT 6o/iee 3(])(])eKTi/iBHoe i/icno/ib30BaHi/ie 

3JieKTp03HeprMM B CpaBHeHMM C BHeiUHI/IM JieHTOMHbIM 

HarpeBaie^eM Kapiepa KOMnpeccopa. 

• G/icreMa ynpaB/ieHi/m fli/maMi/mecKi/i i/BMenmeT (noBbiiuaeT) 
TeMnepaTypy Ki/meHi/m b 3aBi/ici/iMOCTi/i ot Harpy3Ki/i Ha 
ci/ideMy KOHfli/iMi/iOHi/ipoBaiHi/m B03,qyxa c qe/ibK) CHi/i>KeHi/ifl 
3/ieKTponoTpe6/iem/m b pe>Ki/iMe ox/ia>KfleHi/m. npi/i CHi/iweHi/m 
Harpy3KM TeMnepaTypa Ki/ineHi/ifl yBe.ni/Ni/iBaeTCfl, to edb 
CHi/iwaeTca MacTOTa BpameHi/m KOMnpeccopa, i/i yBe/ii/iHi/iBaeTCJi 

3(J)(J)eKTMBHOCTb 3JieKTpOflBI/iraTe/lfl. 

• y/iymueHa ce30HHaa 3(J)(])eKTi/iBHOCTb SEER 6jiaro,qapfl 
onTi/iMi/i3aL|i/ii/i npo(J)i/i;iei/i cni/ipa/iei/i KOMnpeccopa. 

• Ci-ii/iweHO 3JieKTponoTpe6/ieHMe BeHTi/i/iflTopa. HoBbii/i 
BbixoflHOi/i HanpaB/i^tOLni/ii/i annapaT oceBoro BeHTi/maTopa 
HapywHoro 6/iOKa no3BOJiaeT flocTi/Nb noBbiiueHHoro 
CTaTi/mecKoro flaB/ieHi/m npi/i MeHbiuei/i MacTOTe BpameHi/m 
BeHTi/i/ifiTopa i/i noHi/i>KeHHOM 3/ieKTponoTpe6/ieHMM. 



fl/ii/ma MarncTpa/iM x/ia,qareHTa noc/ie 1-ro pa3BeTBi/iTe/ifl 
MO>KeT 6biTb yBe/ii/meHa c 40 m flo 90 m. fl/in 3Toro noTpe6yeTca 
yBe/iMMMTbflnaMeTp>KMflKOCTHOM Mari/iCTpa/ii/i Ha 1 
Ti/mopa3Mep. 

Ilepenafl bwcot Mewfly HapywHbiM i/i BHyipeHHi/iMi/i 6/iOKaMi/i 
MOweT 6biTb ysenmen flo 90 m, ec/ii/i Hapy>KHbii/i 6jiok 
pacno/io>KeH Bbiwe BHyTpeHHi/ix, i/i flo 60 m — eaii/i Hapy>KHbii/i 

6/lOK HI/l>Ke BHyTpeHHI/IX. 

Ilepenafl bwcot Meway BHyipeHHi/iMi/i 6/iOKaMi/i MO>KeT 6biTb 
yBe/ii/meH c 15 m flo 30 m. fl/in 3Toro noTpe6yeTca yBe/ii/mi/iTb 
fli/iaMeip >Ki/iflKOCTHOi/i MarncTpa/iM Ha 1 Ti/mopa3Mep.Bo,qi/iH 
ri/iflpaB^i/iMecKi/ii/i KOHTyp mokct 6biTb noflK/iiOHeHO flo 50 

BHyTpeHHI/IX 6/lOKOB. 

MaKCi/iMa/ibHaa TeMnepaTypa Hapy>KHoro B03,qyxa cocTaB/iaeT 
+52°C. 9to Ba>KHO npi/i pa3MeineHi/ii/i 6jiokob BHyTpi/i 3ami/iTHbix 
KOHCTpyKquM i/ijii/i Ha TexHi/mecKi/ix 3Ta>Kax. 

B KOHCTpyKqi/ii/i Hapy>KHoro 6/iOKa npeflycMOTpeH 
M30/inpoBaHHbiM OTceK fl/ifl KOMnpeccopa, mto cymecTBeHHO 
yMeHbiuaeT ypoBeHb LuyMa Hapy>KHoro arperaTa bo Bcex 
HanpaB/ieHi/mx. 

5/lOKI/l nOBblLUeHHOM KOPP03MOHHOM CTOI/IKOCTI/I PUHY-P YKB- 

A1-BS nocTaB/iaiOTCfl nofl 3aKa3. 

HepTe>KM 6jiokob b 4>opMaTe «DXF» flocTynHbi fl/ifi CBo6oflHoro 
CKaMi/iBaHi/i^ Ha cai/iTe www.mitsubishi-aircon.ru 



PUHY-P450YKB-A1 
PUHY-P500YKB-A1 



Ahti/ikop I DXF 



-BS 4epie>Kn 



Mopynw v\ v\x KOM6nHaL4Hii 





napaivieTp / Mofle/ib 




PUHY-P200YKB-A1 


PUHY-P250YKB-A1 


PUHY-P300YKB-A1 


PUHY-P350YKB-A1 


PUHY-P400YKB-A1 


PUHY-P450YKB-A1 


PUHY-P500YKB-A1 


Mofle/ib coctoi/it M3 MOfly/iei/i 
















Hanp«>KeHne 3/ieKTponnTaHHfi 


380 B, 3 <t>a3bi, 50 Tu 


a» 
s 
i 

QJ 


npOM3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


22,4 


28,0 


33,5 


40,0 


45,0 


50,0 


55,0 


noTpe6/i5ieiviaji Mou^HOCTb 


kBt 


5,19 


6,88 


8,56 


11,69 


13,55 


14,79 


18,39 


Pa60MMI/l TOK 


A 


8,7 


11,6 


14,4 


19,7 


22,8 


24,9 


31,0 


c; 

X 

O 


Ko3(|)(|)HMMeHT npon3BOflMTe/ibHOCTH EER (SEER) 


4,31 (6,18) 


4,06 (6,40) 


3,91 (5,51) 


3,42 (5,25) 


3,32(5,19) 


3,38 (5,13) 


2,99 (4,86) 


flnana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp 


°C 


-5 ~ +52°C no cyxoMy TepMOMeTpy 




npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


25,0 


31,5 


37,5 


45,0 


50,0 


56,0 


63,0 


CO 

cu 


nOTpe6/15ieiVia51 MOU^HOCTb 


kBt 


5,81 


7,34 


9,07 


11,13 


12,50 


15,55 


18,52 


Q. 

o 


Pa60MHM TOK 


A 


9,8 


12,3 


15,3 


18,7 


21,1 


26,2 


31,2 


VO 

o 


K03(|)(|)HMMeHT npOH3BOflMTe/lbHOCTH COP (SCOP) 


4,30 (3,57) 


4,29 (3,44) 


4,13(3,24) 


4,04 (3,13) 


4,00 (3,02) 


3,60 (3,02) 


3,40 (2,86) 




fli/iana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp 


°C 


-20 ~ +1 5,5°C no B/ia>KH0My TepMOMeTpy 


1/lHfleKC yCTaHOBOHHOI/l MOLl^HOCTM BHyTpeHHMX 6/lOKOB 


50 ~ 1 30% ot MHfleKca mou^hocth Hapy>KHoro 6noKa 


Tnnopa3iviepbi BHyTpeHHux 6jiokob 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


KOJlUMeCTBO BHyTpeHHI/IX 6/lOKOB 


1 -17 


1 -21 


1 -26 


1 -30 


1 -34 


1 -39 


1 -43 


YpoBeHb 3ByKOBoro flaBJieHM« 


flB(A) 


57 


59 


61 


61 


63 


66 


66 


YpOBeHb 3ByKOBOI/l MOU^HOCTH 


flB(A) 


798 


79 


83 


83 


83 


85 


86 


Pa3iviepbi (BxLUxA) 


MM 


1710x920x740 


1710x920x740 


1710x1220x740 


1710x1220x740 


1710x1220x740 


1710x1750x740 


1710x1750x740 


Bee 


Kr 


190 


199 


251 


251 


251 


304 


304 


3aBOfl (dpaHa) 
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napaivieTp / Mofle/ib 




PUHY-P400YSKB-A1 


PUHY-P450YSKB-A1 


PUHY-P500YSKB-A1 


PUHY-P550YSKB-A1 


PUHY-P600YSKB-A1 


PUHY-P650YSKB-A1 


PUHY-P700YSKB-A1 


Mofle/ib coctoi/it H3 Mopynew 


PUHY-P200YKB-A1 
PUHY-P200YKB-A1 


PUHY-P200YKB-A1 
PUHY-P250YKB-A1 


PUHY-P250YKB-A1 
PUHY-P250YKB-A1 


PUHY-P250YKB-A1 
PUHY-P300YKB-A1 


PUHY-P250YKB-A1 
PUHY-P350YKB-A1 


PUHY-P300YKB-A1 
PUHY-P350YKB-A1 


PUHY-P350YKB-A1 
PUHY-P350YKB-A1 


Koivin/ieKT fl/ia o6"beflMHeHMfl MOfly/iei/i 


CMY-Y100VBK3 


CMY-Y100VBK3 


CMY-Y1 00VBK3 


CMY-Y100VBK3 


CMY-Y1 00VBK3 


CMY-Y100VBK3 


CMY-Y200VBK2 


Hanp«>KeHMe 3/ieKTponnTaHMfi 


380 B, 3 cj)a3bi, 50 l~u 


CD 


l1pOM3BOflMTe^bHOCTb 


kBt 


45,0 


50,0 


56,0 


63,0 


69,0 


73,0 


80,0 


S 
I 

o» 


noTpe6/i«eivia« MOLflHocrb 


kBt 


11,00 


12,59 


14,54 


16,66 


19,43 


20,97 


24,69 


* 


Pa60MHM TOK 


A 


18,5 


21,2 


24,5 


28,1 


32,8 


35,4 


41,6 


X 


K03(|)(t)M14MeHT np0M3B0flMTe/lbH0CTH EER (SEER) 


4,09 (6,01) 


3,97 (6,12) 


3,85 (6,23) 


3,78 (5,79) 


3,55 (5,66) 


3,48 (5,23) 


3,24 (5,10) 


O 


flnana30H HapywHbix TeMnepaTyp 


°C 


-5 ~ +52°C no cyxoMy TepMOMeTpy 




npOH3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


50,0 


56,0 


63,0 


69,0 


76,5 


81,5 


88,0 


CO 
CD 


l~loTpe6.rmeMafl MOLflHOCTb 


kBt 


12,24 


13,72 


15,46 


17,29 


19,36 


21,00 


22,97 


Q. 
O 


Pa6o L ii/ii/i tok 


A 


20,6 


23,1 


26,0 


29,1 


32,6 


35,4 


38,7 


VO 
O 


K03(|)(t)ML|MeHT npOM3BOfll/lTe/lbHOCTI/l COP (SCOP) 


4,08 (3,57) 


4,08 (3,51) 


4,07 (3,44) 


3,99 (3,34) 


3,95 (3,29) 


3,88 (3,19) 


3,83 (5,13) 




flnana30H Hapy>KHbix TeivinepaTyp 


°C 


-20 ~ +1 5,5°C no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy 


HHfleKC yCTaHOBOHHOI/l MOLflHOCTM BHVTpeHHMX 6/lOKOB 


50 ~ 1 30% ot nHfleKca moluhocth Hapy>KHoro 6/iOKa 


Tnnopa3iviepbi BHyTpeHHMX 6jiokob 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


KOJlUMeCTBO BHyTpeHHMX 6/lOKOB 


1 -34 


1 -39 


1 -43 


2-47 


2-50 


2-50 


2-50 


YpOBeHb 3ByKOBOrO flaBJieHMfl 


flB(A) 


60 


61,5 


62 


63,5 


63,5 


64 


64 


YpOBeHb 3ByKOBOI/l MOLflHOCTM 


flB(A) 


81 


82 


82 


84,5 


84,5 


86 


86 


Pa3Mepbi (B x 111 x fl) 


MM 


1710x920x740 
1710x920x740 


1710x920x740 
1710x920x740 


1710x920x740 
1710x920x740 


1710x920x740 
1710x1220x740 


1710x920x740 
1710x1220x740 


1710x1220x740 
1710x1220x740 


1710x1220x740 
1710x1220x740 


Bee 


Kr 


380 


389 


398 


450 


450 


502 


502 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Tai/maHfl) 





napaivieTp / Moflenb 




PUHY-P750YSKB-A1 


PUHY-P800YSKB-A1 


PUHY-P850YSKB-A1 


PUHY-P900YSKB-A1 


PUHY-P950YSKB-A1 


PUHY-P1000YSKB-A1 


PUHY-P1050YSKB-A1 


Mofle/ib coctoi/it i/i3 MOflyjieM 


PUHY-P350YKB-A1 
PUHY-P400YKB-A1 


PUHY-P350YKB-A1 
PUHY-P450YKB-A1 


PUHY-P400YKB-A1 
PUHY-P450YKB-A1 


PUHY-P450YKB-A1 
PUHY-P450YKB-A1 


PUHY-P250YKB-A1 
PUHY-P300YKB-A1 
PUHY-P400YKB-A1 


PUHY-P300YKB-A1 
PUHY-P300YKB-A1 
PUHY-P400YKB-A1 


PUHY-P300YKB-A1 
PUHY-P350YKB-A1 
PUHY-P400YKB-A1 


KoMn/ieKT fl/ifl o6"befli/iHem/m MOflynei/i 


CMY-Y200VBK2 


CMY-Y200VBK2 


CMY-Y200VBK2 


CMY-Y200VBK2 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


Hanpa>KeHi/ie 3/ieKTponi/iTam/m 


380 B, 3 c|)a3bi, 50 Vu, 


CD 


npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


85,0 


90,0 


96,0 


101,0 


108,0 


113,0 


118,0 


S 
I 

CD 


l~loTpe6.rmeMafl MomHOCTb 


kBt 


26,56 


27,86 


30,18 


31,46 


30,25 


32,10 


35,1 




Pa60MMM TOK 


A 


44,8 


47,0 


50,9 


53,1 


51,0 


54,1 


59,1 


ro 
c; 

X 


K03(|)(t)ML|MeHT npOM3BOfll/ITe/lbHOCTI/l EER (SEER) 


3,20 (5,08) 


3,23 (5,05) 


3,18(5,02) 


3,21 (4,99) 


3,57 (5,55) 


3,52 (5,26) 


3,37 (5,17) 


O 


flMana30H Hapy>KHbix TeMnepaTyp 


°C 


-5 - +52°C no cyxoMy TepMOMeTpy 




npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


95,0 


100,0 


108,0 


113,0 


119,5 


127,0 


132,0 


CO 
CD 


nOTpe6/15ieMa51 MOIHHOCTb 


kBt 


24,93 


27,62 


29,90 


33,00 


30,40 


32,70 


34,25 


Q_ 

O 


Pa60MMM TOK 


A 


42,0 


46,6 


50,4 


55,7 


51,3 


55,2 


57,8 


VO 
O 


K03(|)(t)ML|MeHT npOM3BOflMTe/lbHOCTH COP (SCOP) 


3,81 (3,08) 


3,62 (3,08) 


3,61 (3,02) 


3,42 (3,02) 


3,93 (3,23) 


3,88 (3,17) 


3,85 (3,13) 




flMana30H Hapy>KHbix TeMnepaTyp 


°C 


-20 - +1 5,5°C no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy 


HHfleKC VCTa HO BOH HO l/l MOLflHOCTM BHyTpeHHMX 6/lOKOB 


50 - 1 30% ot MHfleKca moluhoctm Hapy>KHoro 6/iOKa 


Tnnopa3Mepbi BHyTpeHHMX 6/iokob 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


KOJIMMeCTBO BHyTpeHHMX 6/lOKOB 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


YpOBeHb 3ByKOBOTO flaBJieHMfl 


flB(A) 


65,5 


67,5 


68 


69 


66,5 


66,5 


66,5 


YpOBeHb 3ByKOBOM MOLflHOCTM 


flB(A) 


86 


87,5 


87,5 


88 


87 


88 


88 


Pa3Mepbi (B x 111 x fl) 


MM 


1710x1220x740 
1710x1220x740 


1710x1220x740 
1710x1750x740 


1710x1220x740 
1710x1750x740 


1710x1750x740 
1710x1750x740 


1710x920x740 
1710x1220x740 
1710x1220x740 


1710x1220x740 
1710x1220x740 
1710x1220x740 


1710x1220x740 
1710x1220x740 
1710x1220x740 


Bee 


Kr 


502 


555 


555 


608 


701 


753 


753 


3aBOfl (cTpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (TaM/iaHfl) 





napaivieTp / Mo^e/ib 




PUHY-P1100YSKB-A1 


PUHY-P1150YSKB-A1 


PUHY-P1200YSKB-A1 


PUHY-P1250YSKB-A1 


PUHY-P1300YSKB-A1 


PUHY-P1350YSKB-A1 


MOfle/lb COCTOMT M3 MOflVJieM 


PUHY-P350YKB-A1 
PUHY-P350YKB-A1 
PUHY-P400YKB-A1 


PUHY-P350YKB-A1 
PUHY-P350YKB-A1 
PUHY-P450YKB-A1 


PUHY-P350YKB-A1 
PUHY-P400YKB-A1 
PUHY-P450YKB-A1 


PUHY-P350YKB-A1 
PUHY-P450YKB-A1 
PUHY-P450YKB-A1 


PUHY-P400YKB-A1 
PUHY-P450YKB-A1 
PUHY-P450YKB-A1 


PUHY-P450YKB-A1 
PUHY-P450YKB-A1 
PUHY-P450YKB-A1 


KoMn/ieKT flTm o6-beflMHeHMfl MOfly/ieM 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


CMY-Y300VBK3 


HanpflweHMe 3/ieKTponMTaHMfl 


380 B, 3 c|)a3bi, 50 Vu, 


CD 


npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


124,0 


130,0 


136,0 


140,0 


146,0 


150,0 


S 
I 

CD 


nOTpe6/15ieMa51 MOIHHOCTb 


kBt 


38,62 


40,24 


44,10 


43,80 


47,80 


47,40 


* 


Pa60MMM TOK 


A 


65,1 


67,9 


74,4 


73,9 


80,6 


80,0 


ro 
X 


K03(|)(t)ML|MeHT npOM3BOflMTe/lbHOCTM EER (SEER) 


3,21 (5,09) 


3,23 (5,07) 


3,08 (5,05) 


3,19(5,03) 


3,05 (5,01) 


3,16(4,99) 


O 


flMana30H Hapy>KHbix TeMnepaTyp 


°C 


-5 - +52°C no cyxoMy TepMOMeTpy 




npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


140,0 


145,0 


150,0 


156,5 


163,0 


168,0 


CD 
CD 


nOTpe6/15ieMa51 MOIHHOCTb 


kBt 


36,60 


39,29 


40,76 


44,08 


46,04 


49,12 


D_ 
O 


Pa60MMM TOK 


A 


61,7 


66,3 


68,8 


74,4 


77,7 


82,9 


VO 
O 


K03(|)(t)MI4MeHT npOM3BOflMTe/lbHOCTM COP (SCOP) 


3,82 (3,10) 


3,69 (3,10) 


3,68 (3,06) 


3,55 (3,06) 


3,54 (3,02) 


3,42 (3,02) 




flMana30H Hapy>KHbix TeMnepaTyp 


°C 






20 - +1 5,5°C no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy 




1/lHfleKC VCTa HO BOH HO l/l MOLUHOCTI/I BHyTpeHHMX 6/lOKOB 


50 - 1 30% ot MHfleKca moluhoctm Hapy>KHoro 6/iOKa 


TMnopa3Mepbi BHyTpeHHMX 6/lOKOB 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


KOJlMMeCTBO BHyTpeHHMX 6/lOKOB 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


ypOBeHb 3ByKOBOTO flaBJieHMfl 


flB(A) 


66,5 


68,5 


69 


70 


70 


71 


ypOBeHb 3ByKOBOM MOIUHOCTM 


flB(A) 


88 


88,5 


88,5 


89,5 


89,5 


90 


Pa3Mepbi (B x 111 x fl) 


MM 


1710x1220x740 
1710x1220x740 
1710x1220x740 


1710x1220x740 
1710x1220x740 
1710x1750x740 


1710x1220x740 
1710x1220x740 
1710x1750x740 


1710x1220x740 
1710x1750x740 
1710x1750x740 


1710x1220x740 
1710x1750x740 
1710x1750x740 


1710x1750x740 
1710x1750x740 
1710x1750x740 


Bee 


Kr 


753 


806 


806 


859 


859 


912 


3aBOfl (CTpaHa) 
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HapywHbie 6jioki/i CITY 111 ULTI G5 

PUHY-RP PURY-RP 

Cepi/m REPLACE Y Cepi/m REPLACE R2 
oxjiawflem/ie-HarpeB 



ripoMbiBKa Tpy6onpoBOflOB 




oceBaa Jii/iHi/m Tp6w 



ra30o6pa3Hbm 
x/iaAarem | 
(R410A) 

>KI/lflKHI/l 

x^aAareHT 
(R410A) 



n/iaBaioinMM cjioi/i 
► MMHep^/ibHoro iviacjia 

cjioi/i MMHepa/ibHoro 
iviac/ia Ha^aeHKe Tpy6bi 



♦ aeHKa Tpy6bi 
ra30o6pa3Hbii/i x/ia,qareHT, flBnraK>Lnni/icfl c 

BblCOKOI/l CKOpOCTbKD, pa3rOHfleT >KI/lflKI/ll/l 

x^aflareHT, Koropbii/i CMbiBaeT Mi/iHepa/ibHoe 
Macno. 



Oni/icam/ie HapywHbix arperaTOB 

KoivinaHi/m Mitsubishi Electric pa3pa6oTa/ia cneu.i/ia/ibHbie 
Hapy>KHbie arpera™ cepi/11/1 REPLACE Y, KOTopbie MoryT 6biTb 
ycTaHOB/ieHbi Ha crapbieTpy6onpoBOflbi x/iaflareHTa (Tpy6onpoBOflbi, 
ncno/ib30BaHHbie b ci/icreiviax Ha R22). 

B pewi/iMe npoMbiBKi/i HanpaB/ieHMe flBi/iweHi/m x/iaflareHTa b 
CMCTeivie cooTBeKTByeT pewi/iMy ox/iawfleHi/m. flono/iHi/iTe/ibHyio 
KOHfleHcaMMio 1/1 i/icnapeHi/ie x/ia,qareHTa o6ecneHi/iBaeT ruiacTi/iHHaTbii/i 
Ten/ioo6ivieHHMK b Hapy>KHOM 6/iOKe. nepefl noayn/ieHi/ieivi b 
MarwcTpa/ib flaB/ieHi/ie x/ia,qareHTa yMeHbiuaeTCfl c noMombio 
3/ieKTpoHHoro paciui/ipi/iTe/ibHoro bghti/i n^i ,qo 3HaHeHi/m, 
cooTBeTCTByiOLnero x/ia,qareHTy R22. Ilpouecc KOHfleHca 141/11/1 b 
Hapy>KHOM 6/iOKe noflflepwi/maeTCfl TaKi/iM o6pa30M, mo6bi Ha Bbixofle 
6bma flByx())a3Hafl civiecb >Ki/iflKOCTb/ra3, KOTopaa 3aTeM nponycKaeica 
Hepe3 Bee 3/ieivieHTbi CTaporo n/iflpaB/ii/mecKoro KOHTypa, a TaK>Ke 
nepe3 BHyipeHHi/ie 6jioki/i. fla/iee b aKKyiviyjiflTope Hapy>KHoro 6/iOKa 
x/iaflareHT OTfle/iaeTCfl ot iviac/ia, noc/ie Hero Mi/mepa/ibHoe iviac/io 
6/iOKi/ipyeTCfl b cneu.i/ia/ibHOM pe3epByape — MaaiflHOi/i jiOBywKe. 

ripoMbiBKa npoi/icxofli/rr 3a c^eTToro, hto ra30Baa c(>a3a 
x^aflareHTa, i/iMeiomafl BbicoKyio CKopocrb, flBi/iweTCfl b qeHTpa/ibHOi/i 
Hacri/i Tpy6onpoBOfla 1/1 pasroHaeTwi/iflKi/ii/i x/iaflareHT. CKopocTb 
ero CTaHOBMTca flocraTOHHOi/i fl/ia OTpbiBa Mac/ifiHbix Kane/ib ot 
BHyrpeHHei/i noBepxHOcri/i Tpy6bi. 3a flBa ^aca pa6oTbi b pewi/iMe 
npoMbiBKi/i yfla/ifieTCfl Bee Mi/mepa/ibHoe Maaio 1/13 Tpy6onpoBOflOB. 
TexHO/iori/m npoMbiBKi/i Man/iapa/ii/i civiecbK) >Ki/iflKoro 1/1 
ra30o6pa3Horo ())peoHa 3anaieHTOBaHa KOMnaHi/iei/i Mitsubishi 
Electric, a b 2007 ro,qy no/iy^eHa Harpafla flnoHCKoro 1/lHCTi/nyra 

l/lHHOBaU,l/ll/l. 



^Bi/i>K6Hi/ie x^aflareHTa b pe>Ki/iivie npoMbiBKi/i Tpy6onpoBOflOB 

(cepi/m Replace Multi Y, pe>Ki/iM ox/iawfleHi/m) 



Hapy>KHbll/l 6/lOK 




ci/iHTeTi/mecKoe Macno 
MMHepa^bHoe Macno 

- x/iaaaremBbicoKoroflaB/ieHi/m 
2-x 4>a3Haa civiecb BbicoKoro flaB/iem/m 
2-x cj)a3Haa civiecb cpeflHero flaB/iem/m 
2-x tj)a3Hafl civiecb HH3Koro flaB/iem/m 

■ x/iaflareHTHi/i3KoroflaB/ieHi/m 



dapbiii Tpy6onpoBOfl (ra3 



(T) rinacTUHMaTbii/i Tennoo6ivieHHi/iK 
(t)opMnpyeT,qByx(j)a3HyK) civiecb 



2) nom/iwem/ie flaB/iem/m c noMombio 
3^eKTpoHHoro pacwi/ipi/iTe/ibHoro 
BeHTi/ina OPB) 



f I 2,7 Mfla 



. I CTapbiii Tpy6onpoBOfl 

(>KI/lflKOCTb) 




Ahtmkop I DXF 



-BS 



4epie>Kn 



PUHY-RP200YJM-B 
PUHY-RP250YJM-B 
PUHY-RP300YJM-B 
PUHY-RP350YJM-B 




Replace Y Replace R2 



PURY-RP200YJM-B 
PURY-RP250YJM-B 
PURY-RP300YJM-B 




Replace R2 (22,4 -33,5 kBt) 





napaivieTp / Mo/jejib 




PURY-RP200YJM-B 


PURY-RP250YJM-B 


PURY-RP300YJM-B 


MOfle/lb COCTOI/1T 1/13 MOfly/iei/l 


- 


- 


- 


Hanpa>KeHi/ie 3/ieKTponi/iTai-ii/ifl 


380 B, 3 cpa3bi, 50 


a» 


npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


22,4 


28,0 


33,5 


s 
i 

a» 


nOTpe6/15ieiVia51 MOU^HOCTb 


kBt 


4,95 


6,82 


8,35 


* 


Pa60MMI/l TOK 


A 


8,3 


11,5 


14,0 


X 


K03(p(pMI4MeHT npOI/13BOfll/lTe/lbHOCTI/l COP 


4,52 


4,10 


4,01 


O 


fli/iana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp 


°C 


-5 ~ +46°C no cyxoMy TepMOMeipy 




npOH3BOflMTe/1bHOCTb 


kBt 


25,0 


31,5 


37,5 


CO 

a» 


nOTpe6/15ieiVia51 MOU^HOCTb 


kBt 


5,50 


7,22 


8,70 


Q. 

O 


Pa6om/ii/i TOK 


A 


9,2 


12,1 


14,6 


vo 

o 


K03(p())ML4HeHT npOI/13BOfll/lTe/lbHOCTI/l COP 


4,54 


4,36 


4,31 




fli/iana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp 


°C 


-20 ~ +1 5,5°C no B/ia>KHOMy TepMOMeipy 


1/lHfleKC yCTaHOBOHHOI/l MOLl^HOCTM BHyTpeHHI/lX 6/lOKOB 


50 


~ 150% ot i/iHfleKca mou^hocth Hapy>KHoro 6/iOKa 


Tnnopa3iviepbi BHyipeHHi/ix 6jiokob 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


KOJIMMeCTBO BHyTpeHHUX 6/lOKOB 


1 -20 


1 -25 


1 -30 


YpoBeHb 3ByKOBoro flaB/iei-ii/m 


flB(A) 


56 


57 


59 


Pa3Mepbi (BxlllxA) 


MM 


1710x1220x760 


1710x1220x760 


1710x1220x760 


Bee 


Kr 


275 


290 


290 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnom/m) 
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Replace Y (22,4 -101,0 kBt) 





llapaMeTp / Mo^e/ib 




PUHY-RP200YJM-B 


PUHY-RP250YJM-B 


PUHY-RP300YJM-B 


PUHY-RP350YJM-B 


PUHY-RP400YSJM-B 


MOfle/lb COCTOI/IT 1/13 MOfly/iei/l 










PUHY-RP200YJM-B 
PUHY-RP200YJM-B 


Koivin/ieKT p,nn o6"befli/iHeHi/m MOfly/iei/i 










CMY-RP100VBK 


HanpaweHi/ie 3/ieKTponi/iTaHi/m 


380 B, 3 (()a3bi, 50 Vu, 


a» 


npOM3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


22,4 


28,0 


33,5 


40,0 


45,0 


s 
i 

a» 


noTpe6/i«eivia« MoujHOCTb 


kBt 


5,68 


7,62 


8,98 


11,79 


11,87 


* 


Pa60MHI/l TOK 


A 


9,5 


12,8 


15,1 


19,9 


20,0 


c; 

X 


K03())(t)HL4MeHT npOM3BOflHTe/lbHOCTM COP 


3,94 


3,67 


3,73 


3,39 


3,79 


O 


flnana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp 


°C 




-5~ 


* +46°C no cyxoiviy TepivioivieTpy 






l1pOM3BOflMTe^bHOCTb 


kBt 


25,0 


31,5 


37,5 


45,0 


50,0 


CQ 

a» 


noTpe6/i«eiviafi Mou^HOCTb 


kBt 


5,69 


7,22 


9,42 


12,6 


11,38 


CL 

o 


Pa6om/m TOK 


A 


9,6 


12,1 


15,9 


21,2 


19,2 


vo 
O 


K03(|)(t)HI4MeHT npOM3BOflHTe/lbHOCTM COP 


4,39 


4,36 


3,98 


3,57 


4,39 




flnana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp 


°C 


-20 ~ +1 5,5°C no BJia>KHOMy TepivioivieTpy 


1/lHfleKC yaaHOBOHHOM moluhocti/i BHyipeHHi/ix 6/iokob 


50 ~ 1 30% ot MHfleKca molijhocti/i Hapy>KHoro 6/iOKa 


TVmopa3Mepbi BHyipeHHux 6jiokob 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


KOJIMMeCTBO BHyTpeHHUX 6/IOKOB 


1 -17 


1 -21 


1 -26 


1 -30 


1 -32 


YpoBeHb 3ByKOBoro flaB/ieHMfi 


flB(A) 


56 


57 


59 


60 


59 


Pa3iviepbi (B x LU x A) 


IVIM 


1710x920x760 


1710x920x760 


1710x920x760 


1710x920x760 


1710x920x760 
1710x920x760 


Bee 


Kr 


230 


255 


255 


255 


460 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnoHi/m) 





llapaMeTp / Mo^e/ib 




PUHY-RP450YSJM-B 


PUHY-RP500YSJM-B 


PUHY-RP550YSJM-B 


PUHY-RP600YSJM-B 


PUHY-RP650YSJM-B 


Mofle/ib coctomt 1/13 MOfly/iei/i 


PUHY-RP200YJM-B 
PUHY-RP250YJM-B 


PUHY-RP250YJM-B 
PUHY-RP250YJM-B 


PUHY-RP250YJM-B 
PUHY-RP300YJM-B 


PUHY-RP300YJM-B 
PUHY-RP300YJM-B 


PUHY-RP300YJM-B 
PUHY-RP350YJM-B 


Koivin/ieKT p,nn o6"befli/meHi/m MOflynei/i 


CMY-RP100VBK 


CMY-RP100VBK 


CMY-RP100VBK 


CMY-RP100VBK 


CMY-RP100VBK 


HanpaweHi/ie 3/ieKTponi/iTaHi/m 


380 B, 3 (()a3bi, 50 Vu, 


CL> 


npOM3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


50,0 


56,0 


63,0 


69,0 


73,0 


s 
I 

o» 


noTpe6/i«eivia« MoujHOCTb 


kBt 


13,77 


15,68 


17,50 


18,59 


21,09 


* 


Pa60MHI/l TOK 


A 


23,2 


26,4 


29,5 


31,3 


35,6 


c; 

X 


K03(t)(()ML4MeHT npOM3BOflMTe/lbHOCTM COP 


3,63 


3,57 


3,60 


3,71 


3,46 


O 


Anana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp 


°C 




-5~ 


* +46°C no cyxoiviy TepivioivieTpy 






npOH3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


56,0 


63,0 


69,0 


76,5 


81,5 


CQ 

o» 


noTpe6/i«eiviafi MomHocrb 


kBt 


12,81 


14,44 


16,62 


19,22 


21,73 


CL 

o 


Pa60MI/ll/l TOK 


A 


21,6 


24,3 


28,0 


32,4 


36,6 


vo 

O 


K03(|)(t)HI4MeHT npOM3BOflHTe/lbHOCTM COP 


4,37 


4,36 


4,15 


3,98 


3,75 




Anana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp 


°C 


-20 - +1 5,5°C no B/ia>KHOiviy TepivioivieTpy 


1/lHfleKC yCTaHOBOHHOI/l MOLUHOCTI/I BHVTpeHHI/IX 6/IOKOB 


50 - 1 30% ot i/mfleKca molijhocti/i Hapy>KHoro 6/iOKa 


Tnnopa3iviepbi BHyTpeHHi/ix 6jiokob 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


KOTIMMeCTBO BHyTpeHHUX 6/IOKOB 


1 -32 


1 -32 


1 -32 


1 -32 


1 -32 


YpoBeHb 3ByKOBoro flaB/ieHMfi 


flB(A) 


59,5 


60 


61 


62 


62,5 


Pa3iviepbi (B x LU x A) 


IVIM 


1710x920x760 
1710x920x760 


1710x920x760 
1710x920x760 


1710x920x760 
1710x920x760 


1710x920x760 
1710x920x760 


1710x920x760 
1710x920x760 


Bee 


Kr 


485 


510 


510 


510 


510 


3aBOfl (cTpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnoHi/m) 





llapaMeTp / Mo^e/ib 




PUHY-RP700YSJM-B 


PUHY-RP750YSJM-B 


PUHY-RP800YSJM-B 


PUHY-RP850YSJM-B 


PUHY-RP900YSJM-B 


Mofle/ib coctomt i/i3 MOfly/iei/i 


PUHY-RP200YJM-B 
PUHY-RP250YJM-B 
PUHY-RP250YJM-B 


PUHY-RP250YJM-B 
PUHY-RP250YJM-B 
PUHY-RP250YJM-B 


PUHY-RP250YJM-B 
PUHY-RP250YJM-B 
PUHY-RP300YJM-B 


PUHY-RP250YJM-B 
PUHY-RP300YJM-B 
PUHY-RP300YJM-B 


PUHY-RP300YJM-B 
PUHY-RP300YJM-B 
PUHY-RP300YJM-B 


Koivin/ieKT p,nn 06-befli/meHi/m MOfly/iew 


CMY-RP200VBK 


CMY-RP200VBK 


CMY-RP200VBK 


CMY-RP200VBK 


CMY-RP200VBK 


HanpaweHi/ie 3/ieKTponi/iTaHi/m 


380 B, 3 (J)a3bi, 50 Vu, 


ai 


n pO 1/1 3 BOfl 1/1 Te/1 b HOCTb 


kBt 


80,0 


85,0 


90,0 


96,0 


101,0 


s 
i 

a» 


noTpe6/ifieiviafi MomHocrb 


kBt 


22,22 


24,14 


25,49 


27,11 


28,29 


* 


Pa60MHI/l TOK 


A 


37,5 


40,7 


43,0 


45,7 


47,7 


X 


K03(|)(t)l/ll4l/ieHT npOI/13BOfll/lTe/lbHOCTI/l COP 


3,60 


3,52 


3,53 


3,54 


3,57 


O 


Anana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp 


°C 




-5~ 


* +46°C no cyxoiviy TepivioivieTpy 






l~lpOI/13BOfll/lTeJlbHOCTb 


kBt 


88,0 


95,0 


100,0 


108,0 


113,0 


CQ 

a» 


noTpe6/i«eivia« MoujHOCTb 


kBt 


20,13 


21,78 


23,75 


26,47 


28,39 


p_ 
o 


Pa60MI/ll/l TOK 


A 


33,9 


36,7 


40,0 


44,6 


47,9 


vo 

o 


K03())(t)l/mi/ieHT npOM3BOflHTe/lbHOCTH COP 


4,37 


4,36 


4,21 


4,08 


3,98 




Anana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp 


°C 


-20 - +1 5,5°C no B/ia>KHOiviy TepivioivieTpy 


1/lHfleKC yCTaHOBOHHOI/l MOLUHOCTI/I BHyTpeHHI/lX 6/IOKOB 


50 - 1 30% ot i/iHfleKca moujhocti/i Hapy>KHoro 6/iOKa 


Tnnopa3iviepbi BHyTpeHHi/ix 6jiokob 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


Ko/ll/lMeCTBO BHyTpeHHUX 6/IOKOB 


1 -32 


1 -32 


1 -32 


1 -32 


1 -32 


YpoBeHb 3ByKOBoro flaB/ieHi/m 


flB(A) 


61,5 


62 


62,5 


63,5 


64 


Pa3iviepbi (B x LiJ x A) 


MM 


1710x920x760 
1710x920x760 
1710x920x760 


1710x920x760 
1710x920x760 
1710x920x760 


1710x920x760 
1710x920x760 
1710x920x760 


1710x920x760 
1710x920x760 
1710x920x760 


1710x920x760 
1710x920x760 
1710x920x760 


Bee 


Kr 


740 


765 


765 


765 


765 


3aBOfl (CTpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnoHi/m) 
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HapywHbie 6jioki/i CITY 111 ULTI Gb 

PURY-P YLM-A1 

Cepi/m R2 aaHflapT 



oxjiawflem/ie-HarpeB: 22,4-101,0 kBt 



PURY-P200YLM-A1 
PURY-P250YLM-A1 



Oni/icaHi/ie HapywHbix arperaTOB 

• EflMHCTBeHHajq flByxTpy6Haa ci/icreMa c yTi/i.ni/i3ai4i/iei/i Ten/ia. 06fl3aTe/ibHbiM 
KOMnoHeHTOM ci/ideivibi flBJiaeTCfl BC-KOHTpo/i/iep 1/1/11/1 WCB-KOHTpo/iJiep. 

• Tenjioo6ivieHHi/iK Hapy>KHoro 6/iOKa i/i3roTOB/ieH 1/13 a/iiOMi/iHi/ieBoi/i Tpy6bi n/iocKoro 
ceHeHi/m fl/ia yBejii/meHi/m a^^eKTi/iBHOCTi/i Ten/ioo6MeHa 1/1 koppo3i/iohhoi/i 

CTOI/IKOCTI/I. 

• Hapy>KHbie 6jioki/i npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTbio flo 56 kBt Bbino/iHeHbi b Bi/ifle 
MOHo6/iOKa c 1 Koivmpeccopoivi. 9to ynpoujaeT MOHTa>K 1/1 yBe/ii/mi/iBaeT 

Hafle>KHOCTb CI/ICTeMbl. 

• B HapywHbix arperaiax npi/iMeHfliOTca TO/ibKO KOMnpeccopbi c i/iHBepTopHbiM 
npuBOflOM, mto o6"b^CH^eT OTcyTCTBi/ie nycKOBbix tokob Hapy>KHbix arperaTOB, 
yBe/ii/iMi/iBaeT pecypc KOMnpeccopa, a TaK>Ke HaflewHOCTb Bcei/i ci/icieivibi. 

• I/iHBepTopHbiM npi/iBOfl KOMnpeccopa i/iMeeT yBe/ii/meHHyio SHeprosc^eKTi/iBHOCTb 
3a CMeT npi/iMeHeHi/m opi/iri/majibHoro a/iropi/iTivia nii/ipoTHO-Miviny/ibCHOi/i 
MOfly/ifl 141/1 1/1 (WI/IM) c nepeMOflyjiflqi/iei/i. 9tot MeTOfl o6ecnem/iBaeT yBejii/meHi/ie 
BbixoflHoro Hanpawei-ii/m i/mBepTopa npi/i bmcokoi/i MacTOTe BpameHi/m npi/iBOflHoro 
3JieKTpoflBi/iraTe;ifl KOMnpeccopa, mto yBe/ii/mi/iBaeT 3(J)4»eKTMBHOCTb. 

• lloflorpeB KOMnpeccopa b 6/iOKax CITY MULTI G6 (cepi/m YLM) ocymecTB/iaeTCfl 
CTaTopHbiMi/i o6MOTKaMi/i 3/ieKTpoflBi/iraTe/ia. 9to o6ecneMi/iBaeT 6o/iee 
a^eKTMBHoe i/icnojib30Bam/ie 3/ieKTpo3HeprnM b cpaBHem/11/1 c BHewHi/iM 
jieHTOHHbiM HarpeBaie/ieM Kapiepa KOMnpeccopa. 

• G/icreMa ynpaB/ieHi/m fli/maMi/mecKi/i i/i3MeHaeT (noBbiwaeT) TeMnepaTypy Ki/meHi/m 
b 3aBi/ici/iMOCTi/i ot Harpy3Ki/i Ha ci/icreMy KOHfli/iu,i/iOHi/ipoBaHi/m B03/ryxa c Me/ibio 
CHi/i>KeHi/ifl 3JieKTponoTpe6/ieHi/m b pewi/iMe ox/ia>KfleHi/m. I~lpn c h 1/1 >kg h 1/1 1/1 Harpy3Ki/i 
TeMnepaTypa Ki/meHi/m yBe/ii/Ni/iBaeTCfl, to ecTb CHi/iwaeTca MacTOTa BpameHi/m 
KOMnpeccopa, 1/1 yBe/ii/Ni/iBaeTOi 3(])(])eKTi/iBHOCTb 3/ieKTpoflBi/iraTejifl. 



PURY-P300YLM-A1 
PURY-P350YLM-A1 
PURY-P400YLM-A1 



PURY-P450YLM-A1 
PURY-P500YLM-A1 



B ci/iCTGiviax cepi/11/i «R2» BHyTpeHHi/ie 6jioki/i 
MoryT oflHOBpeivieHHO pa6oTaTb b pe>Ki/iiviax 
ox ji a >Kfle Hwn w HarpeBa. 



Y/iyMLueHa ce30HHaa s^eKTi/iBHOCTb SEER 6/iaro,qapfl onTi/iMi/i3au,i/ii/i npoc])i/iJiei/i 
cni/ipa/iei/i KOMnpeccopa. 

Cm/iweHO 3JieKTponoTpe6/ieHne BeHTi/maTopa. HoBbii/i BbixoflHOi/i HanpaB/iaiOLni/ii/i 
annapaT oceBoro BeHTi/maTopa Hapy>KHoro 6/iOKa no3BO/ifleTflocTi/Nb 
noBbiiueHHoro CTaTi/mecKoro flaB/iem/m npi/i MeHbiuei/i nacTOTe BpameHi/m 
BeHTi/mflTopa 1/1 noHi/i>KeHHOM 3/ieKTponoTpe6/ieHi/ii/i. 

nepenafl bwcot Mewfly Hapy>KHbiM 1/1 BHyTpeHHi/iMi/i 6/iOKaMi/i MO>KeT 6biTb 
ysenmen flo 90 m, eaii/i Hapy>KHbii/i 6/iok pacno/io>KeH Bbiiue BHyTpeHHi/ix, 1/1 flo 60 
m — eaii/i Hapy>KHbii/i 6jiok Hi/i>Ke BHyTpeHHi/ix. 

nepenafl bwcot Mewfly BHyTpeHHi/iMi/i 6/iOKaMi/i MO>KeT 6biTb yBejii/meH c 15 m flo 
30 m. fljin 3Toro noTpe6yeTca yBe/ii/mi/iTb fli/iaMeTp >ki/iakocthoi/i MarncTpa/ii/i Ha 1 
Ti/mopa3Mep. 

B Ofll/IH ri/lflpaBJll/IMeCKI/ll/l KOHTyp MO>KeT 6blTb nOflKJlKDMeHO flO 50 BHyTpeHHi/ix 
6^0KOB. 

B KOHCTpyKMMM Hapy>KHoro 6/iOKa npeflycMOTpeH M30JinpoBaHHbM OTceKfl/uq 
KOMnpeccopa, mto cymecTBeHHO yMeHbiuaeT ypoBeHb LuyMa Hapy>KHoro arperaia bo 
Bcex HanpaB/ieHi/mx. 

B/IOKI/I nOBblLUeHHOM KOPP03MOHHOM CTOI/IKOCTI/I PURY-P YLM-AVBS nOCTaB^^IOTC^ 

no,q 3aKa3. 

HepTe>Ki/i 6^okob b 4>opMaTe «DXF» flocTynHbi fl/i^ CBo6oflHoro CKaHi/iBaHi/uq Ha 
caiTiTe www.mitsubishi-aircon.ru 



Ami/iKop I DXF 



-BS 



BC- i/i WCB-KOHTpo/ijiepbi 



Hepie>Kn 



BC-KOHTpo^ep mjim WCB-KOHTpo/iJiep jibji^iotc^ o6jq3aTe/ibHbiMM KOMnoHeHTaMi/i ci/iCTeMbi cepi/ii/i R2. 




BC-KOHTpo/1/iep 



Hapy>KHbll/l 
6^0K 

cepnn R2 (PURY) 
i/mi/i WR2 (PQRY) 



BC-KOHTpo^ep 



PWFY 



BHyTpeHHI/M 
6^0K 1 



BHyTpeHHUH 

6hok2 



CymeCTByiOT MOflH(t)MKaUMH BC-KOHTpOJlJiepOB C pa3HblM KOJIMMeCTBOM nopTOB 
(LUTyuepOB fl/lfl nOflKJUOMeHMfl BHyTpeHHI/lX 6/10KOB). Bbl6op MOflH^MKaUUM 

ocymecTB/ijqeTC^, i/icxoaa M3 KO/ii/mecTBa noiviemeHUM, b kotopnx Hy>KHO 
o6ecneMMBaTb ox/ia>KfleHMe m o6orpeB He3aBncnivio.TaK>Ke cnepyei npuHMiviaTb 

BO BHMMaHMe CyMMapHyK) npOH3BOflHTe/lbHOCTb BHyTpeHHMX 6/10KOB. 



BC-KOHTpOJIJiepbl 




WCB-KOHTpo/i/iep 



CMB-PW202V-J1 1 



Hapy>KHbin 

6/lOK 2 

cepnn R2 (PURY) 
v\nv\ WR2 (PQRY) 



WCB-KOHTpo/i/iep 
CMB-PW202V-J 



K BHyrpeHHHM 

6noKaM 



1 WCB-KOHTpo^ep BbinycKaeTCfi b eflMHCTBeHHOM 
MOfli/ic))i/iKai4Mi/i CMB-PW202V-J. 

2 PURY-P200/250/300/350YLM-A(1)(-BS) mjim 
PQRY-P200/250/300YHM-A 

3 OflHOBpeivieHHaa pa6oTa BHyipeHHi/ix 6^okob b 
pe>KMMe oxjiawflem/m m HarpeBa HeB03MO>KHa. 



K 6/iOKy PWFY 



PWFY 



TOJlbKO HarpeB BOflbl 



BHyrpeHHun 
6hok 1 3 



BHyrpeHHun 
6hok 2 3 



BHyrpeHHun 
6/iok 3 3 



YBe^i/iMeHi/ie nepena^a bncot ci/iCTeivi cepi/11/1 R2 



fl^fl yBejii/mei-Mfl nepenafla BbicoTTpe6yeTca MOflM())MKai4Mfl Hapy>KHbix 6jiokob. MoflM())MKai4MM nofl/ie>KaTTOJibKO OTMeHeHHbie b Ta6/ii/ii4e MOfle/iM. 



Cepujq R2 


200 


250 


300 


350 


400 


450 


500 


550 


600 


650 


700 


750 


800 


850 


900 


PURY-P Y(S)LM 




























x 





1 . Eaii/i Hapy>KHbii/i 6^ok pacno^o>KeH Bbiiue BHyTpeHHi/ix, to nepenafl bncot MO>KeT 6biTb ysenmen flo 90 m c noMOLMbio c^eflytoii^Mx Mep. 

a) Heo6xoflMMO npoBepMTb Bepcwio ynpaB^fnou^ei/i nporpaMMbi BC-KOHTpo/i^epa (Bepcwfl Bbiiue 7.04 KE90D326X03), a TaKwe aKTi/iBi/ipoBaTb 
DIP-nepeK/iiOHaTe^M: SW6-3 — Ha HapywHOM 6^0Ke, SW6-1 — Ha BC-KOHTpo/i/iepe. 

6) B Hapy>KHbii/i 6^0KycTaHaB^MBaeTCfl flono^HMTe^bHbii/i flamnK npoMewyTOHHoroflaB/ieHi/m (onL(Mfi PAC-KBU91MH-E — PURY-P YLM-A1). 

b) Hn>KHfifi rpaHML(a TeivinepaTypHoro fli/iana30Ha b pe>KMMe HarpeBa orpaHi/mi/iBaeTCfi 3HaHeHi/ieM -1 0°C. 

r) CyMMapHafi yaaHOBOHHafl MOLUHOCTb BHyipeHHi/ix 6^okob HeflO^>KHa npeBbiiuaTb 100% npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTi/i Hapy>KHoro arperaia. 

2. Ec^m Hapy>KHbii/i 6jiok pacno^o>KeH HM>Ke BHyipeHHi/ix, to nepenafl bncot MO>KeT 6biTb yBe/11/meH flo 60 m c noMOiflbio c^eflytoiflMx Mep. 

a) Heo6xoflMMO npoBepMTb BepcMioynpaB^fliOLflei/i nporpaMMbi BC-KOHTpo/uiepa (cm. Bbiiue). 

6) B Hapy>KHbii/i 6uoKyaaHaBUMBaeTCfl flonouHMTeubHbM flamnK npoMe>KyTOHHoroflaBueHMfi {onu,v\f\ PAC-KBU91MH-E — PURY-P YLM-A1). 



flOnOJlHMTe/lbHblM 
flaTHMK 

AaBJiem/m 



cepBMCHbin nopT 

(CTOpOHa BblCOKOTO 

flaBJieHMjq) 
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Moflyjii/i 1/1 i/ix kom6i/i Ha 141/11/1 



napaivieTp / Mofle/ib 


PURY-P200YLM-A1 


PURY-P250YLM-A1 


PURY-P300YLM-A1 


PURY-P350YLM-A1 


PURY-P400YLM-A1 


PURY-P450YLM-A1 


PURY-P500YLM-A1 


MOfle/lb COCTOI/IT 1/13 MOfly/iei/l 
















HanpaweHi/ie 3/ieKTponi/iTaHi/m 


380 B, 3 (J)a3bi, 50 Tm 


CD 

I 


npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


22,4 


28,0 


33,5 


40,0 


45,0 


50,0 


56,0 


noTpe6/ifleiviafl MomHocrb 


kBt 


5,29 


6,98 


9,10 


11,76 


13,71 


14,32 


17,77 


fO 
X 

0 


Pa60MI/lM TOK 


A 


8,9 


11,7 


15,3 


19,8 


23,1 


24,1 


29,9 


Ko3(|)(t)Mi4MeHT npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTi/i EER (SEER) 


4,23 (6,14) 


4,01 (5,86) 


3,68 (5,16) 


3,40 (5,30) 


3,28 (4,98) 


3,49 (5,09) 


3,15 (4,84) 


fli/iana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp 


°C 


-5 ~ +46°C no cyxoMy TepMOMeipy 




npOH3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


25,0 


31,5 


37,5 


45,0 


45,0 


56,0 


58,0 


OQ 

a» 


noTpe6/i«eiviafi MomHocrb 


kBt 


5,49 


7,32 


9,37 


11,59 


11,42 


14,93 


16,06 


Q. 

0 


Pa60MMI/l TOK 


A 


9,2 


12,3 


15,8 


19,5 


19,2 


25,2 


27,1 


vo 
O 


K03(|x|)l/lL|l/ieHT npOI/13BOfll/lTe/lbHOCTI/I COP (SCOP) 


4,55 (3,81) 


4,30 (3,53) 


4,00 (3,37) 


3,88 (3,23) 


3,94 (3,25) 


3,75 (3,09) 


3,61 (3,11) 




fli/iana30H HapywHbixTeivinepaTyp 


°C 


-20 ~ +1 5,5°C no B/ia>KHOMy TepMOMeipy 


1/lHfleKC yCTaHOBOHHOI/l MOLUHOCTI/I BHyTpeHHI/IX 6/lOKOB 


50 ~ 1 50% ot i/iHfleKca moluhocth Hapy>KHoro 6/iOKa 


Tnnopa3iviepbi BHyTpeHHi/ix 6jiokob 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


Ko/ii/mecTBO BHyTpeHHi/ix 6jiokob 


1 -20 


1 -25 


1 -30 


1 -35 


1 -40 


1 -45 


1 -50 


YpoBeHb 3ByKOBoro flaB/iem/m 


flB(A) 


59 


60 


62,5 


62,5 


62,5 


62,5 


63,5 


YpOBeHb 3ByKOBOM MOIHHOCTI/1 


flB(A) 


82,5 


83,5 


86 


86 


86 


86 


87 


Pa3Mepbi (Bx LU xfl) 


MM 


1710x920x740 


1710x920x740 


1710x1220x740 


1710x1220x740 


1710x1220x740 


1710x1750x740 


1710x1750x740 


Bee 


Kr 


205 


205 


248 


248 


246 


321 


321 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnoHi/m) 





napaivieTp / Mofle/ib 




PURY-P400YSLM-A1 


PURY-P450YSLM-A1 


PURY-P500YSLM-A1 


PURY-P550YSLM-A1 


PURY-P600YSLM-A1 


PURY-P650YSLM-A1 


Mofle/ib coctoi/it 1/13 MOfly/iew 


PURY-P200YLM-A1 
PURY-P200YLM-A1 


PURY-P200YLM-A1 
PURY-P250YLM-A1 


PURY-P250YLM-A1 
PURY-P250YLM-A1 


PURY-P250YLM-A1 
PURY-P300YLM-A1 


PURY-P300YLM-A1 
PURY-P300YLM-A1 


PURY-P300YLM-A1 
PURY-P350YLM-A1 


KoMn/ieKT fl/ifi o6"befli/iHem/m MOfly/iei/i 


CMY-R100VBK-A 


CMY-R100VBK-A 


CMY-R100VBK-A 


CMY-R100VBK2 


CMY-R100VBK2 


CMY-R100VBK2 


HanpaweHi/ie 3/ieKTponi/iTaHi/m 


380 B, 3 (()a3bi, 50 Vu, 


a» 


npOI/13BOfll/lTe/lbHOCTb 


kBt 


45,0 


50,0 


56,0 


63,0 


69,0 


73,0 


s 
1 

ai 


noTpe6/i«eMa« MominocTb 


kBt 


10,97 


12,50 


14,39 


16,89 


19,32 


21,28 


* 


Pa60MMI/l TOK 


A 


18,5 


21,1 


24,2 


28,5 


32,6 


35,9 


X 


Ko3(|x|)i/iMi/ieHT npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTi/i EER (SEER) 


4,10(5,97) 


4,00 (5,84) 


3,89 (5,70) 


3,73 (5,36) 


3,57 (5,02) 


3,43 (5,09) 


O 


flnana30H Hapy>KHbix TeMnepaiyp 


°C 


-5 - +46°C no cyxoMy TepMOMeipy 




npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


50,0 


56,0 


63,0 


69,0 


76,5 


81,5 


CO 

a» 


nOTpe6/lfieMa51 MOIHHOCTb 


kBt 


10,98 


12,64 


14,65 


16,62 


19,12 


20,68 


Q. 

0 


Pa60MMI/l TOK 


A 


18,5 


21,3 


24,7 


28,0 


32,2 


34,9 


vo 
O 


K03(|)(l)M14MeHT npOM3BOflMTe/lbHOCTH COP (SCOP) 


4,55 (3,81) 


4,43 (3,67) 


4,30 (3,53) 


4,15(3,45) 


4,00 (3,37) 


3,94 (3,30) 




flnana30H Hapy>KHbix TeMnepaiyp 


°C 


-20 - +1 5,5°C no B/ia>KHOMy TepMOMeipy 


1/lHfleKC yCTaHOBOHHOI/l MOLL1HOCTI/1 BHyTpeHHMX 6/lOKOB 




50 


- 1 50% ot MHfleKca moluhocth Hapy>KHoro 6/iOKa 




Tnnopa3Mepbi BHyTpeHHMX 6jiokob 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


KOJIMMeCTBO BHyTpeHHUX 6/lOKOB 


1 -40 


1 -45 


1 -50 


2-50 


2-50 


2-50 


YpoBeHb 3ByKOBoro flaB/ieHna 


flB(A) 


62 


62,5 


63 


64,5 


65,5 


65,5 


YpOBeHb 3ByKOBOI/l MOIHHOCTI/1 


flB(A) 


85,5 


86 


86,5 


88 


89 


89 


Pa3Mepbi (B x LU x fl) 


MM 


1710x920x740 
1710x920x740 


1710x920x740 
1710x920x740 


1710x920x740 
1710x920x740 


1710x920x740 
1710x1220x740 


1710x1220x740 
1710x1220x740 


1710x1220x740 
1710x1220x740 


Bee 


Kr 


410 


410 


410 


453 


496 


496 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnom/m) 





napaivieTp / Mo^e/ib 




PURY-P700YSLM-A1 


PURY-P750YSLM-A1 


PURY-P800YSLM-A1 


PURY-P850YSLM-A1 


PURY-P900YSLM-A1 


Mofle/ib coctoi/it 1/13 MopyneiA 


PURY-P350YLM-A1 
PURY-P350YLM-A1 


PURY-P350YLM-A1 
PURY-P400YLM-A1 


PURY-P400YLM-A1 
PURY-P400YLM-A1 


PURY-P400YLM-A1 
PURY-P450YLM-A1 


PURY-P450YLM-A1 
PURY-P450YLM-A1 


KoMn/ieKT flTm o6-beflMHeHM« MOfly/iew 


CMY-R200VBK2 


CMY-R200VBK2 


CMY-R200VBK2 


CMY-R200XLVBK 


CMY-R200XLVBK 


Hanpfi>KeHne 3/ieKTponnTaHM^ 


380 B, 3 (J)a3bi, 50 Vu, 


CD 


npOH3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


80,0 


85,0 


90,0 


96,0 


101,0 


S 
I 

Ol 


nOTpe6/15ieMa51 MOIHHOCTb 


kBt 


24,24 


26,23 


28,30 


29,26 


29,79 


a: 


Pa60MMI/l TOK 


A 


40,9 


44,2 


47,7 


49,3 


50,2 


X 


K03(|)(t)ML|MeHT npOM3BOflMTe/lbHOCTM EER (SEER) 


3,30 (5,16) 


3,24 (5,00) 


3,18(4,84) 


3,28 (4,90) 


3,39 (4,95) 


0 


flnana30H Hapy>KHbix TeMnepaiyp 


°C 


-5 - +46°C no cyxoMy TepMOMeipy 




npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


88,0 


90,0 


90,0 


101,0 


113,0 


CO 
CD 


noTpe6/i«eMa« MomHOdb 


kBt 


22,68 


23,01 


22,84 


26,3 


30,13 


Q. 
O 


Pa60MHM TOK 


A 


38,2 


38,8 


38,5 


44,2 


50,8 


VO 
O 


K03(|)(l)M14MeHT npOM3BOflMTe/lbHOCTM COP (SCOP) 


3,88 (3,23) 


3,91 (3,24) 


3,94 (3,25) 


3,85 (3,17) 


3,75 (3,09) 




fli/iana30H Hapy>KHbix TeMnepaTyp 


°C 


-20 - +1 5,5°C no B/ia>KHOMy TepMOMeipy 


1/lHfleKC yaaHOBOHHOM mollihoctm BHyTpeHHMX 6/lOKOB 


50 - 1 50% ot i/mfleKca moluhocth Hapy>KHoro 6/iOKa 


Tnnopa3Mepbi BHyTpeHHMX 6/iokob 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


KOJlUMeCTBO BHyTpeHHMX 6/lOKOB 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


YpOBeHb 3ByKOBOrO flaBJieHMfl 


flB(A) 


65,5 


65,5 


65,5 


65,5 


65,5 


YpOBeHb 3ByKOBOI/l MOIHHOCTI/1 


flB(A) 


89 


89 


89 


89 


89 


Pa3Mepbi (B x LU x fl) 


MM 


1710x1220x740 
1710x1220x740 


1710x1220x740 
1710x1220x740 


1710x1220x740 
1710x1220x740 


1710x1220x740 
1710x1750x740 


1710x1750x740 
1710x1750x740 


Bee 


Kr 


496 


494 


492 


567 


642 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnoHi/m) 
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BC- m WCB-Kompojuiepbi 

CMB-P(W) 

fl/ia ci/icreM cepi/ii/i R2, WR2 
ox/iawflem/ie-HarpeB: 4-48 nopTOB 




CMB-PV-G1 





CMB-P V-GA1/HA1 



CMB-P V-GB1/HB1 



Oni/icam/ie npi/i6opa 

BC-KOHTpo/iJiepbi (mjim WCB-KOHTpo/iJiep) nsnmicn o6fl3aTe/ibHbiivi KOMnoHeHTOM VRF-cudeM c yn/i- 
jii/i3aLji/iei/i Ten/ia R2 i/vii/i WR2. CoBMecrHO c Hapy>KHbiM 6jiokom ohm o6ecnem/iBaiOT oflHOBpeivieHHyio 
pa6oTy BHyipeHHux 6jiokob b pewwviax ox/iaw/jem/m n o6orpeBa b paMKax flByxipy6HOi/i cuaeivibi 
(|)peoHonpoBOflOB. 

CymeaByiOT MOfln^nKaunn BC-KOHTpo/i/iepoB c pa3HbiM KO/inMecTBOM nopTOB (LUTyL^epoB fl/ia nofl- 

KJllOMeHUa BHyTpeHHUX 6/lOKOB). Bbl6op MOfll/l(|)l/IKaLJI/ll/l OCyL^eCTBJiaeTCa, l/ICXOflfl I/I3 KOJlUMeCTBa 

noMeLL|eHni/i, b KOTopbix Hy>KHO o6ecneMHBaTb ox/iaw/jem/ie n o6orpeB He3aBi/ici/iMO. TaK>Ke c/ieflyeT 
CMB-P V-G1 



npi/IHUMaTb BO BHUMaHMe CyMMapHyK) npOI/13BOfll/ITeJlbHOCTb BHyTpeHHUX 6/lOKOB. 

ripn6opbi Ti/ma CMB-P V-GB1/HB1 npeflHa3HaMeHbi fl/ifi noflK/iiOMeHi/m k BC-KOHTpo/inepaivi Ti/ma 
CMB-P V-GA1/HA1 c uenbK) yBe/ii/NeHUfl KO/ii/mecTBa nopTOB. Mo>kho no/jKJiiOHaTb 1 i/mi/i 2 npi/i6opa 
CMB-P V-GB1/HB1. 

WCB-KOHTpo/iJiep flBJiaeTCfl ynpomeHHbiM BapnaHTOM BC-KOHTpo/inepa. Oh nivieeT flBa nopia: k ofl- 
HOMy noflK/iiOMaeTCfi npi/i6op HarpeBa BOflbi PWFY, a k flpyroiviy — Bee BHyipeHHi/ie 6jioki/i Mepe3 pa3- 
BeTBHTe/in (flo 30 BHyipeHHi/ix 6jiokob). 



napaivieTp / Mofle/ib 


CMB-P104V-G1 


CMB-P105V-G1 


CMB-P106V-G1 


KOJlMMeCTBO nopTOB, LUT 


4 


5 


6 


ripi/iMeHfleTCfl c Hapy>KHbiMi/i 6/iOKaMi/i 


P200, P250, P300, P350 


1/lHfleKC n pOI/13BOfll/lTe/l bHOCTM BHyTpeHHUX 

6/iokob, noflK/iiOMaeivibix Ha ou,i/ih nopT 


P80 i/i MeHee 1 


l~loTpe6rmeMafl Mom,HOCTb, kBt 


0,067 


0,082 


0,097 


Bee, Kr 


24,0 


27,0 


28,0 


Ta6apnTbi (LUxflxB), mm 


648x432x284 


HanpaweHi/ie ni/iTaHi/m (B, (J), I~l0 


220-240 B, 1 c|)a3a, 50 \~u, 


flnaMeTpflpeHa>Ka 


25,4<1>VP-25 


3aBOfl (cTpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnoHi/m) 



1 BHyipeHHue 6jiokh c nHfleKCOM npon3BOAHTe/ibHOCTn P100, P125 i/i P140 Moryi6biTb noflKJuoneHbi Ha 1 nopT BC-KOHTpo/iJiepa. Ilpn btom xo/iOAonpon3BOAHTe/ibHOCTb BHyTpeHHero 6/iOKa yMeHbiuura Ha 3%. 
CMB-P V-GA1/HA1 



napaivieTp / Mofle/ib 


CMB-P108V-GA1 


CMB-P1010V-GA1 


CMB-P1013V-GA1 


CMB-P1016V-GA1 


CMB-P1016V-HA1 


Koni/mecTBO nopTOB, lut 


8 


10 


13 


16 


16 


llpHMeH^eTCJI C Hapy>KHblMI/l 6/lOKaMM 


P200-P650 


P700-P900 


1/lHfleKC npOM3BOflMTe/lbHOCTM BHyTpeHHUX 

6jiokob, noflK/iiOMaeMbix Ha ou,i/ih nopT 


P80 i/i MeHee 1 


nOTpe6/lflMafl MOLU,HOCTb, kBt 


0,127 


0,156 


0,201 


0,246 


0,246 


Bee, Kr 


43,0 


48,0 


55,0 


62,0 


69,0 


TadapnTbi (LUxflxB), mm 


1100x520x289 


HanpaweHi/ie ni/iTaHi/m (B, Vu,) 


220-240 B, 1 (J)a3a, 50 \~u, 


fluaMeTp flpeHa>Ka 


25,4<1>VP-25 


3aBOfl (CTpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnoHi/m) 



1 BHyipeHHue 6jiokh c nHfleKCOM npon3BOAHTe/ibHOCTn P100, P125 i/i P140 Moryi6biTb noflKJiicmeHbi Ha 1 nopT BC-KOHTpo/i/iepa. flpn btom xo/iOAonpon3BOAHTe/ibHOCTb BHyTpeHHero 6/iOKa yMeHbwi/iTCfl Ha 3%. 



CMB-P V-GB1/HB1 



WCB-KOHTpo/iJiep CMB-PW202V-J 



napaivieTp / Mo^e/ib 


CMB-P104V-GB1 


CMB-P108V-GB1 


CMB-P1016V-HB1 




napaivieTp / Mofle/ib 


CMB-PW202V-J 


Koni/mecTBO nopTOB, lut 


4 


8 


16 




Koni/mecTBO nopTOB, lut 


2 


ripuMeHfleTCfl c BC-KOHTpoji/iepaMi/i 


CMB-P V-GA1/HA1 




llpi/lMeHfieTCfl C Hapy>KHblMI/l 


P200-P350 


1/lHfleKC npOM3BOflMTe/lbHOCTM BHyTpeHHUX 

6jiokob, noflK/iK>LiaeMbix Ha ou,i/ih nopT 










6/iOKaMi/i 




P80 i/i MeHee 1 






noTpe6rmeMafl Mom,HOCTb, kBt 


0,020 


noTpe6rmeMafl Mom,HOCTb, kBt 


0,060 


0,119 


0,237 




Bee, Kr 


20,0 


Bee, Kr 


22,0 


32,0 


55,0 




Ta6apnTbi (LUxflxB), mm 


648x432x284 


Ta6apnTbi (LUxflxB), mm 


648x432x284 


1098x432x284 




HanpaweHi/ie ni/iTaHi/m (B, ((), ri_0 


220-240 B, 1 (J)a3a, 50 \~u, 


HanpaweHi/ie ni/iTaHi/m (B, Vu,) 


220-240 B, 1 c|)a3a, 50 Tu 




fluaMeTp flpeHa>Ka 


25,4<1>VP-25 


flnaMeTpflpeHa>Ka 


25,4<1>VP-25 






MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 


3aBOfl (CTpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & 




3aBOfl (CTpaHa) 


AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION 


REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnoHi/m) 






SYSTEMS WORKS (flnoHi/m) 



1 BHyipeHHue 6jiokh c nHfleKCOM npon3BOAHTe/ibHOCTn PI 00, PI 25 n P140 Moryi6biTb noflK/iKDHeHbi Ha 1 nopT BC- 
KOHTpo/iJiepa. npn btom xojiOAonpon3BOAHTe/ibHOCTb BHyTpeHHero 6/lOKa yMeHbLUMTCfl Ha 3%. 

BC-KOHTpojuiepbi fl/ijq ci/icreM R2 



BC-KOHTpo/iJiepbi u/m ci/iCTeM WR2 



TVm BC-KOHTponnepa 


P200 7 250, P300 7 350 


P400-650 


P700-900 




TVm BC-KOHTponnepa 


P200 7 250, 300 


P400-600 


CMB-P V-G1 


O 


X 


X 




CMB-P V-G1 


O 


X 


CMB-P V-GA1 


0 


0 


X 




CMB-P V-GA1 


0 


0 


CMB-P V-HA1 


X 


X 


0 




CMB-P V-HA1 


X 


X 


CMB-P V-GB1 


0 


0 


0 




CMB-P V-GB1 


0 


0 


CMB-P V-HB1 


0 


0 


0 




CMB-P V-HB1 


X 


X 
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Pa6oTa KOMnoHeHTOB ci/icreivibi R2 b pe>Ki/iiviax ox/iaw^em/ie h o6orpeB 

B 2-x Tpy6HOM CMdeivie R2 (naieHT Mitsubishi Electric Corporation) HanpaB/iem/ie flBi/i>KeHi/ifl x/iaflareHTa He i/BMeHaeTca npi/i nepeKJii04eHi/ii/i 
pe>Ki/iivia pa6oTbi (ox/iawfleHi/ie 1/1/11/1 o6orpeB) oflHoro 1/1/11/1 HecKonbKi/ix BHyipeHHi/ix 6/iokob. lloaTOMy He Tpe6yeTca BbiK/iiOMaTb KOMnpeccop 
npi/i nepeKJiK)MeHi/ii/i pe>Ki/iMOB BHyipeHHi/ix 6/iokob. 5/iaroflapa TaKOMy TexHi/mecKOMy peweHi/iio o6ecnem/iBaeTCfl 6ecwyMHafl pa6oia 
CMCTeMbi, b tom m/ic/ie npi/i oflHOBpeMeHHOM ox/ia>KfleHi/ii/i i/i HarpeBe. 



Pe>Ki/iM 
pa6oTbi 



YnpomeHHafl cxeivia n/iflpaBJii/mecKoro KOHTypa 



ra3 

2 cf>a3bi 

>KI/lflKOCTb 



Pa6owafl flnarpaMMa 



To/lbKO 

ox/iawflem/ie 



HapywHbiii 6jiok | BC-KOHTpoji/iep ( *~ 



o6paTHbiM r 

K^anaH KnanaHbi I 





0) ama/ibni/m 
(3Heprna) 



ripeniviymecTBeHHO 
oxjiawflem/ie 



"| ox/iawflemrfe 2xj )a3Haa < 





BC-KOHTpoji/iep | 



TOJlbKO 

o6orpeB 




1 



>KMflKOCTb BblCOKOrO flaB/ieHMfl 



j^j-|^^®r®r 



WHflKOCTb BblCOKOrO 

flaB/ienina 




ripei/iiviymecTBeHHO 
o6orpeB 




2x cjja3Hafl 

CMeCb 



"| o6orpeB 
y | o6orpeB 



>KMflKOCTb 
BblCOKOrO 
flaBJieHMfl 



ra3 I 

BblCOKOrO I 

flaBJiem/ifl I 



Y o6orpeB 



i© 



I ! 



I ra3 HH3Koro 
(T\ i flaB/ieHne: 
^ ! AaBJieHMfl 2x(j)a3Ha , 

CMeCb 

~(£\ >KMflKOCTb BblCOKOrO 

' »► flaB/ieHna 
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ri/i6pi/iAHafl ci/iaeivia CITY MULTI R2 
VRF CMaeMbi CITYmULTI GB 



HYBRID. 

CITY MULTI 



KoHMenMi/m HYBRID R2 

• «Mfln<oe» ox/ia>KfleHi/ie: HeT xo/iOflHoro B03flyxa Ha Bbixo,qe BHyTpeHHi/ix 6/iokob 

• BeciuyiviHoe ox/ia>K,qeHi/ie: HeT tuyivia x/ia,qareHTa bo BHyipeHHi/ix 6/iOKax 

• He3aivieTHoe orrai/maHi/ie Hapy>KHoro arperaia: TeivinepaTypa BOflbi npaKTi/mecKi/i He yMeHbiuaeTCfl 

• Yti/iji 1/1 33141/13 3HepropecypcoB: peKynepaMi/m Ten/ia b 2-x Tpy6HOi/i ci/iaeMe HYBRID R2. Ox/ia>K,qeHi/ie 
1/1 HarpeB: Ha 2-x Tpy6Hbix ())3HKOi/i/iax Mitsubishi Electric (ynpomeHHafl ci/icreMa pa3BOflKi/i BOflbi) 



Ko/11/mecTBO x/ia,qareHTa: Koni/NecTBO yivieHbLueHO Ha 20-30% 

McK/iiOHeHa B03MO>KHOCTb nona,qaHi/m x/ia,qareHTa b o6c/iy>Ki/iBaeMbie noMemeHi/m, nosTOMy 
He Tpe6yeTca npoBepKa nflK (npefle/ibHO flonycTMMOi/i KOHLiempaMi/ii/i) b noMemeHi/mx Ma/ioro 
o6i.eMa (Hanpi/iMep, b rocTi/mi/NHbix HOMepax). 

OTcyKTByeT Heo6xo,qi/iMOCTb opra hi/1 3a 14 1/1 1/1 ci/icreMbi aBapi/11/iHOi/i BeHTi/i/ia 141/11/1 npi/i yie^Ke 
x^aflareHTa. 

flonycKaeTca npi/iMeHeHi/ie b cei/iCMOonacHbix peri/iOHax. 



R2 



cepi/m 

cnei4na/ibHbii/i 
Hapy>KHbii/i 6/lOK 
PURY-WP200/250YJM-A 



□ 



x/iaflareHT 
R410A: 
2 Tpy6bi 

110m 



HBC-KOHTpo/iJiep 

CMB-WP108V-G (8 nopTOB) 



AO 3 BHyTpeHHi/ix 6/iokob Ha 1 nopT 
cyivuviapHbiM i/iHfleKCOM He 60/iee WP80 



BO,qa, 2 Tpy6bi (ivieflHbie i/mi/i n/iacTi/iKOBbie Tpy6bi) 



KaHa/ibHbie 
BHyipeHHi/ie 6jioki/i 
«BOfla-B03flyx» 
PEFY-WP20-50VMA-E 



000 1 



TpOI/IHI/IK 



KaHa/ibHbie 
BHyipeHHi/ie 6/ioki/i 
«BOfla-B03flyx» 
PEFY-WP1 5-50VMS1 -E 



l~ nepenafl bncot — 

Hapy>KHbii/i 6/iok — BHyipeHHi/ie 6/ioki/i: 
a) Hapy>KHbii/i Bbiiue BHyTpeHHi/ix — 50 m; 
6) Hapy>KHbii/i Hi/iwe BHyTpeHHi/ix — 40 m. 
Mewfly BHyipeHHi/iMi/i npi/i6opaMi/i — 15 m. 



60 m 

(ot HBC-KOHTpo/i/iepa flo BHyipeHHero 6/iOKa) 



Hano^bHbie 
BHyipeHHi/ie 6/ioki/i 
«BOfla-B03flyx» 
PFFY-WP20-50VLRMM-E 



000 1 



Hapy>KHbie 6jiokh cepnn HYBRID R2 

BbicoK09(|)(t)eKTHBHbie Hapy>KHbie arperaTbi PURY-WP200YJM-A 1/1 PURY-WP250YJM-A 
noapoeHbi Ha 6a3e cepni/i «R2» ™nopa3Mepa P350. 

OpeoHonpoBOfl Ha yMaaKe ot Hapy>KHoro arperaia flo HBC-KOHTpo/i/iepa coctoi/it 
H3 2 Tpy6: jii/iHi/m BbicoKoro 1/1 Hi/i3Koro flaB/ieHi/m. TeM He MeHee ci/iaeMa o6ecneHHBaeT 
OflHOBpeivieHHoe ox/ia>KfleHi/ie 1/1 HarpeB B03flyxa b o6oiy>Ki/iBaeMbix noMemeHnax, 
opraHH3ya KOHTyp yTn/iM3ai4nn Ten/ia. 

Cneu,na/in3npoBaHHoe 
nporpaiviMHoe o6ecneMeHi/ie ynpaB/iaeT 
ncno/iHUTe/ibHbiMn ycrpoi/iCTBaivii/i 
Hapy>KHoro arperaia, o6ecnem/iBafl BbicoKyio 

3Hepr03(|)(|)eKTHBHOCTb B LUHpOKOM 

flnana30He yaiOBi/ii/i 3KcnjiyaTau,i/ii/i. 

JlornKa pa6oTbi Hapy>KHoro 
6/iOKa b pewnivie HarpeBa MO>KeT 

6blTb MOfll/l^l/ILJUpOBaHa fl/ljq pa6oTbi c 

npnopnTeTOMTen/ionpon3BOflHTe/ibHOCTn 
i/ijii/i 3Hepro3(|)(|)eKTHBHOCTn. ripeflycMOTpeH 
pewi/iM CHi/iweHi/ifl ypoBHfl tuyivia, a T3K>Ke 
noBbiiueHne aaTi/mecKoro flaB/ieHi/m 
BeHTn/i^Topa Hapy>KHoro arperaia flo 60 fla. 



riapawieTp / Mofle/ib 


PURY-WP200YJM-A 


PURY-WP250YJM-A 


HanpaweHi/ie 3/ieKTponi/iTaHi/m 


380 B, 3 (|)a3bi, 50 Tm 


X 

at 
* 

X 

O 


npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


22,4 


28,0 


noTpe6/ifieMafl MoinHocrb 


kBt 


4,79 


6,99 


Pa60HMI/l TOK 


A 


8,0 


11,8 


KoSC^I/IMI/ieHT npOI/l3BOfll/ITe/lbHOCTI/l COP 


4,67 


4,00 


fli/iana30H Hapy>KHbix TeivinepaTyp 


°C 


-5 ~ +46°C no cyxoMy TepMOMeTpy 


CO 

a» 

CL 

O 
vo 
O 


n pO l/l 3 BOfl l/ITe/l b H OCTb 


kBt 


25,0 


31,5 


noTpe6/ifleiviafi MoinHocrb 


kBt 


5,28 


6,98 


Pa60HI/ll7lTOK 


A 


8,9 


11,7 


K03(|)(|)l/IU,l/ieHT npOI/13BOfll/!Te/lbHOCTI/l COP 


4,73 


4,51 


flwana30H Hapy>KHbix TeivinepaTyp °C 


-20 ~ +1 5,5°C no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy 


1/lHfleKC yCTaHOBOHHOI/l MOU^HOCTI/l BHyTpeHHI/lX 6/IOKOB 


50 ~ 150% ot MHfleKca moluhocti/i Hapy>KHoro 6/iOKa 


Ti/mopa3Mepbi BHyipeHHi/ix 6/iokob 


WP20-WP50 


WP20-WP50 


Ko/11/mecTBO BHyipeHHi/ix 6/iokob 


1-15 


1-18 


YpOBeHb 3ByKOBOrO flaB/ieHMfl 


flB(A) 


60 


60 


YpOBeHb 3ByKOBOI/l MOLUHOCTI/I 


flB(A) 


80 


80 


Pa3Mepbi (B x 111 x fl) 


MM 


1710x1220x760 


Bee 


Kr 


270 270 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING 
& REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnoHi/m) 



HBC-KOHTpojuiep CMB-WP108V-G 

HBC-KOHTpo/iJiep HanpaB/iaeT x/iaflareHT, noaynaiOLni/11/i ot Hapy>KHoro 6/iOKa, b 
n/iaanHMaTbie Tennoo6MeHHi/iKi/i «c[)peoH-BOfla» 1/1 pery/ii/ipyeT npoueccw Ten/ioo6MeHa 

B HI/1X. 

B nepBOM Ten/ioo6MeHHHKe nponcxoflUT KOHfleHcaL^na x/iaflareHTa n HarpeB 
Ten/iOHOCHTe/ia, bo btopom — ncnapeHne x/iaflareHTa (noc/ie ero npeflBapMTe/ibHoro 
flpocce/inpoBaHna) m ox/ia>KfleHMe TenjioHoci/iTe/ifl. ra30o6pa3Hbii/i x/iaflareHT HH3Koro 
flaB/ieHna B03BpainaeTCfl b Hapy>KHbii/i 6/iOK.TaKHM o6pa30M (J)opMi/ipyK)TCfl 2 KOHTypa 
Ten/iOHOCHTe/ia: rop?mni/i 1/1 xo/iOflHbii/i, KOTopbie 6jiokom 3-x xoflOBbix K/ianaHOB 
HanpaB/iaioTca bo BHyTpeHHi/ie 6jioki/i, pa6oTaK)Li^ne b pe>KHMe HarpeBa 1/1 ox/ia>KfleHHfi 

B03flyxa COOTBeTCTBeHHO. 

HBC-KOHTpOJIJiep OCHailjeH 2 3KOHOMI/lMHblMI/l UUDKV/iaUHOHHblMH HaCOCaMU 
fl/lfl Ka>KflOrO H3 KOHTypOB, 

aTaK>Ke urryuepoM fl/ia 
noflKJiKDMeHna BHeiuHero 
pacujupnTe/ibHoro 6a Ka. 



On L41/1 1/1 



napaivieTp / Mofle/ib 



CMB-WP108V-G 






HaMMeHOBaHMe 


OnucaHiie 




PAC-HBCOIDP-E 


flonO/lHI/lTe/lbHblM flpeHa>KHblM nOflflOH 



Ko/11/mecTBO nopTOB, lut 


8 


ripMMeHfleTCfl C H3py>KHblMI/l 6/lOKaMM 


PURY-WP200/250YJM-A 


1/lHfleKC npOI/l3BOfll/ITe/lbHOCTI/l BHyTpeHHI/IX 6/IOKOB, 

noflK/iiOHaeMbix Ha Ofli/m nopT 


P80 1/1 MeHee 


Hanpa>KeHMe nMTaHMfl (B, 4>, Tli) 


220-240 B, 1 (|)a3a, 50 Tm 


noTpe6/iaeMafl Mou^HOCTb 


kBt 


0,450 


YpOBeHb 3ByKOBoro flaB/ieHMfl 


AB(A) 


41 


Bee 


Kr 


92,0(1 02 CBOflOM) 


Ta6apMTbi (LUxflxB) 


MM 


1600x540x300 


Hanpa>KeHMe nMTaHMfl (B, 4>, fn,) 


220-240 B, 1 (|)a3a, 50 Tu. 


OpeoHonpoBOfl 
KHapy>KHOMy 
6/1 OKy 


Hapy>KHbll/l 6/IOK 


PURY-WP200YJM-A 


PURY-WP250YJM-A 


nv\Hv\fl BbicoKoro flaB^eHHfi 


MM (flKMM) 


15,88 (5/8) naMKa 


19,05 (3/4) nawKa 


JIMHMfl HH3KOrOflaB^eHHfl 


MM (flK)l/IM) 


19,05 (3/4) naMKa 


22,2 (7/8) naMKa 


Tpy6bi 

Ten/iOHoa/iTe/ifl 

K BHyTpeHHI/IM 

6/iOKaM 


BXOfl 


MM 
(flIOMM) 


20 (3/4) 


BblXOfl 


MM 
(flIOMM) 


20 (3/4) 


flwaMeTp flpeHa>Ka 


32<1-1/4> 


3aBOfl (cTpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING 
& REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnoHi/m) 
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HanOJlbHbie BHyTpeHHI/ie 6/lOKH * BHyTpeHHi/ie 6jioki/i PEFY-WP npeflHa3HaneHbi fljia ncnojib30BaHi/m BHyTpeHHero 6/ioKa noflKJiKwaeTCfl b ci/irHa/ibHyio jimhi/iio M-NET. 

PFFY-WP VLRMM-E i/iCKJiiOHi/iTejibHO b cucreiviax «HYBRID R2». nenaTHbrn y3e/i • B KOMn/ieKTe noaaBJifleTCfl B03flyiuHbii/i (J)i/i/ibTp. 



napaivieTp / n/iofle/ib 






PFFY-WP20VLRMM-E 


PFFY-WP25VLRMM-E 


PFFY-WP32VLRMM-E 


PFFY-WP40 VLRMM-E 


PFFY-WP50VLRMM-E 


XOJ10flOnpOI/l3BOfll/ITeJlbHOCTb 


kBt 


2,2 


2,8 


3,6 


4,5 


5,6 


Te n ji o n po i/i 3 BOfl i/iTe/i b h ocrb 


kBt 


2,5 


3,2 


4,0 


5,0 


6,3 


noTpe6/ifleiviafl MoiflHoab 


kBt 


0,04 


0,04 


0,05 


0,05 


0,07 


Pa60HMI/l TOK 


A 


0,35 


0,35 


0,47 


0,47 


0,65 


Hanpawem/ie ni/iTam/m (B, ruj 


220-240 B, 1 (|)a3a, 50 Tm 


Pacxofl B03flyxa (m/i3K.-cpefl.-Bbic.) 


m 3 /h 


270-300-360 


360-420-480 


450-540-630 


480-600-690 


630-780-900 


YpoBeHb ujyivia (m/i3K.-cpefl.-Bbic.) 


flB(A) 


31-33-38 


31-33-38 


31-35-38 


34-37-40 


37-42-45 


CraTi/mecKoe flaBJiem/ie 


na 


20 (yaaHOBJieHO b 3aBOflCKOi/i noaaBKe) / 40 / 60 


Bee (6e3 BOflbi) 


Kr 


22 


25 


25 


29 


29 


fa6apMTbi (LUxflxB) 


MM 


886x220x639 


1006x220x639 


1246x220x639 


Tpy6bi Ten/iOHOCMTe/ifi k 


BXOfl 


MM (flK)l/IM) 


3/4 pe3b6a 


HBC-KOHTpo/iJiepy 


BblXOfl 


MM (flKMM) 


3/4 pe3b6a 


06beM Ten/ioo6ivieHHMKa 


Jl 


0,9 


1,3 


1,3 


1,5 


1,5 


flnaivieTpflpeHa>Ka 


MM (flK)l/IM) 


BHyTpeHHMi/i 026 (1) (coefli/iHi/rrejib b KOMn/ieKTe: Hapy>KHbii/i 027 (1-3/32), urryLiep Hapy>KHbii/i 020 (13/16) 


3aBO,q (apaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnom/m) 



KaHaJlbHbie BHyTpeHHI/ie 6jlOKH * BHyTpeHHi/ie 6jiokh PEFY-WP npeflHa3HaMeHbi flrm i/icnojib30BaHi/ia • BapoeH Hi/i3KOUjyMHbii/i ,qpeHa>KHbiM Hacoc c HanopoM 550 mm boa. 

PEFY-WP VMS 1 -E i/iCK/iiOHi/iTejibHO b cuaeMax «HYBRID R2». nenaTHbii/i y3e/i ct. nflamnKOM nepenormeHi/m. 

BHyTpeHHero 6/iOKa noflKJuonaeTCfl b curHa/ibHyio jiuhhio M-NET. • B KOMrmeKTe noaaBrmeTca B03flywHbii/i (JwribTp. 



napaivieTp / wiofle/ib 






PEFY-WP15VMS1-E 


PEFY-WP20VMS1-E 


PEFY-WP25VMS1 -E 


PEFY-WP32VMS1 -E 


PEFY-WP40VMS1-E 


PEF Y-WP50VMS 1 -E 


XOJ10flOnpOI/l3BOfll/ITeJlbHOCTb 


kBt 


1,7 


2,2 


2,8 


3,6 


4,5 


5,6 


Ten/10npOM3BOflMTe^bHOCTb 


kBt 


1,9 


2,5 


3,2 


4,0 


5,0 


6,3 


noTpe6/ifieMafl MoiflHoab 


oxjiawflem/ie 


kBt 


0,05 


0,051 


0,06 


0,071 


0,09 


0,09 


HarpeB 


kBt 


0,03 


0,031 


0,04 


0,051 


0,07 


0,07 


Pa6om/ii/i tok (ox/ia>KfleHMe/HarpeB) 


A 


0,44 (0,33) 


0,49 (0,38) 


0,51 (0,40) 


0,71 (0,50) 


1,15(1,04) 


1,15(1,04) 


Hanpawem/ie ni/iTam/m (B, ()), ruj 






220-240 B, 1 


4>a3a, 50 






Pacxofl B03flyxa (m/i3K.-cpefl.-Bbic.) 


m 3 /h 


300-360-420 


330-390-480 


330-420-540 


480-540-660 






ypOBeHb LUyMa (HI/l3K.-Cpefl.-BblC.) 


flB(A) 


22-24-28 


23-25-29 


23-26-30 


28-30-33 


30-32-35 


30-33-36 


CraTi/mecKoe flaBJiem/ie 


na 


5/15 (ycTaHOB/ieHO b 3aBOflCKOi/i noaaBKe) / 35 / 50 


Bee (6e3 BOflbi) 


Kr 


19 


20 


20 


25 




ra6api/iTbi (LUxflxB) 


MM 


790x700x200 


990x700x200 


1190x700x200 


Tpy6bi Ten/iOHOCMTe/ifi k 


BXOfl 


MM (flK)l/IM) 




3/4 pe3b6a 


HBC-KOHTpo/i/iepy 


BblXOfl 


MM (flIOMM) 




3/4 pe3b6a 


06beM Ten/ioo6MeHHMKa 


Jl 


0,7 


0,9 


0,9 


1,0 


1,0 


1,7 


flnaMeTpflpeHa>Ka 


MM (flK)l/IM) 


Hapy>KHbii/i fli/iaMeTp 32 (1-1/4) 


3aBOfl (apaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Tai/maHfl) 



Oni4i/ii/i 





Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icaHi/ie 


1 


PAC-KE70HS-E 


KoMn/ieKT fljifi nepeHOca 6/iOKa ynpaBJiem/m Ha creHy pflflOM c 6jiokom 



KaHa/ibHbie BHyipeHHue 6jiokh 
PEFY-WP VMA-E 



BHyTpeHHue 6jiokh PEFY-WP npeflHa3HaneHbi /yia ncnojib30BaHi/m 
i/iCK/iiOHi/iTejibHO b cuaeMax «HYBRID R2». nenaTHbii/i y3e/i 
BHyTpeHHero 6/iOKa noflKJiiOHaeTCfl b cuma/ibHyio jiuhhio M-NET. 



BapoeH HH3KOiuyMHbii/i flpeHa>KHbii/i Hacoc c HanopoM 550 mm boa. 

ct. i/i flaTHHKOM nepenormeHi/m. 

B KOMnjieKTe noaaBrmeTCfl B03flywHbii/i (J)HJibTp. 



napaivieTp / wiofle/ib 






PEFY-WP20VMA-E 


PEFY-WP25VMA-E 


PEFY-WP32VMA-E 


PEFY-WP40VMA-E 


PEFY-WP50VMA-E 


XOJ10flOnpOI/l3BOfll/ITeJlbHOCTb 


kBt 


2,2 


2,8 


3,6 


4,5 


5,6 


TenJ10npOM3BOflMTeJlbHOCTb 


kBt 


2,5 


3,2 


4,0 


5,0 


6,3 


rioTpe6jifieMafl MoiflHOCTb 


oxjiawflem/ie 


kBt 


0,07 


0,09 


0,11 


0,14 


0,14 


HarpeB 


kBt 


0,05 


0,07 


0,09 


0,12 


0,12 


Pa6oHMi/i tok (oxjia>KfleHi/ie/HarpeB) 


A 


0,55 (0,44) 


0,64 (0,53) 


0,74 (0,63) 


1,15(1,04) 


1,15(1,04) 


Hanpawem/ie ni/iTam/m (B, ()), Tu,) 


220-240 B, 1 (|)a3a, 50 Tu, 


Pacxofl B03flyxa (m/i3K.-cpefl.-Bbic.) 


m 3 /h 


450-600-630 


600-720-840 


720-870-1020 


870-1080-1260 


870-1080-1260 


ypOBeHb LUyMa (HI/l3K.-Cpefl.-BblC.) 


flB(A) 


23-26-29 


23-27-30 


25-29-32 


26-29-34 


26-29-34 


CraTi/mecKoe flaBJiem/ie 


na 


35 / 50 (yaaHOBJieHO b 3aBOflCKOi/i nocTaBKe) / 70 / 1 00 / 1 50 


Bee (6e3 BOflbi) 


Kr 


21 


26 


26 


31 


31 


Ta6apMTbi (UJxflxB) 


MM 


700x732x250 


900x732x250 


1100x732x250 


Tpy6bi TenjiOHoa/rrejifl k 


BXOfl 


MM (flK)l/IM) 


3/4 pe3b6a 


HBC-KOHTpojiJiepy 


BblXOfl 


MM (flKMM) 


3/4 pe3b6a 


06beM Tenjioo6MeHHi/iKa 


Jl 


0,7 


1,0 


1,8 


flnaMeTpflpeHa>Ka 


MM (flK)l/IM) 


Hapy>KHbii/i flwaMeTp 32 (1-1/4) 


3aBOfl (cTpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnom/m) 



On 





Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


1 


PAC-KE91TB-E 


Kopnyc fljifl (()i/iJibTpa (PEFY-WP20VMA-E) 


2 


PAC-KE92TB-E 


Kopnyc fljifl (JwjibTpa (PEFY-WP25/32VMA-E) 


3 


PAC-KE93TB-E 


Kopnyc fljifl (()i/iJibTpa (PEFY-WP40/50VMA-E) 



KacceTHbie BHyTpeHHi/ie 6jiokh 
PLFY-WPVBM-E 

B cepefli/me 2015 r. HannHaera npon3BOflCTBO KacceTHbix KHyTpeHHi/ix 6jiokob 
PLFY-WPflJiacucTeM «HYBRIDR2». 



HOBMHKa 
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BHeilJHMe 6/10KI/I C BOflflHblM KOHTypOM 

PQHY-P YHM 

Cepi/m WY 

oxjiawflem/ie-HarpeB: 22,4 - 1 01,0 kBt 




PQHY-P200YHM-A 
PQHY-P250YHM-A 
PQHY-P300YHM-A 




PQHY-P400YSHM-A 
PQHY-P450YSHM-A 
PQHY-P500YSHM-A 
PQHY-P550YSHM-A 
PQHY-P600YSHM-A 



Oni/icaHi/ie Hapy>KHbix aperaTOB 

KoivinpeccopHO-KOHfleHcaTopHbie arpera™ c BOflflHbiM KOHTypoM cepi/m WY i/i WR2 AB/iaiOTCfl a/ibTep- 
HaTMBOi/i Tpafli/1141/iOHHbiM HapywHbiM 6/iOKaivi c B03flyiuHbiivi Termoo6MeHHi/iKOM. Ohm i/iivieiOT He6o/ib- 
Lui/ie pa3Mepbi 1/1 pacno/iaraiOTCfl BHyTpi/i 3flaHi/ii/i. llpi/iMeHeHi/ie BOflflHoro Komypa b MyjibTi/i30Ha/ibHbix 

VRF-CI/ICTeMaX n03BOJlfleT o6"befll/IHI/ITb flOCTOI/IHCTBa BOflflHblX l/l (J)peOHOBblX CI/ICTeM. 

• TeivinepaTypa 1/1 pacxofl TermoHOCi/iTe/ifl (BOflbi), noflBOfli/iMoro k 4>peoHOBOMy Ten/ioo6MeHHi/iKy, 

MOryT 6blTb OnTI/IMI/131/ipOBaHbl flJlfl flOCTI/l>KeHI/m MaKCI/IMaJlbHOI/l 3(|)4»eKTI/IBHOCTI/l XO/lOfll/IJlbHOrO 

141/IKJla. 

• KoivinpeccopHO-KOHfleHcaTopHbie arpera™ c BOflflHbiM KOHTypoM MoryT pacno/iaraTbCfl b He- 

nOCpeflCTBeHHOM 6/1I/I30CTI/I OT BHyTpeHHMX 6/lOKOB, HanpMMep, n03Ta>KHO B BblCOTHOM 3flaHMM. 

9to no3BO/ifleT Mi/iHi/iMi/131/ipoBaTb nafleHne npoi/BBOfli/iTe/ibHOCTi/i ci/icreMbi, CBfl3aHHoe c ajimhom 
Man/iapa/ii/i x/iaflarem-a. 

• OTcyKTByeT npaMOi/i Termoo6ivieH Mewfly KOHTypoM x/ia,qareHTa 1/1 HapywHbiM B03,qyxoM, a 
npoivie>KyTOMHbiM KOHTyp TermoHOCi/iTe/ifl bhoci/it flononHi/iTe/ibHyio creneHb CBo6oflbi npi/i 
ynpaB/ieHi/11/1 napaivieTpaMM ci/icreMbi. 9to MOweT 6biTb i/icno;ib30BaHO npi/i Heo6xo,qi/iMOCTi/i 
Kpymorofli/NHoro ox/iawfleHi/m o6"beKTOB. 

• 3a cneT opraH 1/133141/11/1 BOflflHoro Komypa CHi/iMaiOTCfl orpaHi/meHi/m Ha paccroflHi/ie 1/1 nepenafl 
bwcot Mewfly BHyTpeHHi/iMi/i 6/iOKaiviM My/ibTi/i30Ha/ibHOi/i ci/icreivibi 1/1 Hapy>KHbiMM np 1/1 60 pa Ml/1 

(rpafll/ipHflMI/l). 3TO BaWHOflJlfl BblCOTHblX CTpoeHI/ll/l l/l KpynHblX KOMn/ieKCOB 3flaHI/ll/l. 

• Ecjii/i KOHTyp Ten/iOHOO/iTe/ifl o6"befli/iHfleT HecKO/ibKO KOMnpeccopHO-KOHfleHcaTopHbix 
arperaTOB, to C03flaeTCfl B03MO>KHOCTb yTi/mi/Ba 141/11/1 Terma fl/ia HarpeBa noMemeHi/11/1 ot ci/icreivi, 
pa6oTaK)mi/ix b pe>Ki/iivie ox/iawfleHi/m. Hanpi/iiviep, b oc|)i/ichoivi 3flaHi/ii/i Termo ot TexHO/iori/mecKi/ix 
noMeu^eHi/ii/i: cepBepHbix, ropjiHi/ix qexoB CTO/iOBbix 1/1 T.n. - 6yfleT i/icno/ib30BaHO fl/ia HarpeBa 
B03flyxa b ocJ)Mcax. 




PQHY-P650YSHM-A PQHY-P800YSHM-A 
PQHY-P700YSHM-A PQHY-P850YSHM-A 
PQHY-P750YSHM-A PQHY-P900YSHM-A 



B03flyujHbin ox/iafli/rre/ib 
BOflbi (rpaflnpHa) 



BOflflHOH 
KOHTyp 



KOHTyp xnaflareHTa 



□ 



ED 



BHyTpeHHue 6/iokh City Multi 





KOMnpeccopHO- 

KOHfleHCaTOpHbll/l 

arperaT PQHY-P 



MarncTpajib x/iaflareHTa 



Cepi/m WY: PQHY-P200, 250, 300YHM-A 



fljii/ma wiarnapajiM xjiaflarema 


CyivuviapHaa fl/ii/ma 

MaKC. ot KKA 1 flo BHyrpeHHero 

rioaie nepBoro pa3BeTBi/rrejifl 


300 m 

165(1 90 3KBI/IB.) 

40 M 


nepenafl bwcot wie>Kfly npi/i6opaMi/i 




KKA Bbiiue BHyrpeHHi/ix (iviaKC.) 

KKA Hn>Ke BHyrpeHHux (iviaKC.) 

Me>Kfly BHyrpeHHMMn 6^0Kaivin 


50 M 

40 m 

15m 



Cepi/m WY: PQHY-P400, 450, 500, 550, 600YSHM-A 



fljii/ma wiarncTpajin xjiaflarema 


CyMMapHaa fl/ii/ma 

MaKC. ot KKA flo BHyrpeHHero 

riocne nepBoro pa3BeTBi/rrenfl 


500 M 

165(1 90 3KBHB.) 

40 M 


nepenafl bwcot Me>Kfly npn6opaMH 




KKA BbiiueBHyTpeHHux (MaKC.) 

KKA HM>Ke BHyrpeHHux (MaKC.) 

Me>Kfly BHyrpeHHMMn 6noKaMn 


50 m 

40 M 

15m 



1 KKA - KOMnpeccopHO-KOHfleHcaTopHbii/i arperaT. 



50 m 

(ecrrn KKA nv\me 
BHyrpeHHi/ix 6/iokob, to — 40 m) 




KOMnpeccopHO-KOHfleHcaropHbin 
arperaT (KKA) 



Han6oneeflnnHHbm OTpe30K 

ot KKA flo BHyTpeHHero 6jiOKa 1 65 m 

(3KBMBaneHTHaa flni/iHa 1 95 m) 
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napaivieTp / Mo^e/ib 




PQHY-P200YHM-A 


PQHY-P250YHM-A 


PQHY-P300YHM-A 


PQHY- 
P400YSHM-A 


PQHY- 
P450YSHM-A 


PQHY- 
P500YSHM-A 


PQHY- 
P550YSHM-A 


Mofle/ib coctomt M3 Mopyneih 








PQHY-P200YHM-A 
PQHY-P200YHM-A 


PQHY-P250YHM-A 
PQHY-P200YHM-A 


PQHY-P250YHM-A 
PQHY-P250YHM-A 


PQHY-P300YHM-A 
PQHY-P250YHM-A 


KoMn/ieKT fl/ifl o6-beflMHeHMfi MOfly/iew 








CMY-Y100VBK2 


CMY-Y100VBK2 


CMY-Y100VBK2 


CMY-Y100VBK2 


HanpaweHi/ie 3/ieKTponi/iTaHi/m 


380 B, 3 (J)a3bi, 50 Vu, 


ai 


npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


22,4 


28,0 


33,5 


45,0 


50,0 


56,0 


63,0 


i 

CD 


noTpe6/i«eiviaji MomHocrb 


kBt 


3,92 


5,45 


7,36 


8,25 


9,84 


11,45 


13,46 




Pa60MHI/l TOK 


A 


6,6 


9,2 


12,4 


13,9 


16,6 


19,3 


22,7 


X 

O 


K03cf)cf)l/mi/ieHT npOM3BOflHTe/lbHOCTH COP 


5,71 


5,13 


4,55 


5,45 


5,08 


4,89 


4,68 


flnana30H TeivinepaTyp Ten/iOHOCi/iTe/ifl 


°C 


-5 ~ +45°C 




npOM3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


25,0 


31,5 


37,5 


50,0 


56,0 


63,0 


69,0 


CO 

a» 


noTpe6/iJieiviafi MomHocrb 


kBt 


4,12 


5,80 


8,15 


8,65 


10,42 


12,06 


14,65 


CL 

o 


Pa60MMI/l TOK 


A 


6,9 


9,7 


13,7 


14,6 


17,5 


20,3 


24,7 


vo 

o 


K03(|)cJ)l/ll4l/ieHT npOH3BOflMTe/lbHOCTM COP 


6,06 


5,43 


4,60 


5,78 


5,37 


5,22 


4,70 




fli/iana30H TeivinepaTyp Ten/iOHOCi/iTe/ifl 


°C 


-5 - +45°C 


HoMMHa/ibHbii/i pacxofl Ten/iOHOCHTe/ifi 


M 3 /Mac 


5,76 


5,76 


5,76 


5,76+5,76 


5,76+5,76 


5,76+5,76 


5,76+5,76 


flnana30H pacxofla TenjiOHOCi/rre/ifl 


M 3 /Mac 


4,5 ~ 7,2 


4,5 ~ 7,2 


4,5 ~ 7,2 


4,5+4,5 - 7,2+7,2 


4,5+4,5 - 7,2+7,2 


4,5+4,5 - 7,2+7,2 


4,5+4,5 - 7,2+7,2 


nafleHne flaB/ieHi/m 


Kna 


17 


17 


17 


17 


17 


17 


17 


MaKCMMa/ibHoe flaB/ieHi/ie BOflbi 


Mna 


2,0 


2,0 


2,0 


2,0 


2,0 


2,0 


2,0 


1/lHfleKC yCTaHOBOHHOI/l M0LL1H0CTM BHyTpeHHMX 6/10K0B 


50 ~ 130% ot MHfleKca moluhocth KOivinpeccopHO-KOHfleHcaTopHoro 6/iOKa 


Ti/mopa3Mepbi BHyTpeHHi/ix 6jiokob 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


KOJIMMeCTBO BHyTpeHHUX 6/lOKOB 


1 ~ 17 


1 -21 


1 -26 


1 -34 


1 -39 


1 -43 


2-47 


YpoBeHb Luyivia 


flB(A) 


47 


49 


50 


50 


51 


52 


52,5 


Pa3iviepbi (B x LU x 0 


MM 


1160x880x550 


1160x880x550 


1160x880x550 


1160x880x550 
1160x880x550 


1160x880x550 
1160x880x550 


1160x880x550 
1160x880x550 


1160x880x550 
1160x880x550 


Bee 


Kr 


195 


195 


195 


390 


390 


390 


390 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnom/m) 





napaivieTp / Mofle/ib 




PQHY- 
P600YSHM-A 


PQHY- 
P650YSHM-A 


PQHY- 
P700YSHM-A 


PQHY- 
P750YSHM-A 


PQHY- 
P800YSHM-A 


PQHY- 
P850YSHM-A 


PQHY- 
P900YSHM-A 


MOfle/lb COCTOMT I/13 MOfly/iei/l 


PQHY-P300YHM-A 
PQHY-P300YHM-A 


PQHY-P250YHM-A 
PQHY-P200YHM-A 
PQHY-P200YHM-A 


PQHY-P250YHM-A 
PQHY-P250YHM-A 
PQHY-P200YHM-A 


PQHY-P250YHM-A 
PQHY-P250YHM-A 
PQHY-P250YHM-A 


PQHY-P300YHM-A 
PQHY-P250YHM-A 
PQHY-P250YHM-A 


PQHY-P300YHM-A 
PQHY-P300YHM-A 
PQHY-P250YHM-A 


PQHY-P300YHM-A 
PQHY-P300YHM-A 
PQHY-P300YHM-A 


KoMn/ieKT p,nn o6"befli/mei-ii/m MOfly/iei/i 


CMY-Y100VBK2 


CMY-Y300VBK2 


CMY-Y300VBK2 


CMY-Y300VBK2 


CMY-Y300VBK2 


CMY-Y300VBK2 


CMY-Y300VBK2 


Hanpfl>KeHi/ie 3/ieKTponi/iTaHi/m 


380 B, 3 cj)a3bi, 50 Vu, 


a» 


npOM3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


69,0 


73,0 


80,0 


85,0 


90,0 


96,0 


101,0 


i 

a» 


noTpe6Tmeiviafl ivioLUHOCTb 


kBt 


15,48 


13,96 


15,58 


17,19 


19,18 


21,20 


23,22 




Pa60MMM TOK 


A 


26,1 


23,5 


26,3 


29,0 


32,3 


35,7 


39,1 


X 

O 


K03())(t)HL4HeHT npOM3BOflHTe/lbHOCTH COP 


4,45 


5,22 


5,13 


4,94 


4,69 


4,52 


4,34 


flnana30H TeivinepaTyp Ten/iOHOCi/iTe/ifl 


°C 


-5 - +45°C 




npOM3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


76,5 


81,5 


88,0 


95,0 


100,0 


108,0 


113,0 


CO 

a» 


noTpe6/i«eivia« MomHocrb 


kBt 


17,12 


14,74 


16,51 


18,27 


20,74 


23,21 


25,67 


Q_ 
O 


Pa60MHI/l TOK 


A 


28,9 


24,8 


27,8 


30,8 


35,0 


39,1 


43,3 


vo 
O 


K03())cJ)HI4HeHT npOH3BOflMTe/lbHOCTM COP 


4,46 


5,52 


5,33 


5,19 


4,82 


4,65 


4,40 




flnana30H TeivinepaTyp Ten/iOHOCi/iTe/ifl 


°C 


-5 - +45°C 


HoMi/iHa/ibHbii/i paexofl Ten/iOHOCMTe/ia 


M 3 /Mac 


5,76+5,76 


3 x 5,76 


3 x 5,76 


3 x 5,76 


3 x 5,76 


3 x 5,76 


3 x 5,76 


flnana30H paexo^a TenjioHoci/rrejifl 


M 3 Aiac 


4,5+4,5 - 7,2+7,2 


3 x 4,5 - 3 x 7,2 


3 x 4,5 - 3 x 7,2 


3 x 4,5 - 3 x 7,2 


3 x 4,5 - 3 x 7,2 


3 x 4,5 - 3 x 7,2 


3 x 4,5 - 3 x 7,2 


nafleHne flaB/ieHi/m 


Kna 


17 


17 


17 


17 


17 


17 


17 


MaKCMivia/ibHoe flaB/ieHi/ie boan 


Mna 


2,0 


2,0 


2,0 


2,0 


2,0 


2,0 


2,0 


1/lHfleKC yCTaHOBOHHOI/l MOU4HOCTM BHyTpeHHUX 6/lOKOB 


50 - 130% ot i/iHfleKca molljhocth KOMnpeccopHO-KOHfleHcaTopHoro 6/iOKa 


Tnnopa3iviepbi BHyTpeHHi/ix 6/iokob 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


KOJIMMeCTBO BHyTpeHHUX 6/lOKOB 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


2-50 


YpoBeHb Luyivia 


flB(A) 


53 


53 


53,5 


54 


54 


54,5 


55 


Pa3iviepbi (B x LU x 0 


MM 


1160x880x550 
1160x880x550 


1160x880x550 
1160x880x550 
1160x880x550 


1160x880x550 
1160x880x550 
1160x880x550 


1160x880x550 
1160x880x550 
1160x880x550 


1160x880x550 
1160x880x550 
1160x880x550 


1160x880x550 
1160x880x550 
1160x880x550 


1160x880x550 
1160x880x550 
1160x880x550 


Bee 


Kr 


390 


585 


585 


585 


585 


585 


585 


3aBOfl (cTpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnoHi/m) 



npi/iMenaHi/m: 

1 . fl/ifl pa6oTbi KOMnpeccopHO-KOHfleHcaTopHoro arperaTa npn TeMnepaType Ten/iOHOCi/iTe/ifl ot -5°C flo +1 0°C Heo6xofli/iMO ycraHOBi/iTb DIP-nepeKmoMaTe/ib Ha n/iaTe 
ynpaBneHi/m arperaTa b no/iOKeHne ON (nepefl BK/iiOMeHneM 3/ieKTponi/iTaHi/m). 

2. npn TeMnepaType Ten/iOHOCi/iTe/ifl ot -5°C flo +1 0°C b Ten/iOHOCHTe/ib Heo6xofli/iMO flo6aBi/iTb aHTi/icJ)pi/i3. flonycKaeTCfl npi/iMeHeHi/ie STi/meHrrinKonfl i/mi/i nponi/meHnni/iKOJifl. 

3. KoMnpeccopHO-KOHfleHcaTopHbii/i arperaT flo/iweH 6biTb ycTaHOB/ieH b noMemeHi/in, b kotopom TeMnepaTypa B03flyxa He npeBbnuaeT 40°C, a OTHOCi/iTe/ibHafl B/ia>KHOCTb — 80%. 
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x/iaflareHT 

R410A 



BHeLUHI/ie 6/10KI/I C BOflflHblM KOHTypOM 

PQRY-P YHM 

Cepi/m WR2 

ox/ia>KfleHMe-HarpeB: 22,4 - 69,0 kBt 



PQRY-P200YHM-A 
PQRY-P250YHM-A 
PQRY-P300YHM-A 



PQRY-P400YSHM-A 
PQRY-P450YSHM-A 
PQRY-P500YSHM-A 
PQRY-P550YSHM-A 
PQRY-P600YSHM-A 



neperoBopHaa 
(o6orpeB) 



KOwinbtOTepw 
(ox/iawflem/ie) 



KOMnblOTepbl 

(ox/iawflew/ie) 



BC-KompojiJiep 

BHeilJHMI/l 6jiok 



Ka6nHeT pyKOBOflUTe^a 



BHyTpeHHMM 6/10K 

/^Boi/maa y t 1/1/1 i/i 3 a 14 1/1 Terma - ci/iCTeivibi WR2 

BHyTpeHHue 6jioki/i 



Oni/icam/ie npi/i6opa 

KoivinpeccopHO-KOHfleHcaTopHbie arpera™ c 

BOflflHbIM KOHTypOM Cepi/ll/l WY l/l WR2 AB/lfllOTCfl 

a/ibTepHaTi/iBoi/i Tpafli/1141/ioHHbiM Hapy>KHbiM 6/iOKaivi 
c B03flyiuHbiivi Ten/ioo6ivieHHi/iKOivi. Ohm i/iivieiOT He- 
60/ibwi/ie pa3Mepbi 1/1 pacno/iaraiOTCfl BHyTpi/i 3flaHi/ii/i. 
ripi/iivieHeHi/ie BOflflHoro Komypa b My/ibTi/i30Ha;ibHbix 
VRF-ci/ideiviax no3BO/ifleT o6"befli/iHi/iTb flOdoi/iHCTBa 

BOflflHblX l/l (J)peOHOBblX CI/ICTeM. 

• TeivinepaTypa 1/1 pacxofl TermoHOCi/iTe/ifl (BOflbi), noflBO- BH y T peHH^ 
fli/iivioro k (J)peoHOBOMy Ten/ioo6ivieHHi/iKy, MoryT 6biTb 6j10K 

OnTI/IMI/131/ipOBaHbl fl/lfl flOCTI/IWeHI/lfl MaKCI/IMaJlbHOI/l 
3(|)(|)eKTI/IBHOCTI/l XOJlOfll/IJlbHOrO L|l/IKJia. 

• KoivinpeccopHO-KOHfleHcaTopHbie arpera™ c BOfl^HbiM 
KOHTypOM MoryT pacno/iaraTbCfl b HenocpeflCTBeH- 
H01/1 6jii/i30Cti/i ot BHyTpeHHi/ix 6jiokob, Hanpi/iiviep, 

n03Ta>KHO B BblCOTHOM 3flaHI/ll/l. 9tO n03BO/lfleT MI/IHI/I- 

Mi/131/ipoBaTb nafleHi/ie npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTi/i ci/icieivibi, 
CB^3aHHoe c fl/ii/iHOi/i Man/icrpa/ii/i x/iaflareHTa. 

• OTcyKTByeT npaMOi/i Termoo6ivieH Mewfly KOHTypOM 
x/ia,qareHTa 1/1 HapywHbiM B03,qyxoM, a n poivie>Ky tom h w i/i 
KOHTyp Ten/iOHOCMTe/iJi bhoci/it flono/mi/iTe/ibHyio 
crenei-ib CBo6o,qbi npi/i ynpaB/ieHi/ii/i napaivieTpaMM 
ci/icreivibi. 3to MO>KeT 6biTb Mcno/ib30BaHO npi/i Heo6xo- 
fli/iMOCTi/i KpymoroflMMHoro ox/iawfleHi/m o6"beKTOB. 

• 3a cneT 0 p r3 h 1/1 3a 14 1/1 1/1 BOflflHoro Komypa CHi/iMaiOTCfl 
orpaHi/meHi/ifl Ha paccroaHi/ie 1/1 riepenafl bwcot Mempy 

BHyTpeHHI/IMI/l 6/lOKaiVlM My/lbTI/l30Ha/lbHOI/l CI/ICTeMbl l/l Hapy>KHblMI/l npi/l6opaMI/l (rpafll/ipHflMI/l). 9TO Ba>KHO fl/lfl BblCOTHblX CTpoeHI/ll/l l/l KpynHblX KOMn/ieKCOB 3flaHI/ll/l. 

• Ecjii/i KOHTyp TermoHOCi/iTe/ifl o6"befli/iHaeT HecKO/ibKO KOMnpeccopHO-KOHfleHcaTopHbix arperaTOB, to C03flaeTca B03MO>KHOCTb yTi/i/i 1/133141/11/1 Terma fl/ia HarpeBa noMemeHi/11/1 ot ci/icreM, 
pa6oTaiOLfli/ix b pewi/iMe ox/ia>KfleHi/m. Hanpi/iMep, b ocJmchom 3flaHi/ii/i Ten/io ot TexHO/iori/mecKi/ix noMemeHi/11/1 - cepBepHbix, ropam/ix qexoB cto/iobnx i/i T.n. - 6yfleT i/icno/ib30BaHO fl/ia 
HarpeBa B03flyxa b o4>i/icax. 





o6orpeB 



ox/ia>KfleHi/ie 



Ci/iCTeivibi cepi/ii/i WR2 1/iMeiOTflBa flono/iHi/iTejibHbix npei/iMymecrBa OTHOCi/iTe/ibHO cepi/11/1 WY. llepBoe - 3to no/iHaa He3aBi/ici/iMOCTb nojib30BaTe;iei/i 1/1 B03MO>KHOCTb oflHOBpeivieHHOi/i 
pa6oTbi BHyTpeHHi/ix 6jiokob b pe>Ki/iiviax ox/ia>KfleHi/m 1/1 o6orpeBa. BTopoe - MaKCi/iMa/ibHafl 3(J)(])eKTi/iBHOCTb 3a cneTflByx KOHTypoB yTi/i/i 1/133141/11/1 Terma: KOHTypa x/iaflareHTa b paMKax 
Ka>KflOM ci/iCTeivibi 1/1 KOHTypa TenjiOHOCi/iTe/ifl, o6"befli/iHflK)Lflero HecKO/ibKO ci/icreM. 

06^3aTe/ibHbiM KOMnoHeHTOM ci/iCTeivibi WR2 flBJiaeTCfl BC-KOHTpo/i/iep 1/1/11/1 WCB-KOHTpo/uiep. 



Mari/iCTpa/ib x/iaflareHTa 



Cepi/m WR2: PQRY-P200, 250, 300YHM-A 

fljii/ma wiarncTpajin xjiaflarema 

CyMMapHaflflJii/ma 1 300 ~ 550 m 

MaKC. ot KKA 2 flo BHyrpeHHero 165 (190 3kbi/ib.) 

OTBC-Kompo/iJiepaflO BHyrpeHHero 6noKa 3 40- 60 m 

Ot KKA flo BC-KOHTpo/uiepa 110m 

riepenafl BbicoT Me>Kfly npn6opaMn 

KKA Bbime BHyrpeHHi/ix npi/i6opoB (m3kc.) 50 m 

KKA HH>Ke BHyrpeHHUx npn6opoB (MaKC.) 40 m 

Me>Kfly BHyrpeHHUMM 6^0KaMM 4 15(10)m 



Cepi/m WR2: PQRY-P400, 450, 500, 550, 600YSHM-A 

flni/ma Mari/icrpajii/i xjiaflarema 

CyMMapHaa fl^nHa 1 500 ~ 750 m 

MaKC. ot KKA 2 flo BHyrpeHHero 165 (190 3kbhb.) 

Ot BC-KOHTponnepa flo BHyrpeHHero 6/iOKa 3 40 ~ 60 m 

Ot KKA ,qo BC-KOHTpormepa 110m 

riepenafl BbicoT Me>Kfly npi/i6opaMi/i 

KKA Bbiuie BHyrpeHHux npn6opoB (MaKC.) 50 m 

KKA HH>Ke BHyrpeHHUx npn6opoB (MaKC.) 40 m 

Me>Kfly BHyrpeHHUMn 6noKaMM 4 15(10)m 



1 llpi/i yMeHbiueHnn fl/ii/iHbi MarncTpann xnaflareHTa Ha y^acTKe ot KKA flo BC-KOHTponnepa 
cyMMapHaa flnnHa MarncTpann MO>KeT 6biTb yBennMeHa. 

2 KKA - KOMnpeccopHO-KOHfleHcaTopHbii/i arperaT. 

3 Ec/ii/i BC-KOHTponnep n BHyTpeHHue 6noKH HaxoflflTca b oahom ypoBHe, 
to paccroflHHe Me>Kfly humh MO>KeT 6biTb yBe/ii/meHO flo 60 m. 



4 flrm 6noKOB Tnnopa3Mepa P200 v\ P250 riepenafl He flon>KeH npeBbiiuaTb 1 0 m. 
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napaivieTp / Mo^e/ib 




PQRY-P200YHM-A 


PQRY-P250YHM-A 


PQRY-P300YHM-A 


Mofle/ib coctoi/it 1/13 MOfly/iei/i 








HanpaweHi/ie 3/ieKTponi/iTaHi/m 


380 B, 3 <j>a3bi, 50 Vi± 


a» 


npOM3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


22,4 


28,0 


33,5 


s 
i 

a» 


noTpe6/ifieMafi MomHOCTb 


kBt 


3,96 


5,51 


7,44 


* 


Pa60MHI/l TOK 


A 


6,6 


9,3 


12,5 


X 


K03())(t)ML4HeHT npOM3BOflMTe/lbHOCTM COP 


5,65 


5,08 


4,50 


O 


flnana30H TeivinepaTyp Ten/iOHOCi/iTe/ifl 


°C 


-5 ~ +45°C 




npOM3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


25,0 


31,5 


37,5 


CO 

a» 


noTpe6rmeMafl MomHocrb 


kBt 


4,12 


5,80 


8,15 


Q_ 

o 


Pa60MMM TOK 


A 


6,9 


9,7 


13,7 


vo 

o 


K03(|)(t)MI4MeHT npOH3BOflMTe/lbHOCTM COP 


6,06 


5,43 


4,60 




fli/iana30H TeivinepaTyp Ten/iOHOCi/iTe/ifl 


°C 


-5 ~ +45°C 


HoMMHa/ibHbii/i pacxofl Ten/iOHOCHTe/ifi 


M 3 /Mac 


5,76 


5,76 


5,76 


flnana30H pacxo^a TenjioHoci/rre/m 


M 3 /Mac 


4,5 ~ 7,2 


4,5 - 7,2 


4,5 - 7,2 


nafleHne flaB/ieHi/m 


Kna 


17 


17 


17 


MaKCMMa/ibHoe flaB/iem/ie boan 


Mlla 


2,0 


2,0 


2,0 


1/lHfleKC yCTaHOBOHHOI/l MOLl^HOCTM BHyTpeHHMX 6/10K0B 


50 ~ 1 50% ot nHfleKca mou^hoctm KOMnpeccopHO-KOHfleHcaTopHoro 6/iOKa 


Tnnopa3Mepbi BHyipeHHi/ix 6jiokob 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


KOJIMMeCTBO BHyTpeHHUX 6/lOKOB 


1 -20 


1 -25 


1 -30 


YpoBeHb Luyivia 


flB(A) 


47 


49 


50 


Pa3Mepbi (B x 111 x 0 


MM 


1160x880x550 


1160x880x550 


1160x880x550 


Bee 


Kr 


181 


181 


181 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnom/m) 





napaivieTp / Moflenb 




PQRY-P400YSHM-A 


PQRY-P450YSHM-A 


PQRY-P500YSHM-A 


PQRY-P550YSHM-A 


PQRY-P600YSHM-A 


MOfle/lb COCTOMT I/13 MOfly/iei/l 


PQRY-P200YHM-A 
PQRY-P200YHM-A 


PQRY-P200YHM-A 
PQRY-P250YHM-A 


PQRY-P250YHM-A 
PQRY-P250YHM-A 


PQRY-P250YHM-A 
PQRY-P300YHM-A 


PQRY-P300YHM-A 
PQRY-P300YHM-A 


KoMirneKT p,nn odtefli/meHi/m MOflynei/i 


CMY-Q100VBK 


CMY-Q100VBK 


CMY-Q100VBK 


CMY-Q100VBK 


CMY-Q100VBK 


HanpaweHi/ie 3/ieKTponi/iTaHi/m 


380 B, 3 (|)a3bi, 50 Vu, 


a» 


npOH3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


45,0 


50,0 


56,0 


63,0 


69,0 


i 

a» 


noTpe6/i«eMa« MoujHOCTb 


kBt 


8,32 


9,94 


11,57 


13,60 


15,62 


a: 
* 


Pa60MMM TOK 


A 


14,0 


16,7 


19,5 


22,9 


26,3 


X 

O 


K03())(t)ML4MeHT npOM3BOflHTe/lbHOCTH COP 


5,40 


5,03 


4,84 


4,63 


4,41 


fli/iana30H TeivinepaTyp Ten/iOHOCi/iTe/ifl 


°C 


-5 - +45°C 




npOM3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


50,0 


56,0 


63,0 


69,0 


76,5 


CO 

ai 


noTpe6/i«eMa« MoujHOCTb 


kBt 


8,65 


10,42 


12,06 


14,65 


17,12 


o_ 

O 


Pa60MMI/l TOK 


A 


14,6 


17,5 


20,3 


24,7 


28,9 


vo 
O 


K03(|)(|)MI4MeHT npOH3BOflMTe/lbHOCTM COP 


5,78 


5,37 


5,22 


4,70 


4,46 




flnana30H TeivinepaTyp Ten/iOHOCi/iTe/ifl 


°C 


-5 - +45°C 


HoMUHa/ibHbiM paexoa Ten/iOHOCMTe/ifi 


M 3 /Mac 


5,76+5,76 


5,76+5,76 


5,76+5,76 


5,76+5,76 


5,76+5,76 


flnana30H paexo^a Ten/ioHoci/iTejifl 


M 3 /Mac 


4,5+4,5 - 7,2+7,2 


4,5+4,5 - 7,2+7,2 


4,5+4,5 - 7,2+7,2 


4,5+4,5 - 7,2+7,2 


4,5+4,5 - 7,2+7,2 


nafleHne flaB/ieHi/m 


Kna 


17 


17 


17 


17 


17 


MaKCMMa/ibHoe flaB/ieHi/ie BOflbi 


Mlla 


2,0 


2,0 


2,0 


2,0 


2,0 


l/lH,qeKcycTaHOBOHHOi/i moluhocti/i BHyTpem-mx 6/iokob 


50 - 1 50% ot MHfleKca mou^hoctm KOMnpeccopHO-KOHfleHcaTopHoro 6/iOKa 


Tnnopa3Mepbi BHyTpeHHi/ix 6jiokob 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


KOJIMMeCTBO BHyTpeHHUX 6/IOKOB 


1 -34 


1 -39 


1 -43 


2-50 (48 nopTOB) 


2-50 (48 nopTOB) 


YpoBeHb LuyMa 


flB(A) 


50 


51 


52 


52.5 


53 


Pa3Mepbi (B x LJJ x 0 


MM 


1160x880x550 
1160x880x550 


1160x880x550 
1160x880x550 


1160x880x550 
1160x880x550 


1160x880x550 
1160x880x550 


1160x880x550 
1160x880x550 


Bee 


Kr 


362 


362 


362 


362 


362 


3aBOfl (cTpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnoHi/m) 



npuMenaHMfl: 

1 . f\nn pa6oTbi KOMnpeccopHO-KOHfleHcaTopHoro arperaTa npi/i TeMnepaType TermoHOCi/iTe/ifl ot -5°C flo +1 0°C Heo6xofli/iMO ycraHOBi/iTb DIP-nepeK/iKmaTe/ib Ha n/iaTe 
ynpaB/ieHi/m arperaTa b no/ioweHi/ie ON (nepefl BK/iiOMeHneM 3/ieKTponi/iTaHi/m). 

2. npi/i TeMnepaType Ten/iOHOCi/iTe/ifl ot -5°C flo +1 0°C b Ten/iOHOCi/iTe/ib Heo6xofli/iMO flo6aBi/iTb aHTi/i())pi/i3. AonycKaeTCfl npi/iMeHeHi/ie 3Ti/meHrjii/iKOJifl i/mn nponi/meHmi/iKorm. 

3. KoMnpeccopHO-KOHfleHcaTopHbiw arperaTflo/iweH 6biTb ycTaHOB/ieH b noMemeHi/in, b kotopom TeMnepaTypa B03flyxa He npeBbiLuaeT40°C, a OTHOO/iTe/ibHafl B/ia>KHOCTb — 80%. 
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x/iaflareHT 

R410A 



M0flM(|)MKaL4MM BHyTpeHHMX 6/10K0B 

VRF cwaeMbi CITYmULTI G6 



Hepiewn 



HepTe>KM BHyTpeHHMX 6jiokob b (J)opiviaTe «DXF» 
flOCTynHbi fl/ia CBo6oflHoro CKam/iBaHi/m Ha cai/ue 

www.mitsubishi-aircon.ru 



Ti/mopa3Mep 



P15 



P20 



P25 



P32 



P40 



P50 



P63 



P71 



P80 



PI 00 



PI 25 



PI 40 



P200 



P250 



X0/10fl0np0M3B0flMTe/lbH0CTb kBt 



2,2 



2,8 



3,6 



4,5 



5,6 



9,0 



11,2 



14,0 



16,0 



22,4 



28,0 



Ten/10np0M3B0flMTe/lbH0CTb 



kBt 



1,9 



2,5 



3,2 



4,0 



5,0 



6,3 



8,0 



9,0 



10,0 



12,5 



16,0 



18,0 



25,0 



31,5 



Ka Han bH bill 







PEFY-P-VMR-E-L/R 



PEFY-P-VMS1-E 



PEFY-P-VMH(S)-E 



PEFY-P-VMA(L)-E 



PEFY-P-VMH-E-F 



PEFY-P-VMR-E-L/R 



PEFY-P-VMS1-E 



PEFY-P-VMH(S)-E 



PEFY-P-VMA(L)-E 



PEFY-P-VMH-E-F 



KacceTHbift 



PMFY-P-VBM-E 



PLFY-P-VLMD-E 



PLFY-P-VCM-E 



PLFY-P-VBM-E 






HOBMHKa 




PMFY-P-VBM-E 



PLFY-P-VLMD-E 



PLFY-P-VCM-E 



PLFY-P-VBM-E 



noflBecHOM 



PCFY-P-VKM-E 




PCFY-P-VKM-E 



HacTeHHbiu 



PKFY-P-VBM-E 



PKFY-P-VHM-E 



PKFY-P-VKM-E 



J 



PKFY-P-VBM-E 



PKFY-P-VHM-E 



PKFY-P-VKM-E 



Hano/ibHbiM 



PFFY-P-VKM-E 

BfleKOpaTMBHOM 

Kopnyce 



PFFY-P-VLEM-E 

BfleKOpaTMBHOM 

Kopnyce 



— J 



PFFY-P-VLRM-E 
PFFY-P-VLRMM-E 

flJlfl CKpblTOM 
yCTaHOBKM 



3 



PFFY-P-VKM-E 



PFFY-P-VLEM-E 



PFFY-P-VLRM-E 



PFFY-P-VLRMM-E 



l"lpi/i6opbi HarpeBa BOflbi 

Oni/icai-me flaHHbix npi/i6opoB 
npwBefleHO b pa3,qejie 
«CncTeivibi OTonjieHi/m» 



PWFY-P1 OOVM-E-BU 

6ycTepHbiw 6jiok 
(TO/ibKO HarpeB) 



PWFY-EP1 00VM-E2-AU 

Ten/ioo6ivieHHbiM 6jiok 



HOBMHKa 



PWFY-P-VM-E-BU 



PWFY-P-VM-E2-AU 



M-cepi/m 

(HaCTeHHbIM w HanOJlbHblft) 



PAC-LV1 1 M-J 



MSZ-SF15/20VA-E3 
MSZ-SF25/35/42/50VE2 

cepi/m daHflapT 



PAC-LV1 1 M-J 



MSZ-EF22/25/35/42/50VE2 

cepi/m fln3awH 



MFZ-KJ25/35/50VE 

HanOJlbHbll/l 




PAC-LV1 1 M-J 




MSZ-SF15-50 



MSZ-EF22-50VE 



MFZ-KJ25/35/50VE 
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KaCCeTHbIM HeTbipexnOTOMHbM 6/lOK 

PLFY-VCM-E3 

A/ia noflBecHoro noTO/iKa 600x600 
ox/ia>KfleHMe-HarpeB: 1,7-4,5 kBt 




SLP-2AAW 
SLP-2ALW 

Oni/icam/ie npi/i6opa 

• CooTBeTCTByeT craHflapTHOi/i a^ei/iKe noTO/iKa 600x600. 

• BCTpoeHHbll/l flpeHa>KHbll/l Hacoc. 

• B CTaHflapTHOi/i KOMnjieKTaqi/ii/i npeflycMOTpei-ia B03MO>KHOCTb noflivieca CBe>Kero B03flyxa. 

• He3aBi/ici/iiviafl (J)i/iKcaqi/m B03,qyLUHbix 3aaiOHOK. 

• B03flyiUHbll/l 4>l/IJlbTp B KOMn/ieKTe. 

• Mofle/ii/i PLFY-P VCM-E3 ocHameHbi 3/ieKTpoflBi/iraTe/ieM BeHTi/uiflTopa nocroflHHoro TOKa, mto o6ecnem/iBaeT Hi/i3Koe 3/ieKTponoTpe6jieHi/ie. 




napaivieTp / Moflenb 


PLFY-P15VCM-E3 


PLFY-P20VCM-E3 


PLFY-P25VCM-E3 


PLFY-P32VCM-E3 


PLFY-P40VCM-E3 


AexopaTi/iBHafl naHe/ib 


SLP-2AAW i/i/i i/i SLP-2ALW 



XOJ10flOnpOM3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


1,7 


2,2 


2,8 


3,6 


4,5 


Ten/ionpoM3BOflHTe/ibHOCTb 


kBt 


1,9 


2,5 


3,2 


4,0 


5,0 


noTpe6/ifleMafl MomHOCTb (ox/ia>KfleHMe/HarpeB) 


kBt 


0,04/0,02 


0,04/0,02 


0,05/0,03 


0,05/0,03 


0,05/0,03 


PaCXOfl B03flyxa (Hl/13K-Cpefl-Bbic) 


m 3 /m 


480-510-540 


480-540-600 


480-540-660 


YpoBeHb 3ByKOBoro flaBJiem/m (m/i3K-cpefl-Bbic) 


flB(A) 


28-30-31 


28-31-35 


28-31-37 


29-33-38 


30-34-39 


ypOBeHb 3ByKOBOI/l MOIHHOCTI/1 (iViaKC) 


flB(A) 












Bee 6/iOKa (naHe/ib) 


Kr 


15(3,0) 


15(3,0) 


15(3,0) 


16,5 (3,0) 


16,5 (3,0) 


ra6apnTbi (LJJxflxB) 


MM 


570x570x208 (naHe/ib 650x650x20) 


Hanpflwem/ie ni/iTam/m 


B, ((), Vu, 


220-240 B, 1 ())a3a, 50 l~u 


Pa60MMM TOK 


A 


0,19 


0,23 


0,28 


fli/iaivieTp Tpy6: >Ki/iflKOCTb 


MM (fllOMM) 


6,35(1/4) 


fluaivieip Tpy6: ra3 


MM (flKMM) 


12,7(1/2) 


fluaivieTp flpeHa>Ka 


MM (fllOMM) 


Hapy>KHbii/i 032 (1-1/4) 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Tai/maHfl) 



Ormi/ii/i (aKceccyapbi) 





Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


1 


SLP-2AAW 


AeKopaTi/iBHafl naHe/ib 


2 


SLP-2ALW 


AeKopaTi/iBHafl naHe/ibco BCTpoeHHbiM 1/IK-npi/ieMHi/iKOM (TO/ibKO fl/ifi MOfle/iei/i MOfli/i())i/iKai4i/ii/i PLFY-P15/20/25/32/40VCM-E2 i/i Bbnue). 



xjiaflarem 

R410A 
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KacceTHbiii ^eTbipexnoTOHHbM 6/iok 

PLFY-VBM-E 

Power Cassette 

oxjiawflem/ie-HarpeB: 3,6-14,0 kBt 




fleKopaTMBHwe rume/ii/i 



Oni/icam/ie npn6opa 

• Ofli/iHaKOBbii/i Ti/inopa3iviep fl/ia Bcex 

MOLl^HOCTHblX MOfll/l(j)l/IKa MI/I l/l, BCTpoeHHbll/l 

ApeHa>KHbii/i Hacoc (Hanop 850 mm boa. ct.) 

• B CTaHflapTHOi/i KOMrmeKTaqi/ii/i 
npeflycMOTpeHa B03MO>KHOCTb noflMeca 
CBewero B03flyxa. 

• He3aBi/ici/iMafl 4>i/iKcai4i/m B03flywHbix 
3ac/iOHOK Cro/ibKO c HadeHHoro nyjibra PAR- 
31MAA). 

• Pery/inpyeMbiM Hanop BeHTi/mflTopa. 

• CneMi/ia/ibi-iaa ci/icreMa 
B03flyxopacnpe,qe/iei-ii/m npeflOTBpamaeT 
3arpfl3HeHi/ie noTO/iKa. 

• B03flyiUHbll/l (J)l/IJlbTp B KOMflJieKTe. 



PLP-6BA 

PLP-6BAE (CflaTMI/IKOMlSEE) 

PLP-6BAJ (c MexaHi/i3MOM cnycKa i/i noflteivia cj)HJibTpa) 




napaivieTp / Moaenb 




PLFY-P32VBM-E 


PLFY-P40VBM-E 


PLFY-P50VBM-E 


PLFY-P63VBM-E 


PLFY-P80VBM-E 


PLFY-P100VBM-E 


PLFY-P125VBM-E 


fleKopaTNBHaa naHe/ib 










PLP-6BA 








XOJ10flOnpOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


3,6 


4,5 


5,6 


7,1 


9,0 


11,2 


14,0 


Ten/ionpon3BOflMTe/ibHOCTb 


kBt 


4,0 


5,0 


6,3 


8,0 


10,0 


12,5 


16,0 


noTpe6/ifleMafl MomHocrb 
(ox/ia>KfleHMe/HarpeB) 


kBt 


0,03/0,02 


0,04/0,03 


0,04/0,03 


0,05/0,04 


0,07/0,06 


0,15/0,14 


0,16/0,15 


Pacxofl B03flyxa 
(HH3K-cpefl1 -cpefl2-Bbic) 


m 3 /m 


660-720-780-840 


720-780-840-960 


840-900-960-1080 


960-1080-1200-1320 


1260-1440-1620-1740 


1320-1500-1680-1800 


YpoBeHb 3ByKOBoro flaBJiem/m 
(HM3K-cpefl1 -cpefl2-Bbic) 


flB(A) 


27-28-29-31 


27-28-30-31 


27-28-30-31 


28-29-30-32 


30-32-35-37 


34-37-39-41 


35-38-41-43 


ypOBeHb 3ByKOBOI/l MOU^HOCTM 

(iviaKc) 


flB(A) 
















Bee 6/iOKa (naHe/ib) 


Kr 


22,0 (6,0) 


23,0 (6,0) 


23,0 (6,0) 


27,0 (6,0) 


27,0 (6,0) 


ra6apnTbi 6/iOKa (lllxflxB) 


MM 


840x840x258 


ra6apnTbi naHe/in (lllxflxB) 


MM 


950x950x35 


Hanpa>KeHi/ie nuTam/m 


b, <$>, ru 


220-240 B, 1 (()a3a, 50 Tu 


Pa6oMni/i tok (ox/ia>KfleHne) 


A 


0,22 


0,29 


0,29 


0,36 


0,51 


1,00 


1,07 


Pa6oMni/i tok (o6orpeB) 


A 


0,14 


0,22 


0,22 


0,29 


0,43 


0,94 


1,00 


flwaivieTp Tpy6: >Ki/iflKOCTb 


MM (flK)MM) 


6,35 (1/4) 


9,52 (3/8) 


fluaivieTp Tpy6: ra3 


MM (flKMM) 


12,7(1/2) 




15,88 


(5/8) 




fli/iaivieTp flpeHawa 


MM (flK>l/IM) 


Hapy>KHbii/i 032 (1-1/4) 


3aBOfl (dpaHa) 




MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD, AIR CONDITIONER PLANT (Bejii/iKo6pi/iTam/m) 



Ormi/ii/i (aKceccyapbi) 





Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


1 


PLP-6BA 


fleKopan/iBHafl naHe/ib 6e3 ny/ibra ynpaBJiem/m 


2 


PLP-6BAJ 


fleKopaTHBHaji naHe/ib c MexaHH3MOM noflteMa c|)njibTpa 


3 


PLP-6BAE 


fleKopaTHBHafi naHe/ib c flami/iKOM 1 SEE 


4 


PAC-SH51SP-E 


3ar/iyLUKa p,nn B03flyxopacnpefle/iMTe/ibHOi/i u\env\ 


5 


PAC-SH59KF-E 


BblCOK09())(t)eKTMBHbll/l (J)l/lJlbTp 


6 


PAC-SH53TM-E 


KopnyC flJlfl BblCOK09(J)(|)eKTI/lBHOrO ())MJlbTpa 


7 


PAC -SH650F-E 


CD/iaHeu npnTOMHoro B03flyxoBOfla 


8 


PAC-SH48AS-E 


BepTMKa/ibHaji BdaBKa p,nn flei<opaTi/iBHOi/i naHe/ii/i 


9 


PAR-SA9FA-E 


npneMHMK 1/IK-cnrHa/iOB (ycraHaB/ii/iBaeTCfl bmccto yr/iOBOM 3arjiyujKi/i b fleKopaTi/iBHyio naHe/ib) 


10 


PAC-SA1 ME-E 


flamnKTeMnepaTypbi noBepxHOcrei/i l-SEE 
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KacceTHbM AByxnoTOHHbM 6jiok 

PLFY-VLMD-E 



oxjiawflem/ie-HarpeB: 2,2-14,0 kBt 




fleKopaTMBHbie naHe/ii/i 

CMP-40VLW-C 

CMP-63VLW-C 
CMP-100VLW-C 
CMP-125VLW-C 

Oni/icaHi/ie np 1/160 pa 

KoMnaKTHbii/i fli/i3ai/iH i/i HI/I3KI/IM ypoBeHb Luyivia. 

K/ieiviiviHbie KO/ioflKi/i pacno/io>KeHbi CHapy>Ki/i 6/iokob fl/ia yflo6cTBa Bbino/iHei-ii/m 3/ieKTpi/mecKi/ix coefli/iHeHi/11/1 

BCTpoeHHbIM flpeHa>KHblM Hacoc. 

Cnei.il/iajibi-iafl ci/icreMa B03flyxopacnpefle/ieHi/m fl/ifl paBHOMepHoro ox/iaw/jem/m. 
ripeflycMOTpeHa B03MO>KHOCTb noflivieca CBe>Kero B03flyxa (ormi/m). 

B03flyiUHbll/l (J)l/IJlbTp B KOMflJieKTe. 



w 

















KOMnaKTHbIM flM3aMH 



290 MM 




BCTpOGHHbIM flpeHa)KHbM HaCOC 



noBepxHOdb 
noTOJiKa 



Kopnyc 6noKa - 290 mm 



593 mm 



riapaivieTp / Mo^e/ib 




PLFY-P20 


PLFY-P25 


PLFY-P32 


PLFY-P40 


PLFY-P50 


PLFY-P63 


PLFY-P80 


PLFY-P100 


PLFY-P125 




VLMD-E 


VLMD-E 


VLMD-E 


VLMD-E 


VLMD-E 


VLMD-E 


VLMD-E 


VLMD-E 


VLMD-E 


fleKopaTNBHaa naHe/ib 






CMP-40VLW-C 




CMP-63VLW-C 


CMP-100VLW-C 


CMP-125VLW-C 


XOJ10flOnpOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


2,2 


2,8 


3,6 


4,5 


5,6 


7,1 


9,0 


11,2 


14,0 


Ten/10npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


2,5 


3,2 


4,0 


5,0 


6,3 


8,0 


10,0 


12,5 


16,0 


noTpe6/ifleiviafl MomHocrb 
(ox/ia>KfleHMe) 


kBt 


0,072 


0,072 


0,072 


0,081 


0,082 


0,101 


0,147 


0,157 


0,28 


noTpe6/uieivia« iviomHOCTb 
(o6orpeB) 


kBt 


0,065 


0,065 


0,065 


0,074 


0,075 


0,094 


0,140 


0,150 


0,27 


Pacxofl B03flyxa 

(HM3K-Cpefl-BblC) 


m 3 /m 


390-480-570 


420-510-630 


540-660-750 


660-780-930 


930-1110- 
1320 


1050-1260- 
1500 


1440-1620- 
1800-1980 


YpOBeHb 3ByKOBOrO flaBJieHMfl 
(HM3K-Cpefl-Bbic) 


flB(A) 


27-30-33 


29-33-36 


31-34-37 


32-37-39 


33-36-39 


36-39-42 


40-42-44-46 


YpOBeHb 3ByKOBOI/l MOU^HOCTM 

(iviaKc) 


flB(A) 


53 


53 


54 


54 


56 


57 


61 


61 


64 


Bee 6/iOKa (naHe/ib) 


Kr 


23,0 (6,5) 


24,0 (6,5) 


27,0 (7,5) 


28,0 (7,5) 


44,0 (1 2,5) 


47,0(12,5) 


56,0(13,0) 


ra6api/iTbi 6/iOKa (LJJxflxB) 


MM 


776x634x290 


946x634x290 


1446x634x290 


1 708x634x290 


ra6apnTbi naHe/ii/i (LUxflxB) 


MM 


1080x710x20 


1250x710x20 


1750x710x20 


2010x710x20 


Hanpfl^em/ie m/nam/m 


B, ([>, l~u 


220-240 B, 1 (()a3a, 50 Tu 


Pa6oMMM tok (ox/ia>KfleHi/ie) 


A 


0,36 


0,36 


0,36 


0,40 


0,41 


0,49 


0,72 


0,75 


1,35 


Pa6oMni/i tok (o6orpeB) 


A 


0,30 


0,30 


0,30 


0,34 


0,35 


0,43 


0,66 


0,69 


1,33 


fluaivieip Tpy6: wnflKOCTb 


MM (flK)l/IM) 


6,35(1/4) 


9,52 (3/8) 


fluaivieTp Tpy6: ra3 


MM (flK>MM) 


12,7(1/2) 




15,8 


8 (5/8) 




fli/iaivieTp flpeHawa 


MM (flK>MM) 


Hapy>KHbiM 032 (1-1/4) 


3aBOfl (dpaHa) 




MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnom/m) 



Ormi/ii/i (aKceccyapbi) 





Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


1 


PAC-KH1 10F 


CD/iaHeu arm npi/iTom-ioro B03flyxoBOfla 


2 


CMP-40VLW-C 


AeKopan/iBHafl naHe/ib arm MOfle/iew PLFY-P20VLMD-E, PLFY-P25VLMD-E, PLFY-P32VLMD-E, PLFY-P40VLMD-E 


3 


CMP-63VLW-C 


AeKopa-n/iBHaa naHe/ib fl/ia MOfle/iei/i PLFY-P50VLMD-E, PLFY-P63VLMD-E 


4 


CMP-100VLW-C 


AeKopan/iBHafl naHe/ib ajia MOfle/iew PLFY-P80VLMD-E, PLFY-P100VLMD-E 


5 


CMP-125VLW-C 


AeKopaTi/iBHaa naHe/ibfl/ifl MOfle/iei/i PLFY-P125VLMD-E 



x/iaflareHT 

R410A 
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KaCCeTHbIM OflHOnOT04Hbll7l 6/lOK 

PMFY-VBM-E 



oxjiawflem/ie-HarpeB: 2,2-4,5 kBt 




fleKopaTi/iBHaa naHe/ib 

PMP-40BM 

Oni/icam/ie npi/i6opa 

• KOMnaKTHbll/l l/l l/l3flLHHbll/l fll/l3ai/IH. 

• BcTpoeHHbii/i flpeHa>KHbii/i Hacoc (Hanop 600 mm BOflflHoro cro/i6a). 

• Hi/bki/ii/i ypoBeHb LuyMa. 

• B03flyLUHblM (J)MJlbTp B KOMfl/ieKTe. 




napaivieTp / Moflenb 


PMFY-P20VBM-E 


PMFY-P25VBM-E 


PMFY-P32VBM-E 


PMFY-P40VBM-E 


fleKopaTNBHaa naHe/ib 


PMP-40BM 




XOJ10flOnpOH3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


2,2 


2,8 


3,6 


4,5 


Ten/10npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


2,5 


3,2 


4,0 


5,0 


noTpe6/i«eMafi Mou^HOCTb (ox/iawflem/ie-HarpeB) 


kBt 


0,042 


0,044 


0,054 


Pacxofl B03flyxa (m/i3K-cpefl1-cpefl2-Bbic) 


m 3 /m 


390 - 432 - 480 - 522 


438-480-516-558 


462 - 522 - 582 - 642 


YpoBeHb 3ByKOBoro flaB/iem/m (HH3K-cpefl1-cpefl2-Bbic) 


flB(A) 


27-30-33-35 


32-34-36-37 


33-35 -37-39 


ypOBeHb 3ByKOBOI/l MOU^HOCTH (MaKC) 


flB(A) 








Bee 


Kr 




ra6apnTbi (lllxflxB) 


MM 


812x395x230 


Hanpa>KeHi/ie ni/iTai-ii/m 


B, <|>, Vu, 


220-240 B, 1 <|>a3a, 50 Tu 


Pa60MMM TOK 


A 


0,20 


0,21 


0,26 


fluaMeip Tpy6: >Ki/iflKOCTb 


MM (flK>l/IM) 


6,35 (1/4) 


fli/iaMeip Tpy6: ra3 


MM (flK>l/IM) 


12,7 (1/2) 


flnaMeTpflpeHa>Ka 


MM (flK>l/IM) 


Hapy>KHbii/i 026 (1-1/32) 


3aBOfl (dpaHa) 




MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (flnom/m) 



Ormi/ii/i (aKceccyapbi) 





Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


1 


PMP-40BM 


AeKopaTMBHafi naHe/ib (1000x470x30) 
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KaHa/lbHbIM 6/10K 

PEFY-VMR-E 



oxjia>KfleHMe-HarpeB: 2,2-3,6 kBt 



Oni/icaHi/ie npi/i6opa 

• CaMbii/i HI/I3KI/IM ypoBeHb Luyivia (ypoBeHb Luyivia MOweT OT/ii/maTbCfl ot yKa3aHHoro b 3aBi/ici/iMOCTi/i ot napaivieTpoB noMeinem/m). 

• ripeflycivioTpeHO noflK/iioHeHi/ie fleieKTopa KapTOMKi/i roc™ b rocTi/iHi/me. 

• B03flyiUHblM 4>l/l/lbTp B KOMflJieKTe. 




napaivieTp / Moflenb 




PEFY-P20VMR-E 


PEFY-P25VMR-E 


PEFY-P32VMR-E 


XOJ10flOnpOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


2,2 


2,8 


3,6 


Ten/10npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


2,5 


3,2 


4,0 


noTpe6/ifieMafi MomHocrb 


kBt 


0,06 


0,07 


Pacxofl B03flyxa (m/BK-cpefl-Bbic) 


m 3 /m 


288 - 348 - 474 


288 - 348 - 474 


288 - 348 - 558 


YpOBeHb 3ByKOBOTO flaBJieHUfl (HM3K-Cpefl-Bbic) 


flB(A) 


20-25-30 


20-25-30 


20-25-33 


ypOBeHb 3ByKOBOI/l MOU^HOCTH (MaKC) 


flB(A) 


43,6 


43,6 


46,1 


CraTi/mecKoe flaB/iei-ine 


na 


5 


Bee 


Kr 


18,0 


ra6apnTbi (lllxflxB) 


MM 


640x580x292 (bxoa B03flyxa C3afli/i) 


ra6apnTbi (lllxflxB) 


MM 


640x570x300 (bxoa B03flyxa cm/i3y) 


Hanp«>KeHne ni/iTai-ii/m 


B, <j>, Vu, 


220-240 B, 1 <()a3a, 50 l~u 


Pa60MMI/l TOK 


A 


0,29 


0,34 


fluaivieip Tpy6: >Ki/iflKOCTb 


MM (flK)l/IM) 


6,35(1/4) nai/iKa 


fluaivieTp Tpy6: ra3 


MM (flKDI/IM) 


12,7(1/2) nai/iKa 


flnaivieTpflpeHa>Ka 


MM (flK)MM) 


Hapy>KHbiM 026 (1-1/32) 


3aBOfl (dpaHa) 




MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnom/m) 



x/iaflareHT 

R410A 
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KaHa/lbHbIM 6/10K 

PEFY-VMS1-E 



oxjiawflem/ie-HarpeB: 1,7-7,1 kBt 




Oni/icam/ie npi/i6opa 

• Hi/i3ki/ii/i ypoBeHb Luyivia 3a CMeT npi/iMei-iei-ii/m cneqi/ia/ibHO pa3pa6oTaHHoro BeHTi/uiflTopa i/i Ten/ioo6ivieHHi/iKa. 

• BwcoTa Kopnyca 6/iOKa — 200 mm. 

• l/l3Mei-meMoe CTaTi/mecKoe flaB/iei-me BeHTi/uiflTopa: 5 - 1 5 - 35 - 50 l~la. 

• 3 CKOpOCTI/l BeHTMJlflTOpa: BblCOKafl, CpeflHflfl, HI/l3Kafl. 

• BcTpoeHHbm flpeHa>KHbiM Hacoc (Hanop 550 mm boa. cr.). 

• B03flyiUHbll/l (J)l/IJlbTp B KOMn/ieKTe. 




riapa/vieTp / Mo^e/ib 




PEFY- 
P15VMS1-E 


PEFY- 
P20VMS1-E 


PEFY- 
P25VMS1-E 


PEFY- 
P32VMS1-E 


PEFY- 
P40VMS1-E 


PEFY- 
P50VMS1-E 


PEFY- 
P63VMS1-E 


XOJ10flOnpOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


1,7 


2,2 


2,8 


3,6 


4,5 


5,6 


7,1 


Ten/10npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


1,9 


2,5 


3,2 


4,0 


5,0 


6,3 


8,0 


noTpe6/i«eivia« 


ox/ia>KfleHMe 


kBt 


0,05 


0,05 


0,06 


0,07 


0,07 


0,09 


0,09 


MOIHHOCTb 


o6orpeB 


kBt 


0,03 


0,03 


0,04 


0,05 


0,05 


0,07 


0,07 


Pacxofl B03flyxa (Mi/m-MaKc) 


m 3 /m 


300 - 360 - 420 


330 - 390 - 480 


330 - 420 - 540 


360 - 480 - 600 


480 - 570 - 660 


570 - 660 - 780 


720 - 840 - 990 


CraTi/mecKoe flaB/iem/ie 


na 


5-15-35-50 


5-15-35-50 


5-15-35-50 


5-15-35-50 


5-15-35-50 


5-15-35-50 


5-15-35-50 


YpoBeHb 3ByKOBoro flaBJiem/m 

(HM3K-CpeflH-Bb!C) 


flB(A) 


22-24-28 


23-25-29 


24-26-30 


24-27-32 


28-30-33 


30-32-35 


30-33-36 


YpOBeHb 3ByKOBOM MOU^HOCTH (iViaKC) 


flB(A) 


51,3 


52,6 


53,4 


56,0 


56,0 


59,1 


59,2 


Bee 


Kr 


19,0 


19,0 


19,0 


20,0 


24,0 


24,0 


28,0 


ra6apnTbi (lllxflxB) 


MM 


700x700x200 


700x700x200 


700x700x200 


700x700x200 


900x700x200 


900x700x200 


1100x700x200 


Hanpflwem/ie rii/nai-ii/m 


B, <(>, Vu, 




220-240 B, 1 (J)a3a, 50 Vu, 


Pa60MMI/l TOK 


ox/ia>KfleHi/ie 


A 


0,42 


0,47 


0,50 


0,50 


0,56 


0,67 


0,72 


o6orpeB 


A 


0,31 


0,36 


0,39 


0,39 


0,45 


0,56 


0,61 


fluaivieip Tpy6 


>KHflKOCTb 


MM (flK)l/IM) 


6,35(1/4) nai/iKa 


9,52 (3/8) nai/iKa 


ra3 


MM (flK)l/IM) 


12,7 (1/2) nai/iKa 


15,88 (5/8) nai/iKa 


fli/iaivieTp flpeHawa 


MM (flK>MM) 


Hapy>KHbiM 032 (1-1/4) 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Tai/maHfl) 



npuMenaHMfl: 

1 . B 3aBOflCKOM HadpoMKe ycTaHOB/ieHO craTi/mecKoe flaB/iem/ie Berni/ma-ropa 1 5 l~la. 

2. BHyTpeHHi/m 6jiok PEFY-P1 5VMS1 -E mokct 6biTb noflK/iiOMeH TO/ibKO k Hapy>KHbiM 6/iOKaM cepi/m Y(S)HM i/i 6o/iee no3flHi/iM MOfli/ic|)i/iKaui/mM. 



Ormi/ii/i (aKceccyapbi) 





HaMMeHOBaHMe 


Oni/icam/ie 


1 


PAC-KE70HS-E 


KoMn/ieKT p,nn nepeHOca 6/iOKa ynpaBJiem/m Ha deHy paflOM c BHyTpeHHi/iM 6jiokom 
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KaHa/lbHblM 6/10K 

PEFY-VMA(L)-E 



ox/ia^fleHMe-HarpeB: 2,2-16,0 kBt 



fljlfl nOMGIHGHMM CJIOKHOM (fcopMbl 



flnnHHoe noMememie 




L-o6pa3Hoe noMemehme 



















a// 


off 


o 










o 


o 


O 



noMememie c HacwmeHHbiM 

3anOTOJ10HHblM npOCTpaHCTBOM 



Oni/icaHi/ie npi/i6opa 

• KoMnaKTHbii/i flM3aMH: BbicoTa Kopnyca 6/iOKa cocraB/iaeT 250 mm fl/ia Bcex MOfli/i(})i/iKaL|i/ii/i. 

• M3Mei-meMoe craTi/mecKoe flaB/iem/ie BeHTi/i/iflTopa: 35 - 50 - 70 - 1 00 - 1 50 Fla. 

• Mofle/iM PEFY-P VMA-E i/iMeiOT BCTpoeHHbii/i flpeHa>KHbii/i Hacoc. B MOfle/iflx PEFY-P VMAL-E 
ApeHa>KHoro Hacoca HeT. 

• Hi/i>khi/ii/i npe,qeji Me/ieBOM TeMnepaTypw MO>KeT 6biTb nom/i>KeH flo +1 4°C (npi/i 3tom BeHTi/uiflTop 

6yfleT pa60TaTb TOJlbKO Ha MaKCI/IMa/lbHOI/l CKOpOCTI/l). 

• B MOfle/iax PEFY-P60-1 40VMA(L)R1 npeflycMOTpeHa B03MO>KHOCTb i/i3MeHeHi/m pacxo,qa B03flyxa 
BHeniHi/iM aHa/ioroBbiM curHa/iOM 0-1 0 B fl/ia peajii/i3au,i/ii/i VAV-cudeM (ci/icreM c pery/inpyeMbiM 
pacxoflOM B03,qyxa). 3ia 4>yHKu,i/m npe,qHa3HaMeHa fl/ia opraHi/i3au,i/ii/i B3ai/iMO,qei/iCTBi/m c 
B03flyiuHbiMM 3ac/iOHKaMi/i, ynpaB/iaeMbiMi/i flamMKaMM TeMnepaiypbi. MeTOfli/mecKi/ie yKa3aHi/m no 
npi/iMeHem/iK) flaHHOi/i 4>yHKu,i/ii/i mo>kho CKanaTb Ha cai/ne www.mitsubishi-aircon.ru b pa3fle/ie 
«floKyMeHTau,i/m». 

• B03flyiUHbll/l 4>l/l/lbTp b KOMn/ieKTe. 



napaivieTp / MOfle/ib 




PEFY-P20VMA(L)-E 


PEFY-P25VMA(L)-E 


PEFY-P32VMA(L)-E 


PEFY-P40VMA(L)-E 


PEFY-P50VMA(L)-E 


XOJIOflOn pOM3BOflMTe/l bHOCTb 


kBt 


2,2 


2,8 


3,6 


4,5 


5,6 


Te n ji o n po w 3 boa i/i Te/i b h ocrb 


kBt 


2,5 


3,2 


4,0 


5,0 


6,3 


nOTpe6/15ieMa51 MOIHHOCTb 


kBt 


0,06 (0,04) 


0,06 (0,04) 


0,07 (0,05) 


0,09 (0,07) 


0,1 1 (0,09) 


Pacxofl B03flyxa (m/i3K.-cpefl.-Bbic.) 


m 3 /m 


360-450-510 


450-540-630 


600-720-840 


720-870-1020 


YpOBeHb LUyMa (HM3K.-Cpefl.-BblC.) 


flB(A) 


23-25-26 


23-26-29 


23-27-30 


25-29-32 


daTHMecKoe flaB/iem/ie 


na 


35/50/70/100/150 


Bee 


Kr 


23,0 (22,0) 


26,0 (25,0) 


fa6apnTbi (lllxflxB) 


MM 


700x732x250 


900x732x250 


Hanpawei-ine nuTam/m (B, Vu,) 


220-240 B, 1 <j>a3a, 50 Vu, 


Pa60MHM TOK 


A 


0,53 (0,42) 


0,53 (0,42) 


0,55 (0,44) 


0,64 (0,53) 


0,74 (0,63) 


fluaMeip Tpy6: >Ki/iflKOCTb 


MM (flIOMM) 


6,35(1/4) 


fluaMeip Tpy6: ra3 


MM (flK)l/IM) 


12,7(1/2) 


flnaMeTpflpeHa>Ka 


MM (flK)l/IM) 


Hapy>KHbii/i fluaMeip 32 (1-1/4) 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD, AIR CONDITIONER PLANT (Bejii/iKo6pi/iTam/m) 



napaivieTp / Mo^e/ib 


PEFY-P63VMA(L)-E 


PEFY-P71VMA(L)-E 


PEFY-P80VMA(L)-E 


PEFY-P100VMA(L)-E 


PEFY-P125VMA(L)-E 


PEFY-P140VMA(L)-E 


XOJlOflOn pOM3BOflMTe/l bHOCTb 


kBt 


7,1 


8,0 


9,0 


11,2 


14,0 


16,0 


Ten/10npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


8,0 


9,0 


10,0 


12,5 


16,0 


18,0 


noTpe6/i«eMaji Mou^HOCTb 


kBt 


0,12(0,10) 


0,14(0,12) 


0,14(0,12) 


0,24 (0,22) 


0,34 (0,32) 


0,36 (0,34) 


Pacxofl B03flyxa (m/i3K.-cpefl.-Bbic.) 


m 3 /m 


810-960-1140 


870-1080-1260 


1380-1680-1980 


1680-2040-2400 


1770-2130-2520 


YpOBeHb LUyMa (HM3K.-Cpefl.-BblC.) 


flB(A) 


25-29-32 


26-29-34 


28-33-37 


32-36-40 


33-37-42 


CraTi/mecKoe flaB/iem/ie 


na 


35/50/70/100/150 


Bee 


Kr 


32,0 (31,0) 


42,0 (41,0) 


46,0 (45,0) 


Ta6apnTbi (LUxflxB) 


MM 


1100x732x250 


1400x732x250 


1600x732x250 


Hanpawem/ie ni/iTam/m (B, (J), 110 


220-240 B, 1 ((>a3a, 50 l~u 


Pa60MMI/l TOK 


A 


1,01 (0,90) 


1,15 (1,04) 


1,15 (1,04) 


1,47 (1,36) 


2,05 (1,94) 


2,21 (2,10) 


fluaMeip Tpy6: >Ki/iflKOCTb 


MM (flK)l/IM) 


9,52 (3/8) 


fluaMeip Tpy6: ra3 


MM (flKMM) 


1 5,88 (5/8) 


flnaMeipflpeHa>Ka 


MM (flK)MM) 


Hapy>KHbM 032 (1-1/4) 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD, AIR CONDITIONER PLANT (Bejii/iKo6pi/iTam/m) 



Oni4i/ii/i (aKceccyapbi) 





Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


1 


PAC-KE91TB-E 


Kopnyc fl/ifl <|>mibTpa (PEFY-P20/25/32VMA(L)) 


2 


PAC-KE92TB-E 


Kopnyc fljifl <|>i/mbTpa (PEFY-P40/50VMA(L)) 


3 


PAC-KE93TB-E 


Kopnyc fljifl <|>mibTpa (PEFY-P63/71/80VMA(L)) 


4 


PAC-KE94TB-E 


Kopnyc flJifl <|>mibTpa (PEFY-P1 00/1 25VMA(L)) 


5 


PAC-KE95TB-E 


Kopnyc fljifl (pmibTpa (PEFY-P140VMA(L)) 




Kopnyc fl/ifl (jw/ibTpa PAC-KE91-95 TB-E 

n03B0/lfleT n0flMK)4HTb B03flyX0B0fl 

k Bxofly BHyipeHHero 6/iOKa 

l/l l/l3B/ieKaTb (|)H^bTp flJlfl C>6aiy>KI/IBaHI/m 
CHI/I3y MJlMC60Ky 

PAC-KETB-E 

BHyTpeHHI/ll/l 6/10K 

cp/iaHeM fl/i?i noflKJiKwem/m 
B03,qyxoBOfla 
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KaHa/lbHbIM 6/10K 

PEFY-VMH(S)-E 



oxjiawflem/ie-HarpeB: 4,5-28,0 kBt 




Oni/icam/ie npi/i6opa 

• Hi/i3ki/ii/i ypoBeHb Luyivia 3a cneT npi/iMeHem/m cneqi/ia^bHO pa3pa6oTaHHoro BeHTi/uiflTopa 1/1 Termoo6MeHHi/iKa. 

• MaKCi/iiviajibHoe CTaTi/mecKoe flaB/iem/ie BeHTi/uiflTopa flo 200 l~la (250 l~la — b MOfle/iflx PEFY-P200, 250VMHS-E). 

• Hi/i>khi/m npefle/i Lie/ieBoi/i TeMnepaTypw Momei 6biTb nom/i>KeH flo +1 4°C (npi/i 3tom BeHTi/uiflTop 6yqeT pa6oiaTb TO/ibKO Ha MaKCi/iMa/ibHOi/i CKopoc™). 

• Bo3flyiuHbiM (J)M/ibTp — ormi/m. 




riapaivieTp / Mo^e/ib 




PEFY- 
P40VMH-E 


PEFY- 
P50VMH-E 


PEFY- 
P63VMH-E 


PEFY- 
P71VMH-E 


PEFY- 
P80VMH-E 


PEFY- 
P100VMH-E 


PEFY- 
P125VMH-E 


PEFY- 
P140VMH-E 


PEFY- 
P200VMHS-E 


PEFY- 
P250VMHS-E 


XOJ10flOnpOH3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


4,5 


5,6 


7,1 


8,0 


9,0 


11,2 


14,0 


16,0 


22,4 


28,0 


Ten^onpon3BOflMTe/ibHOCTb 


kBt 


5,0 


6,3 


8,0 


9,0 


10,0 


12,5 


16,0 


18,0 


25,0 


31,5 


noTpe6/i«eivia« MomHOCTb 


kBt 


0,19 


0,19 


0,24 


0,26 


0,32 


0,48 


0,48 


0,48 


0,63 


0,82 


PaCXOfl B03flyxa (HH3K-Bbic) 


m 3 /m 


600-840 


810-1140 


930-1320 


1080-1500 


1590-2280 


1680-2400 


3000-4320 


3480-5040 


YpOBeHb LUyMa (Hl/13K-Bbic) 


flB(A) 


27-34 


32-38 


32-39 


35-41 


34-42 


36-43 


39-46 


CraTi/mecKoe flaB/iem/ie 


na 


50-100-200 


50-100-150-200-250 


Bee 


Kr 


44,0 


45,0 


45,0 


50,0 


50,0 


70,0 


70,0 


70,0 


97 


100 


fa6apnTbi (lllxflxB) 


MM 


900x750x380 


1000x900x380 


1200x900x380 


1250x1120x470 


Hanpawei-ine ni/iTam/m (B, c|), ri_0 


220-240 B, 1 c|)a3a, 50 l~u 


Pa60MMI/l TOK 


A 


0,88 


0,88 


1,12 


1,20 


1,47 


2,34 


2,34 


2,35 


1,62 


2,00 


fluaivieTp Tpy6: >Ki/iflKOCTb 


MM 
(flIOMM) 


6,35 (1/4) 


9,52 (3/8) 


9,52 


fluaivieip Tpy6: ra3 


MM 
(flK>l/IM) 


12,7(1/2) 






15,88 


(5/8) 






19,05 (3/4) 


22,2 (7/8) 


fluaivieTp flpeHa>Ka 


Hapy>KHbii/i 032 (1-1/4) 


3aBOfl 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnom/m) 



Oni4i/ii/i (aKceccyapbi) 





Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


1 


PAC-KE04DM-F 


ApeHa>KHbiM Hacoc (PEFY-P40-140VMH-E) 


2 


PAC-KE05DM-F 


ApeHa>KHbm Hacoc (PEFY-P200/250VMHS-E) 


3 


PAC-KE63TB-F 


Kopnyc p,nn c|)i/iJibTpa (MOfle/ii/i PEFY-P40VMH-E, PEFY-P50VMH-E, PEFY-P63VMH-E) 


4 


PAC-KE86LAF 


(Di/i/ibTp noBbnueHHoro cpoKa c/iy>K6bi (MOfle/ii/i PEFY-P40VMH-E, PEFY-P50VMH-E, PEFY-P63VMH-E) 


5 


PAC-KE80TB-F 


Kopnyc fl/ifl fyvmbipa (MOfle/ii/i PEFY-P71 VMH-E, PEFY-P80VMH-E) 


6 


PAC-KE88LAF 


CDn/ibTp noBbnueHHoro cpoKa aiy>K6bi (MOfle/ii/i PEFY-P71 VMH-E, PEFY-P80VMH-E) 


7 


PAC-KE140TB-F 


Kopnyc fl/ifl (()i/iJibTpa (MOfle/in PEFY-P100VMH-E, PEFY-P125VMH-E, PEFY-P140VMH-E) 


8 


PAC-KE89LAF 


(Di/i/ibTp noBbnueHHoro cpoKa c/iy>K6bi (MOfle/in PEFY-P100VMH-E, PEFY-P125VMH-E, PEFY-P140VMH-E) 


9 


PAC-KE250TB-F 


Kopnyc p,nn fyvmbipa (MOfle/ii/i PEFY-P200VMHS-E, PEFY-P250VMHS-E) 


9 


PAC-KE85LAF 


(Di/iJibrp noBbnueHHoro cpoKa c/iy>K6bi (MOfle/ii/i PEFY-P200VMHS-E, PEFY-P250VMHS-E) 
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KaHa/lbHblM 6/10K 

PEFY-VMH-E-F 

npflMOTOHHoro Tuna 

ox/iawflem/ie-HarpeB: 9,0-28,0 kBt 



Oni/icaHi/ie npi/i6opa 

• l~lo3BO/ifleT noflaBaTb Hapy>KHbii/i B03flyx (b pe>Ki/iivie o6orpeBa: -1 0. . .+20°C) b noMemeHi/ie i/i noflflepwi/iBaTb ero TeivinepaTypy. 

• CyMMapHa^ npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTb BHyipeHHi/ix 6/iokob b ci/ideivie c np^MOTOHHbiM 6/iokom He flo/i>KHa npeBbiiuaTb 1 1 0% ot npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTi/i Hapy>KHoro arperaia, a 
npi/i pa6oTe b pewi/iivie o6orpeBa npi/i TeivinepaType Hapy>KHoro B03flyxa MeHee -5°C — 1 00%. 

• 5/iOK nepexoflMT b pe>Ki/iM «BeHTi/uifli4i/m» npi/i TeivinepaType Hapy>KHoro B03,qyxa Hi/i>Ke +21 °C npi/i pa6oTe Ha ox/iawfleHi/ie i/i Bbiwe +20°C — npi/i pa6oTe b pewi/iivie o6orpeBa. 

• B03flyLUHblM 4>M/ibTp — ormi/m. 




napaivieTp / Moae/ib 




PEFY-P80VMH-E-F 


PEFY-P1 40VMH-E-F 


PEFY-P200VMH-E-F 


PEFY-P250VMH-E-F 


XOJ10flOnpOM3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


9,0 


16,0 


22,4 


28,0 


Tenjionpon3BOfli/iTejibHOCTb 


kBt 


8,5 


15,1 


21,2 


26,5 


noTpe6/ifieiviafi Mou^HOCTb (ox/ia>KfleHi/ie-o6orpeB) 


kBt 


0,16 


0,29 


0,34 


0,39 


Pacxofl B03flyxa (iviaKc) 


m 3 /m 


540 


1080 


1680 


2100 


CraTi/mecKoe flaB/iem/ie 


na 


170 


200 


190 


YpOBeHb 3ByKOBOrO flaBJieHMfl (MMH-MaKC) 


flB(A) 


27-43 


28-43 


39-42 


40-44 


ypOBeHb 3ByKOBOI/l MOU^HOCTH (iViaKC) 


flB(A) 


65,6 


65,8 


64,4 


66,5 


Bee 


Kr 


50,0 


70,0 


100,0 


100,0 


TadapnTbi (LJJxflxB) 


MM 


1000x900x380 


1200x900x380 


1250x1120x470 


Hanpawei-ii/ie ni/iTai-ii/m 


B, (|), l~u 


220-240 B, 1 ())a3a, 50 Tu 


380-415 B, 3 (J)a3bi, 50 Vu, 


Pa60MMM TOK 


A 


0,67 


1,24 


0,58 


0,68 


fluaivieTp Tpy6: >Ki/iflKOCTb 


MM (flK)MM) 


9,52 (3/8) 


9,52 (3/8) 


fluaivieTp Tpy6: ra3 


MM (flK)l/IM) 


15,88 


(5/8) 


19,05 (3/4) 


22,2 (7/8) 


fluaivieTp flpeHa>Ka 


MM (flK)l/IM) 


Hapy>KHbii/i 032 (1-1/4) 


rapaHTupoBaHHbii/i flnana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp (ox/ia>Kflei-ine) 




+21 ... 


+43°C 




rapaHTupoBaHHbii/i flnana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp (o6orpeB) 




-10 ... 


+21°C 




3aBOfl 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnom/m) 



Ormi/ii/i (aKceccyapbi) 





Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


1 


PAC-KE04DM-F 


ApeHa>KHbii/i Hacoc 


2 


PAC-KE80TB-F 


Kopnyc fl/ifl (Jwjibrpa (fl/ifl MOfle/ii/i PEFY-P80VMH-E-F) 


3 


PAC-KE140TB-F 


Kopnyc fl/ifi ())i/iJibTpa (fl/ifl MOfle/ii/i PEFY-P140VMH-E-F) 


4 


PAC-KE250TB-F 


Kopnyc fl/ifl (^i/uibTpa (fl/ifl MOfle/iei/i PEFY-P200VMH-E-F i/i PEFY-P250VMH-E-F) 


5 


PAC-KE88LAF 


(Di/vibTp noBbnueHHoro cpoKa aiy>K6bi (fl/ia MOfle/ii/i PEFY-P80VMH-E-F) 


6 


PAC-KE89LAF 


CDn/ibTp noBbnueHHoro cpoKa c/iy>K6bi {p,nn MOfle/ii/i PEFY-P140VMH-E-F) 


7 


PAC-KE85LAF 


CDn/ibTp noBbnueHHoro cpoKa c/iy>K6bi (fl/ia MOfle/iei/i PEFY-P200VMH-E-F i/i PEFY-P250VMH-E-F) 



x^aflareHT 

R410A 
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IIOflBeCHOM 6/lOK 

PCFY-VKM-E 



oxjiawflem/ie-HarpeB: 4,5-14,0 kBt 



Pa6oTaeTTnxo 1/1 o6ecnem/iBaeT KOM(|)opTHoe 
pacnpefle/ieHne B03flyujHoro noTOKa 



Oni/icam/ie npn6opa 

KOMnaKTHafl KOHCTpyKMI/lfl. 

l/l3fni^Hbii/i i/i coBpeivieHHbii/i fli/i3ai/iH Bbino/iHeH b CTi/ine «new edge». Kpi/iBo/iMHei/iHbie noBepxHocm 
Kopnyca nepeceKaiOTai, o6pa3ya MeTKi/ie rpaHi/i. 

Be/ibiM MBeT Kopnyca. 

4 CKopoc™ BeHTi/iJiJiTopa: Hi/i3Kafi, cpeflHflfl 1, cpeflHflfl 2, BbicoKaa. 

ABTOMaTMMecKoe yivieHbLueHi/ie CKopoc™ BeHTi/i/ifiTopa npi/i flocTi/i>KeHi/ii/i Me/ieBoi/i TeivinepaTypbi. 
Mo>KeT ycTaHaBJii/iBaTbc?i b noMemeHi/mx c bwcotoi/i noTO/iKOB flo 4,2 m (MOfle/ii/i P1 00/1 25). 
rioflKJiK)MeHi/ie (J)peoHonpoBOflOB C3afli/i i/mi/i CBepxy. 
flpeHa>K MO>KeT 6biTb noflK/iK)MeH cnpaBa i/i cnesa. 

ripeflycMOTpeH flpeHa>KHbii/i Hacoc (nocTaBJiaeTca OTfle/ibHo), kotopni/i Bcrpai/iBaeTca b Kopnyc 
BHyipeHHero 6/iOKa. Hanop Hacoca — 600 mm BOflflHoro CTO/i6a. 

K npi/i6opy MO>KeT 6biTb noflK/iiOMeH npi/iTOMHbii/i B03,qyxoBOfl. Pacxofl CBe>Kero B03,qyxa ,qo 240 m 3 /m 
(npi/i i/icno/ib30BaHi/ii/i BHeiuHero BeHTi/i/iflTopa). 




flpi/iTOK CBe>Kero B03Ayxa 



flpeHa>KHbii/i Hacoc (oni4i/m) 



ABTOMaTMHeCKa^ CKOpOCTb BeHTI/IJlJlTOpa 



50 
0 
-50 
-100 
-150 
-200 
-250 
-300 



fo -250 - 




PCFY-P40VKM-E 
PCFY-P63VKM-E 
PCFY-P100/125VKM-E 



1 2 3 

Pacxofl B03flyxa, m 3 /mi/ih 



ApeHa>KHbM Hacoc 
yda h a B/i i/i Ba eTCfl 
BHyTpi/i Kopnyca 



flO 600 MM 



nOBepXHOCTb 

noTO/iKa 



















MOLLJHbM 
nOTOK 


► 


KOM())OpT 


nocne BK/iKDMem/ia 


ue/ieBaa TeMnepaTypa 
flOCTi/imyTa 



napaMetp / Moflenb 




PCFY-P40VKM-E 


PCFY-P63VKM-E 


PCFY-P1 00VKM-E 


PCFY-P1 25VKM-E 


XOJ10flOnpOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


4,5 


7,1 


11,2 


14,0 


Ten/ionpon3BOflMTe/ibHOCTb 


kBt 


5,0 


8,0 


12,5 


16,0 


noTpe6/i«eMafi Mou^HOCTb 


kBt 


0,04 


0,05 


0,09 


0,11 


Pacxofl B03flyxa (Hi/i3K-cpefl1-cpefl2-Bbic) 


M 3 /Mac 


600-660-720-780 


840-900-960-1080 


1260-1440-1560-1680 


1260-1440-1620-1860 


YpoBeHb LuyMa (HM3K-cpefl1-cpefl2-Bbic) 


flB(A) 


29-32-34-36 


31-33-35-37 


36-38-41-43 


36-39-42-44 


Bee 


Kr 


24,0 


32,0 


36,0 


38,0 


Ta6apnTbi (lllxflxB) 


MM 


960x680x230 


1280x680x230 


1600x680x230 


1600x680x230 


HanpaweHi/ie ni/iTaHi/m 


B, ((), Vu, 




220-240 B, 1 


c|)a3a, 50 \~u, 




Pa60MHI/l TOK 


A 


0,28 


0,33 


0,65 


0,76 


fluaMeip Tpy6: wnflKOCTb 


MM (flK)l/IM) 


6,35(1/4) 


9,52 (3/8) 


9,52 (3/8) 


9,52 (3/8) 


fli/iaMeip Tpy6: ra3 


MM (flK)l/IM) 


12,7(1/2) 


1 5,88 (5/8) 


15,88 (5/8) 


15,88 (5/8) 


flnaMeTpflpeHa>Ka 


MM (flIOMM) 


Hapy>KHbiM 026 (1-1/32) 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (flnom/m) 



Ormi/ii/i (aKceccyapbi) 





Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


1 


PAC-SH83DM-E 


ApeHa>KHbm Hacoc (PCFY-P40VKM-E) 


2 


PAC-SH84DM-E 


ApeHa>KHbiM Hacoc (PCFY-P63/1 00/1 25VKM-E) 


3 


PAC-SH88KF-E 


BblCOK09())())eKTMBHblM (J)HJlbTp (PCFY-P40VKM-E) 


4 


PAC-SH89KF-E 


BblCOK09())())eKTMBHblM (J)HJlbTp (PCFY-P63VKM-E) 


5 


PAC-SH90KF-E 


BbicoK09(l)(t)eKTHBHbiM (()MJibTp (PCFY-P1 00/1 25VKM-E) 


6 


PAR-SL94B-E 


Ha6opfl/ifl 6ecnpoBOflHoro ynpaB/ieHi/m: npneMHUK 1/IK-cnmajiOB n ny/ibT (PCFY-P40/63/1 00/1 25VKM-E) 
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HaCTeHHbIM 6/10K 

PKFY-VBM/VH MA/KM -E 



ox/iawflem/ie-HarpeB: 1,7-11,2 kBt 



PKFY-P15/20/25VBM-E 



T PKFY-P32/40/50VHM-E 



PKFY-P63/1 OOVKM-E 



Oni/icam/ie npi/i6opa 

l/l3^LMHbiw i/i KOMnaKTHbiM fli/i3ai/iH. n/iocKaa nepeflHaa naHe/ib, 6e/ibii/i MBeT Kopnyca. 
Hi/i3ki/ii/i ypoBeHb Luyivia. He6o/ibwoi/i Bee 

yflo6Hbii/i flOdyn k KJieMMHbiM KO/iOflKaivi fl/ia noflK/iiOMeHi/m Ka6e/iei/i. 
B/iOKi/i noBbiweHHOi/i moluhocti/i — cepi/m VKM. 

npi/ieMHi/iK 1/IK-cnrHa/iOB BdpoeH b Kopnyc 6/iOKa (PKFY-P VBM/VHM/VKM-E). 

OnMMOHa/ibHbiM flpeHa>KHbiM Hacoc c HanopoM 800 mm BOflflHoro CTO/i6a (PKFY-P VHM-E 1/1 
PKFY-P VKM-E). 




BHeLUHMM 9PB PAC-SG95LE-E 



Ka6e/ib (5,3 m) 



OnUMOHa/lbHblM (BHeillHI/ll/l) 
3JieKTpOHHbM paCLUI/ipi/lTe/lbHblM 

BeHTn/ib (3PB) b Kopnyce 
npeflHa3HaMeH fl/ifl yMeHbi±ieHi/ifl 
ypoBHfi LuyMa BHyTpeHHi/ix 
6jiokob PKFY-P1 5/20/25/32/40/50/63. PAC-SG95LE-E 
noflK/iK)MaeTC« k n/iaie ynpaB/ieHi/m BHyTpeHHero 6/iOKa 
BMecro BCTpoeHHoro 3PB. BHei±iHi/ii/i 3PB o6bNHO 
pa3MemaeTca BHe o6aiy>Ki/iBaeMoro noMemeHi/m Ha 
paccTOflHi/ii/i He 6o/iee 5mot BHyTpeHHero 6/iOKa. 




MoAncj)i/iKai4i/ii/i 



flpeHa>KHbii/i Hacoc (oni4i/m) 



l1p0M3B0- 
flMTeilbHOCTb 


PI 5 


P20 


P25 


P32 


P40 


P50 


P63 


PI 00 


VBM 


• 


• 


• 












VHM 








• 


• 


• 






VKM 














• 


• 



800 MM 



- fl pe H a>KHbiM BHyrpeHHi/ii/i 
Hacoc b Kopnyce 



napan/ieTp / Moae/ib 


PKFY- 
P15VBM-E 


PKFY- 
P20VBM-E 


PKFY- 
P25VBM-E 


PKFY- 
P32VHM-E 


PKFY- 
P40VHM-E 


PKFY- 
P50VHM-E 


PKFY- 
P63VKM-E 


PKFY- 
P1 00VKM-E 


XOJ10flOnpOH3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


1,7 


2,2 


2,8 


3,6 


4,5 


5,6 


7,1 


11,2 


Ten/ionpon3BOflMTe/ibHOCTb 


kBt 


1,9 


2,5 


3,2 


4,0 


5,0 


6,3 


8,0 


12,5 


noTpe6/ifieMafi Mou^HOCTb 
(ox/ia>KfleHne/HarpeB) 


kBt 


0,04/0,04 


0,04/0,03 


0,05/0,04 


0,08/0,07 


Pacxofl B03flyxa 
(HM3K-Cpefl1 -cpefl2-Bbic) 


m 3 /m 


294-300-312-318 


294-312-336-354 


540-600-660 


540-630-690 


600-630-720 


960-1200 


1200-1560 


YpoBeHb LuyMa 
(HM3K-Cpefl1 -cpefl2-Bbic) 


flB(A) 


29-31-32-33 


29-31-34-36 


34-37-41 


34-38-41 


34-39-43 


39-45 


41-49 


Bee 


Kr 


10,0 


13,0 


24,0 


28,0 


ra6apnTbi (lllxflxB) 


MM 


815x225x295 


898x249x295 


1170x295x365 


Hanpa>KeHi/ie nuTaHi/m 


b, (f>, ru 


220-240 B, 1 ())a3a, 50 \\\ 


Pa60MMI/l TOK 


A 


0,20 


0,40 


0,37 


0,58 


fluaMeip Tpy6: >Ki/iflKOCTb 


MM (flK)MM) 


6,35 (1/4) 


6,35(1/4) 
(9,52 (3/8)) 


9,52 (3/8) 


fluaMeip Tpy6: ra3 


MM (flK)l/IM) 


12,7 (1/2) 


12,7(1/2) 
(15,88 (5/8)) 


15,88 (5/8) 


flnaMeipflpeHa>Ka 


MM (flKMM) 


BHyTpeHHMM 016 (5/8) 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (flnoHi/m) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER 
PRODUCTS (THAILAND) CO, LTD 
(Tai/maHfl) 



Ormi/ii/i (aKceccyapbi) 





Hai/iMeHOBam/ie 


OniicaHi/ie 


1 


PAC-SG95LE-E 


flono/iHMTe/ibHbiM (bhcluhmm) pacujupnTe/ibHbiM BeHTM/ib b Kopnyce fl/ifl 6/iokob PKFY-P1 5/20/25/32/40/50/63 


2 


PAC-SH75DM-E 


ApeHa>KHbiM Hacoc b OTfle/ibHOM Kopnyce fl/ia 6jiokob PKFY-P32/40/50VHM-E 


3 


PAC-SH94DM-E 


ApeHa>KHbm Hacoc b OTfle/ibHOM Kopnyce arm 6jiokob PKFY-P63/100VKM-E 
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HanojibHbM 6jiok 

PFFY-VKM-E2 



oxjiawflem/ie-HarpeB: 2,2-4,5 kBt 



Oni/icam/ie npn6opa 

• ripeflHa3HaHeH fl/ia noMeinem/ii/i, b KOTopbix HeB03MO>KHO pa3iviecTi/iTb 
HacTeHHbie BHyTpem-ii/ie 6jioki/i i/i/ii/i b KOTopwxfl/ifl i/imepbepa 
npeflnoMTi/iTe/ibHa HanojibHafl ycraHOBKa. 

• noflana B03flyxa b flByx HanpaB/iei-ii/mx: BBepx 1/1 bhi/13. Bepxnmfl 
HanpaB/ifliOLnafl noTOKa pery/ii/ipyeTCfl, 1/1 npi/i yciaHOBKe ee b 
BepTi/iKa/ibHoe no/iowei-ii/ie mo>kho i/i36e>KaTb nona/jam/m npaivioro 
B03flyLUHoro noTOKa Ha no/ib30BaTe/iei/i. 

• l/l3flinHbii/i flM3aMH, KOMnaKTHafl i/i jierKaa KOHcrpyKMi/m. 

• Hi/i3ki/ii/i ypoBeHb Luyivia. 

• Mofle/ii/i ocHaLueHbi 3/ieKTpoflBi/iraTe/ieivi BeHTi/i/iflTopa nocroflHHoro 
TOKa, mto o6ecneMMBaeT Hi/i3Koe 3JieKTponoTpe6jieHi/ie. 



fl/lfl MHTepbepOB, B KOTOpblX 

npeflnoMTMTe/ibHa yciaHOBKa 

HanOJlbHblX BHyTpeHHUX 6/10KOB 




Hm3kmm ypoBeHb Luyivia 



CucTeivia B03Ayxopacnpe,qenei-ii/ifl 



* MOflenb 2.5 kBt 




80flB 



40 fl B 




napaivieTp / Mo^e/ib 




PFFY-P20VKM-E2 


PFFY-P25VKM-E2 


PFFY-P32VKM-E2 


PFFY-P40VKM-E2 


XOJ10flOnpOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


2,2 


2,8 


3,6 


4,5 


Ten/10npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


2,5 


3,2 


4,0 


5,0 


noTpe6/ifleiviafl MomHocrb 


kBt 


0,025 


0,025 


0,025 


0,028 


Pacxofl B03flyxa (Hi/i3K-cpefl-Bbic-MaKc) 


m 3 /m 


354-408-456-522 


366 - 420 - 480 - 546 


366 - 420 - 480 - 546 


480 - 540 - 570 - 642 


YpOBeHb LUyMa (HM3K-Cpefl-BblC-MaKC) 


flB(A) 


27-31 -34-37 


28-32-35-38 


28-32-35-38 


35 - 38 - 42 - 44 


Bee 


Kr 


15,0 


15,0 


15,0 


15,0 


ra6apnTbi (LUxflxB) 


MM 


600x700x200 


Hanp«>KeHne ni/iTai-ii/m 


B, <|>, Vu, 


220-240 B, 1 <|>a3a, 50 Tu 


Pa60MMI/l TOK 


A 


0,20 


0,20 


0,20 


0,24 


fluaivieip Tpy6: >Ki/iflKOCTb 


MM (fllOI/IM) 


6,35 (1/4) 


fluaivieTp Tpy6: ra3 


MM (flIOMM) 


12,7 (1/2) 


flnaivieTpflpeHa>Ka 


MM (flKMM) 


BHyTpeHHi/ii/i 016 (5/8) 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (flnom/m) 
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Hano/ibHbiM 6/iok 

PFFY-VLEM/VLRM/VLRMM-E 



oxjiawflem/ie-HarpeB: 2,2-7,1 kBt 




PFFY-VLRM-E 
PFFY-VLRMM-E 



■J 



PFFY-VLEM-E 



Oni/icam/ie np 1/160 pa 

• Mofle/ii/i PFFY-VLRM-E npeflHa3HaMeHbi fl/ia ycraHOBKi/i b cnei4i/ia/ibHbie hi/ilui/i. 

• Mofle/ii/i PFFY-VLRMM-E i/iMeiOT CTaTizrnecKoe flaB/iei-ii/ie BeHTi/uiflTopa flo 60 l~la. 

• B MHTepbepe 6y,qyT Bi/iflHbi TO/ibKO B03flyiuHbie peuieTKi/i. 



Mofle/iM PFFY-VLEM-E i/iivieiOT fleKopaTi/iBHbii/i Kopnyc Tpafli/1141/iOHHoro fli/i3ai/ma. 
riy/ibT yn pa B/ieH i/m b MOfle/iflx PFFY-P VLEM-E MOweT ycraHaB/ii/iBaTbCfl b 6/iok. 
Hi/i>khi/ii/i npefle/i i4ejieB0i/i TeivinepaTypbi MO>KeT 6biTb noHi/iweH flo +1 4°C (npi/i 3tom 

BeHTI/IJlflTOp 6yfleT pa60TaTb TOJlbKO Ha MaKCI/IMaJlbHOI/l CKOpOCTI/l). 



napaMeTp / Moflenb 




PFFY-P20VLEM-E 


PFFY-P25VLEM-E 


PFFY-P32VLEM-E 


PFFY-P40VLEM-E 


PFFY-P50VLEM-E 


PFFY-P63VLEM-E 


XOJ10flOnpOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


2,2 


2,8 


3,6 


4,5 


5,6 


7,1 


Ten^OnpOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


2,5 


3,2 


4,0 


5,0 


6,3 


8,0 


noTpe6/ifieivia« MomHocrb 


kBt 


0,04 


0,06 


0,065 


0,085 


0,10 


PaCXOfl B03flyxa (Hl/13K-Bbic) 


m 3 /m 


330 


390 


420 - 540 


540 - 660 


720 - 840 


720 - 930 


YpOBeHb LUyMa (Hl/13K-Bbic) 


flB(A) 


34 


40 


35-40 


38- 


43 


40-46 


Bee 


Kr 


23,0 


25,0 


26,0 


30,0 


32,0 


ra6apnTbi (lllxflxB) 


MM 


1050x220x630 


1170x220x630 


1410x220x630 


Hanpfl^em/ie nnTai-11/m 


B, Vu, 






220-240 B, 1 


(J)a3a, 50 ri4 






Pa60MMI/l TOK 


A 


0,19 


0,29 


0,32 


0,40 


0,46 


fluaivieip Tpy6: wnflKOCTb 


MM (flK>l/IM) 


6,35 (1/4) 


9,52 (3/8) 


fli/iaivieTp Tpy6: ra3 


MM (fllOMWl) 


12,7 (1/2) 


1 5,88 (5/8) 


flnaivieTpflpeHa>Ka 


MM (flK>MM) 


Hapy>KHbii7i 027 (1-3/32) 


3aBOfl 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnom/m) 




napaMeTp / Mo^e/ib 




PFFY-P20VLRM-E 


PFFY-P25VLRM-E 


PFFY-P32VLRM-E 


PFFY-P40VLRM-E 


PFFY-P50VLRM-E 


PFFY-P63VLRM-E 


XOJ10flOnpOH3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


2,2 


2,8 


3,6 


4,5 


5,6 


7,1 


Ten/ionpon3BOflMTe/ibHOCTb 


kBt 


2,5 


3,2 


4,0 


5,0 


6,3 


8,0 


noTpe6/i«eivia« MomHocrb 


kBt 


0,04 


0,06 


0,065 


0,085 


0,10 


PaCXOfl B03flyxa (Hl/13K-Bbic) 


m 3 /m 


330 


390 


420 - 540 


540 - 660 


720 - 840 


720-930 


YpOBeHb LUyMa (Hl/13K-Bbic) 


flB(A) 


34 


40 


35-40 


38 


-43 


40-46 


CraTi/mecKoe flaB/iei-ine 


na 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Bee 


Kr 


18,5 


20,0 


21,0 


25,0 


27,0 


ra6apnTbi (lllxflxB) 


MM 


886x639x220 


1006x639x220 


1246x639x220 


Hanpa>KeHi/ie ni/iTaHi/m 


B, Vu, 






220-240 B, 1 


())a3a, 50 Tlj 






Pa60MHI/l TOK 


A 


0,19 


0,29 


0,32 


0,40 


0,46 


fluaivieip Tpy6: wnflKOCTb 


MM (flK>l/IM) 


6,35 (1/4) 


9,52 (3/8) 


fli/iaivieTp Tpy6: ra3 


MM (flK>MM) 


12,7(1/2) 


1 5,88 (5/8) 


fluaivieip flpeHa>Ka 


MM (fllOMWl) 


Hapy>KHbii7i 027 (1-3/32) 


3aBOfl 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnom/m) 



flapaivieTp / Mofle/ib 




PFFY-P20VLRMM-E 


PFFY-P25VLRMM-E 


PFFY-P32VLRMM-E 


PFFY-P40VLRMM-E 


PFFY-P50VLRMM-E 


PFFY-P63VLRMM-E 


XOJ10flOnpOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


2,2 


2,8 


3,6 


4,5 


5,6 


7,1 


Ten/10npOM3BOflMTe/1bHOCTb 


kBt 


2,5 


3,2 


4,0 


5,0 


6,3 


8,0 


noTpe6/ifleMafl MominocTb 


kBt 


0,04 


0,04 


0,05 


0,05 


0,07 


Pacxofl B03flyxa 

(HH3K-CpeflH - BbIC) 


m 3 /m 


270-330-390 


390 - 450 - 540 


480 - 570 - 660 


600 - 720 - 840 


660 - 780 - 930 


YpOBeHb wyMa 

(HI/I3K - CpeflH - BbIC), flB(A) 


20 na 


31 -36-40 


27-32-37 


30 - 36 - 40 


32-37-41 


35 - 40 - 44 


40 na 


34 - 39 - 42 


30-35-41 


32-38-42 


35 . 40 - 44 


36 - 42 - 47 


60 na 


35 - 40 - 43 


32 - 37 - 42 


35 - 39 - 44 


36-41 -45 


38 - 43 - 48 


CraTi/mecKoe flaB/iei-ine 


na 


20 - 40 - 60 


20 - 40 - 60 


20 - 40 - 60 


20 - 40 - 60 


20 - 40 - 60 


20 - 40 - 60 


Bee 


Kr 


18,5 


20,0 


21,0 


25,0 


27,0 


ra6apnTbi (lllxflxB) 


MM 


886x639x220 


1006x639x220 


1246x639x220 


Hanp«>KeHne nuTam/m 


B, ((), Vu, 






220-240 B, 1 


(J)a3a, 50 ru 






Pa60MMI/l TOK 


A 


0,34 


0,38 


0,43 


0,48 


0,59 


fluaMeip Tpy6: wnflKOCTb 


MM (flK)l/IM) 


6,35 (1/4) 


9,52 (3/8) 


fli/iaMeip Tpy6: ra3 


MM (flKMM) 


12,7 (1/2) 


1 5,88 (5/8) 


flnaMeTpflpeHa>Ka 


MM (flK)l/IM) 


Hapy>KHbiM 027 (1-3/32) 


3aBOfl 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (flnom/m) 



npuMenaHi/ie. 

B MOfle/iflx PEFY-P VLRMM-E b 3aBOflCKOi/i Hacrpoi/iKe yciaHOB/ieHO craTi/mecKoe flaB/iem/ie BeHTi/mflTopa 20 na. 
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M-Kompojuiep 

PAC-LV1 1 M-J 

AJifl 6/iokob MSZ-SF, MSZ-EF i/i MFZ-KJ 

oxjiawflem/ie-HarpeB: 1,5-5,0 kBt 



PAC-LV1 1 M-J 




Oni/icam/ie npi/i6opa 

BHyTpeHHue 6/ioki/i 6biTOBOi/i cepi/ii/i DESIGN Inverter MSZ-EF22-50VE, 
STANDARD Inverter MSZ-SF15/20VA v\ MSZ-SF25-50VE, a Taioxe Hano/ibHbie 
6/iOKi/i MFZ-KJ25/35VE noflK/iiOHaiOTCfl b MyjibTi/BOHajibHyio VRF-ci/ideiviy 
CITY MULTI c noMombio cneMna/ibHoro M-Kompo/i/iepa. M-KOHTpo/i/iep 
npeflcraBJiaeT co6oi/i MeTa/uii/mecKi/ii/i Kopnyc, b kotopom CMOHTi/ipoBaHbi 
3^eKTpoHHbii/i TPB i/i neMaTHbii/i V3e/i fl/ia npeo6pa30BaHi/m KOiviaHfl 1/13 ce™ 
M-NET b npoTOKO/i ynpaB/iem/m 6biTOBbiMi/i ci/icieiviaivii/i «A-control». 



MSZ-SF15/20VA, MSZ-SF25-50VE 



MSZ-EF22-50VE2B/VE2S/VE2W 




Hapy>KHblM 6/lOK 

City Multi 



■+- 



BHytpeHHue 6jiokh CITY MULTI 



3/ieKTponi/rraHi/ie, 

CI/imaJlbHafl/ll/IHI/m, 

c))peoHonpoBOfl 



M-KOHTpo/iJiep 

(yaaHaBJiMBaeTcn 

3a IIOTOJIKOM) 



r 



HacTeHHbie BHyTpeHHi/ie 6jiokh 
MSZ-EF22/25/35/42/50VE 
MSZ-SF15/20VA 
MSZ-SF25/35/42/50VE l/IK-ny/ibT 
ynpaBJiem/m 




MFZ-KJ25/35VE 




HaMMeHOBaHMe 


PAC-LV1 1 M-J 


Kojii/mecTBO nopTOB 


1 


CoBMecTHMbie BHyipeHHue 6jioki/i 


MSZ-EF22-50VE 
MSZ-SF1 5/20VA, MSZ-SF25-50VE 
MFZ-KJ25/35VE 


CoBMecTHMbie Hapy>KHbie 6/iokh 


PUMY-P VKM/YKM, PUCY-(E)P Y(S)KA, 
PUHY-EP Y(S)LM-A, PUHY-P Y(S)KB, 
PUHY-HP YHM-A, PQHY-P YHM-A 
PURY-PY(S)LM-A, PQRY-P YHM-A 


ra6apnTHbie pa3Mepbi (B x 111 x fl) 


MM 


183x355x142 


Bee 


Kr 


3,5 


(DpeoHonpoBOfl 


>KHflKOCTb 


MM 
(flK>MM) 


6,35(1/4) 


ra3 


HeT 


3/ieKTponi/iTai-ii/ie 


1 <|>a3a, 220 B, 50 Tu 


noflKJiK)MeHne flpeHa>KHoro Tpy6onpoBOfla 


He Tpe6yeTC« 


CoBMecTHMbie ny/ibTbi ynpaB/ieHna 


6ecnpoBOflHbie ny/ibTbi ynpaB/iei-ii/m 


Ci/imajibHbie jimhmh 


M-NET (City Multi) i/i «new A-control» (RAC) 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 
AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS 
WORKS (flnoHi/m) 



Hano/ibHbie BHyTpeHHue 6jiokh 
MFZ-KJ25/35VE 



flOflKJllOHeHI/ie CI/imaJlbHblX Jl I/I H I/I M 



HapywHbM 6jiok 
(aflpec51) 



TB3 

Ml M2 S 

@J§L© 



PAC-LV1 1 M-J 
(aflpecOl) 

TB5 TB 

M1 M2 S SI S2 S3 



£1,£2 v\nv\i3< 10 m 
(Ka6e/ib4x 1,5 mm 2 ) 

(Li + L2) v\nv\ (L i + L 3) 
i/ijii/i (b + L 3) < 200 m 



L2 



S1 S2 S3 

M-cepi/m 



PAC-LV1 1 M-J 
(a/ipec 02) 

TB5 TB 

Ml M2 S SI S2 S3 



@@@ 
S1 S2 S3 



M-cepi/m 



CDopMi/ipoBaHi/ie n/iflpaBJii/mecKi/ix coefli/meHi/11/1 

PAC-LV1 1 M-J 



He6o/iee 15 m 




BHyTpeHHI/ll/l 
/ 



Hapy>KHbin arperaT 





SI S2 S3 



M-cepi/m 



1/lHfleKC npOM3BOflWTe/lbHOC™ 

BHyTpeHHero 6/iOKa 


OpeoHonpoBOfl 


>KI/lflKOCTb 


ra3 


15-40 


06,35(1/4) 


09,52 (3/8) 


50 


06,35(1/4) 


012,7(1/2) 
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■ rioAKJiK)MeHuie 3/ieKTponi/rraHi/m 



Ka6e/ib3x 1,5 mm' 



pacnae^Hafl 
Kopo6Ka 



aBTOMaTi/mecKi/ii/i 
BbiK/itOHaTe/ib 16 A 




M-Kompo/iJiep 



CyMMapHbii/i pa6oHMi/i tok Meinee 1 6 A 



BHyTpeHHue 6/ioki/i CITY MULTI n M-Kompojuiep 

flonycKaeTca Ko6nHnpoBaTb b oahom n/iflpaB/iM^ecKOM Komype x/iaflarema BHyipeHHi/ie 6/iokm ci/icieM CITY MULTI i/i BHyipeHHi/ie 6/iokm M-cepi/m, noflK/iiOHeHHbie ^epe3 M-Kompo/i/iep. I~lpn btom cnepyei 
npi/iHi/iMaTb bo BHMMaHMe aieflyiOLHi/ie oco6em-iocTM ynpaB/iehma: 

1) BinyTpeHHi/ie 6/iokm ci/icreM CITY MULTI m BHyTpem-me 6/iokm M-cepMM He/ib3fl o6"beflMi-mTb b rpynnbi. 

2) BHyipeHHMM 6/iok, noflK/iiOHeHHbiM vepe3 M-KOHTpo/i/iep He/ib3fl noflK/no^aTb b CMTHa/ibHyio /imhmk) M-NET flpyroro n/i,qpaB/iMHecKoro Komypa ^epe3 MHTep4»eMC MAC-333IF-E. 

3) rpynnbi BHyipeHHMx 6/iokob, noflK/iiOHeHHbix ^epe3 M-KOHTpo/i/iep, c^opMMpyiOTCfi Liempa/ibhibiMM KOHTpo/i/iepaMM m/im ME-ny/ibTaMM ynpaB/iehma. Mcno/ib30BaHMe fl/ia btom qe/iM 6ecnpoBOflHoro 
MK-ny/ibTa m/im MA-ny/ibTa He flonycKaeTca. 



1 . PAC-LV1 1 M-J Henb3n o6i>eflMHflTb b rpynny c BHyTpeHHi/iM 6/iokom CITY MULTI 



ci/imanbHafl 
ni/iHi/m M-NET 



Hapy>KHbii/i 

6/10K 

CITY MULTI 
aflpec:51 



M-Kompo/uiep PAC-LV1 1 M-J He/ib3fl 
o6"beflMHaTb b rpynny c BHyrpeHHMM 6jiokom 
CITY MULTI, TaK KaK 3th ycrpoi/icrBa wvieiOT 
pa3Hbii/i (JpopiviaT o6ivieHa flaHHbiMn. 







BHyrpeHHi/m 


PAC-LV1 1 M-J 




6/lOK 






CITY MULTI 


a/ipec: 01 




aflpec: 02 



ci/ima/ibHafl 
ni/iHi/m 
A-control 



M-cepi/m 



ME-ny/ibT 
CITY MULTI 



fpynna / 



l/IK-nynbT 
ynpaB/ieHi/m 



2. PAC-LV1 1 M-J Henb3?i noflK/iiOHaTb b M-NET nepe3 MHTep^ewc MAC-333IF-E, 
noflK/iiOHeHHbiM k BHyTpeHHeM 6/iOKy 

UeHTpa^bHbm ny/ibT 



Hapy>KHbm 

6/IOK 

CITY MULTI 
aflpec:51 



-fh 



PAC-LV1 1 M-J 
aflpec: 01 



cuma^bHaa 
ni/iHi/m 
A-control 



M-cepi/m 



pa3beivi CN105 



-ft -> 



\ I 



CITY MULTI 



cumanbHaa 
/ii/iHi/m M-NET 



Hapy>KHbii/i 

6/lOK 

CITY MULTI 
aflpec: 52 



PAC-LV1 1M-J 
aflpec: 02 



cumanbHaa 

/ii/iHi/m 

A-control 



M-cepi/m 



pa3-beiviCN105 



flaHHaa KOH(()nrypai4Ma He flonycKaera i/i3-3a 
p> a 3/1 i/i m i/i i/i b 4>opiviaTe o6ivieHa flaHHbiivin. 



3. fpynnow He MomeT ynpaB/iflTb o6u\v\v\ MK-ny/ibT 



o/imajibHafl 
/ii/iHi/m M-NET 



-H- 



Hapy>KHbii/i 

6/10K 

CITY MULTI 
aflpec:51 



Tpynna BHyipeHHux 6/iokob M-cepi/m He MO>KeT 
KoppeKTHO ynpaB/iflTbca o6lhi/im 6ecnpoBOflHbiM 
ny/ibTOM. 



PAC-LV1 1 M-J 
a/ipec: 01 



PAC-LV1 1 M-J 
a/ipec: 02 



M-cepi/m 



M-cepi/m 



MK-ny/ibT 
ynpaB/ieHi/ia 



fpynna 



4. He flonycKaeTca (|>opMi/ipoBaTb rpynnbi no ci/irHajibHOw ni/mi/ii/i MA 



ci/ima/ibHafl 
/ii/iHi/m M-NET 



Hapy>KHbii/i 

6/IOK 

CITY MULTI 
aflpec:51 



CDopiviaT o6ivieHa flaHHbiMn no ci/ima/ibHOi/i 
jiHHi/m MA fl/ia 6jiokob CITY MULTI h 
MHTepcj)ei/icoB MAC-333IF-E ommamca. 



PAC-LV1 1 M-J 
aflpec: 01 



ci/imanbHafl 

/ii/iHi/m 

A-control 



M-cepi/m 



pa3beM CN105 



MA-ny/ibT 
PAR-31MAA 



BHyTpeHHi/ii/i 

6/lOK 

CITY MULTI 
aflpec: 02 



cumanbHaa ni/iHi/m MA 



147 




Kompo/uiep (|)peoHOBbix ceKL|i/iM npi/ITOMHblX VCT3HOBOK 

PAC-AH M-J 

iCITYmULTI Gb 

oxjia>KfleHMe-HarpeB: 9,0-56,0 kBt 



KoHTpo/i/iepbi PAC-AH125, 140, 250, 500M-J no3BO/iflK>T noflK/iiom/iTb ())peoHOByK) ceKLji/iK) npi/iTOMHOi/i 
ydaHOBKM k Hapy>KHOMy 6/iOKy MyjibTi/i30Ha/ibHOi/i VRF-cudeMbi City Multi. I1pi/i 3-tom flonycKaeTCfl pa6oia 
npi/iTOMHOi/i ydaHOBKn b pe>KHMe KaK ox/ia>KfleHMfi, TaK i/i HarpeBa. KoHTpo/ib ue/ieBOi/i TeivinepaTypbi 
MO>KeT ocymecTB/iflTbCfl no TeivinepaType BbiTfl>KHoro B03flyxa i/mi/i npi/iTOMHoro B03flyxa b KaHa/ie. 

B KOMn/ieKTe c KOHTpo/uiepoivi nocTaB/iflioTCfl 4 TepMi/icropa c 3/ieivieHTaiviM Kpen/ieHi/m, a TaK>Ke 

3JieKTpOHHbll/l paCLUI/ipi/lTe/lbHbll/l BeHTI/Vlb. 

YnpaB/ieHne KOHTpo/i/iepoM MO>KeT 6biTb opraHi/i30BaHO c noMombio ny/ibTOB ynpaB/ieHi/m PAR-31 MAA 
i/mi/i PAR-U02MEDA, nocraB.rmeMbix OTfle/ibHO, a TaK>Ke c noMombio BHewHi/ix cuma/iOB: cyxoi/i KomaKT 
— BK/iK>MeHMe/BbiKJiK>MeHne, aHa/ioroBbii/i cuma/i 0-10 B — Lje/ieBafl TeivinepaTypa, cyxoi/i koht3kt — 
aBapi/m. fl.rm B3ai/iMOflei/iCTBi/m c BHewHUMn cucreMaMi/i npeaycMOTpeHbi BbixoflHbie ci/ima/ibi: BK/iiOMeHo/ 
BbiKJiK>MeHO, aBapi/m, orrai/iBaHi/ie, ynpaB/ieHi/ie BeHTi/uiflTopoM. 

Ha n/iaie KOHTpo/i/iepa yciaHOB/ieH pa3t>eM p,nn noflK/iiOMeHi/m npi/i6opa MAC-333IF-E. 3tot npi/i6op 
o6ecneMHBaeT a/ibrepHaTi/iBHbie bo3mo>khocti/i ynpaBJiem/m. 



BHMMaHne! 

B Ofll/IH ri/lflpaBJll/lHeCKI/ll/l KOHTyp MOryT6blTb nOflKJlKDHeHbl Ofll/IH l/IJll/l HeCKO/lbKO 

KOHTpo/i/iepoB PAC-AH 125, 140, 250, 500M-J, a TaK>Ke BHyrpeHHi/ie 6/ioki/i City Multi. 



KOJIJieKTOp 



3ar/iyiuKa 




Pa3Mepbi KOHTpo/uiepa 
LUxAxB (mm): 
420x328x132 




ripnMeMaHne. 

KoMrmeKT PAC-AH250M-J coflep>KHT 
2 pacLunpnTe/ibHbix BeHTi/mfl, PAC- 
AH500M-J — 4 pacLui/ipi/iTe/ibHbix 

BeHTI/lJlfl. 



flpi/IMeHfleTCfl C Hapy>KHblMM 6/lOKaMI/l 



X/iaflareHT 



CyMMapHafl ycraHOBOHHafl npon3BOfln- 
Te/lbHOCTb ())peOHOBblX ceKu.ni/i npnTOH- 

HblX yCTaHOBOK l/l BHyTpeHHMX 6/lOKOB 



PUCY-P*Y(S)KA, 

PUHY-EP*Y(S)LM-A,PUHY-P*Y(S)KB-A1, 

PUHY-HP*Y(S)HM-A, PUHY-RP*Y(S)JM-B, 

PUHY-(E)P*Y(S)JM-A,PUHY-(E)P*Y(S)HM-A, 

PQHY-P*Y(S)HM-A, 

PURY-P*Y(S)LM-A, PURY-RP*YJM-B, 

PURY-(E)P*Y(S)JM-A,PURY-(E)P*Y(S)HM-A, 

PQRY-P*Y(S)HM-A 

ripuMeMaHi/ie. 

l~lpi/i6op PAC-AH500M-J He MO>KeT 6biTb 
noflK/iicmeH k Hapy>KHbiM 6/iOKaM 
PURYwPQRY. 



R410A 



80-100% OT HOMMHa/lbHOI/l MOLflHOCTI/l 

Hapy>KHoro 6/iOKa 



ripi/in/ienam/m: 

1 . flonycKaeTca KOM6i/iHi/ipoBaTb b oahom ri/iflpaBJii/mecKOM Komype BHyipeHHi/ie 6jioki/i ci/icreivibi 
City Multi i/i KOHTpo/i/iepbi PAC-AH 125, 140, 250, 500M-J. Ilpi/i 3tom MaKCMMa/ibHbii/i pacxofl B03- 
flyxa npi/nwHOi/i yaaHOBKM flo/i>KeH 6biTb yivieHbiueH flo 3Ha4eHi/m, yKa3aHHoro b Ta6jii/iue m/i>Ke. 

2. flonycKaeTca noflKJiK^eHi/ie HecKO/ibKi/ix KOHTpo/i/iepoB c|)peoHOBbix ceKu.i/ii/i k oflHOMy Ha- 
py>KHOMy 6/iOKy. 



flnana30H pa6om/ix TeMnepaTyp 



Pe>KMM 


ox n a >Kfle h i/i e 


HarpeB 


TeMnepaTypa B03flyxa Ha Bxofle 

())peOHOBOM CeKLJI/ll/l 


15~24°CWB 


-10-1 5°C DB 


TeMnepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa 


-5~43°C DB 


-20~15,5°C WB 



ripi/iMeMaHi/ie. 

flnana30H TeivinepaTyp Ten/iOHOCi/iTe/ifl ci/ictcm c BOflflHbiM KOHTypoM PQHY i/i PQRY 
cocraBJiaeT -5°C ~ +45°C. PeKOMeHflyeTCfl comacoBaTb cxeiviy ci/icreMbi i/i oco6eHHOCTi/i 
npoeKT c mockobcki/im npeflcraBi/iTe/ibCTBOM, eaii/i npeflno/iaraeTca pa6oia ci/icreMbi b 
HM>KHei/i ^acTi/i fli/iana30Ha -5°C ~ +10°C. 



XapaKTepi/icTi/iKi/i npi/i6opoB 



HaMMeHoeaHMe KOHTponnepa 


PAC-AH 125M-J 


PAC- 
AH 140M-J 


PAC-AH250M-J 


PAC-AH500M-J 


Ti/mopa3Mep i/icnapi/iTe/ia 


100 


125 


140 


200 


250 


400 


500 


XOJ10flOnpOI/l3BOfll/ITe/lbHOCTb (MI/IH-M3KC) 


kBt 


9,0-11,2 


11,2-14,0 


14,0-16,0 


16,0-22,4 


22,4 - 28,0 


36,0 - 45,0 


45,0 - 56,0 


Ten^OnpOM3BOflMTe/lbHOCTb (MI/IH-MaKC) 


kBt 


10,0-12,5 


12,5-16,0 


16,0-18,0 


18,0-25,0 


25,0-31,5 


40,0 - 50,0 


50,0 - 63,0 


HOMMHa/lbHbll/l paCXOfl B03flyxa npi/ITOHHOI/l ydaHOBKM (BHy- 
TpeHHI/ie 6/IOKI/I B CMCTeMe OTCyTCTByiOT 1/1/1 1/1 pa60TaK)T TO/lbKO B 

pewi/iivie ox^a>KfleHMfi) 


M 3 /Hac 


2000 


2500 


3000 


4000 


5000 


8000 


10000 


HoMMHa/ibHbii/i pacxofl B03flyxa npnTOHHOi/i ycTaHOBKi/i (BHyipeH- 
Hi/ie 6jioki/i noflK^iOHeHbi b KOHTypflaHHoro Hapy>KHoro 6/iOKa 

COBMeCTHO C npMTOHHOI/l yCTaHOBKOI/l) 


M 3 /Hac 


800 


1000 


1120 


1600 


2000 


3200 


4000 


06"beM Ten/ioo6ivieHHi/iKa npnTOHHOi/i ycTaHOBKi/i (MMH-MaKc) 


CM 3 


1500-2850 


1900-3550 


2150-4050 


3000-5700 


3750-7100 


6000-11400 


7500-14200 


Ox^a>KfleHne 


nafleHMeflaB^eHMfi b Tenjioo6i\/ieHHi/iKe 


He 6o/iee 0,03 Mlla 


TeMnepaTypa x/iaflarem-a Ha Bxofle b pacLui/ipi/iTe/ibHbii/i 

BeHTI/l/lb LEV 


25°C 


TeMnepaTypa wcnapeHMfi 


8,5°C 


neperpeB x/iaflareHTa b McnapwTe/ie 


5°C 


TeMnepaTypa B03flyxa Ha Bxofle 


27°C no cyxoMy TepMOMeTpy / 1 9°C no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy 


HarpeB 


TeMnepaTypa KOHfleHcauMM 


Tc onpefle/uieTCJi b cooTBeTCTBi/ii/i c puc. 1 


TeMnepaTypa x/ia,qareHTa Ha Bxofle b Ten/ioo6MeHHi/iK 


Tin onpefle/ifleTCfl b cooTBeTCTBMM c puc. 2 


nepeox^a>KfleHMex^aflareHTa b KOHfleHcaTope 


15°C 


TeMnepaTypa B03flyxa Ha Bxofle 


0°C no cyxoMy TepMOMeTpy / -2,9°C no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy 
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Onpefle/ieHne napaivieTpoB cucreMbi b pe>KHMe HarpeBa 



flrm onpefle/ieHi/m npoi/i3BOAi/iTe/ibHoai/i 
c()peoHOBoro Ten/ioo6ivieHHi/iKa npi/iTOHHOi/i 
ycTaHOBKi/i b pe>Ki/iMe HarpeBa B03flyxa Bbi6epi/iTe 
TeivinepaTypy KOHfleHcai4i/ii/i 1/13 flonyai/iMoro 
flnana30Ha cor/iacHO pi/ic. 1. Eaii/i npi/iTOHHafl 
yaaHOBKa ocHameHa peKynepaTopoM, to Bbi6epi/iTe 
3HaHeHneTeivinepaTypbi KOHfleHca 141/11/1 48°C. 

Cor/iacHO Bbi6paHHOi/i TeivinepaTypbi KOH,qeHcai4i/ii/i 
Tc onpefle/ime c noMOinbio rpa4>i/iKa Ha pi/ic. 2 
3HaHeHne TeivinepaTypbi x/iaflareHTa Ha Bxofle b 
Ten/ioo6ivieHHMK. 

Ha ocHOBaHMM no/iyHeHHbix SHaHeHi/ii/i no,q6epMTe 
Ten/ioo6ivieH hi/Ik Heo6xo,qi/iivioi/i moluhocti/i. 

npi/iNieMam/m: 

1 . Eaii/i pacxofl B03flyxa MeHbLue yKa3aHHoro b 
Ta6.n1/114e Ha pi/ic. 1 , to aie,qyeT Bbi6paTb 3HaHeHi/ie 
TeivinepaTypbi KOH,qeHcai4i/ii/i 48°C. 

2. MaKCMMa/ibHoe pa6oHee ,qaBrieHi/ie b ci/iaeivie 
4,15 Mna. 

3. McnbiTaTe/ibHoe flaB/ieHi/ie Ten/ioo6ivieHHi/iKa 
12,45 Mna. 



TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03,qyxa: 0°C DB/-2.9°C WB 
TeivinepaTypa BOflbi: 20°C (ci/icreivibi PQHY/PQRY) 




PI 00 


800 


1200 


1600 


2000 


2400 


P125 


1000 


1500 


2000 


2500 


3000 


PI 40 


1120 


1680 


2240 


2800 


3360 


P200 


1600 


2400 


3200 


4000 


4800 


P250 


2000 


3000 


4000 


5000 


6000 


P400 


3200 


4800 


6400 


8000 


9600 


P500 


4000 


6000 


8000 


10000 


12000 


Ti/inopa3Mep 


Pacxofl B03flyxa (M 3 /nac) 



Pmc. 1 . OnpefleneHne flonycTHMbix 3HaneHni/i TeivinepaTypbi KOHfleHcau,nn 



npOBepxa MMHMMa/lbHOM Ten/10npOM3BOflMTe/lbHOCTM 

Mi/mi/iiviajibHafl npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTb cucTeivibi cocTaB/ifieT 6 kBt. PyKOBOflCTByMTecb pucyHKOM 3 arm npoBepKM 
MMHMMa/ibHO flonycTi/iivioro nepenafla TeivinepaTyp B03flyujHoro noTOKa Ha (J)peoHOBOivi Ten/ioo6ivieHHi/iKe npi/i HeBbicoKOi/i 
3arpy3Ke ci/iCTeivibi, Hanpi/iiviep, oceHbio i/mi/i BecHOi/i. 

Ecjii/i Tpe6yeiviafl npoi/BBOfli/iTe/ibHOCTb Ten/ioo6ivieHHi/iKa MeHbLue yKa3aHHoro 3HaMem/m, to ci/iCTeivia 6yfleT nepi/iofli/me- 
CKi/i BbiK/iKDMaTbCfi, mto npi/iBefleT k HecTa6n/ibHOCTM TeivinepaTypbi B03flyxa b KaHa/ie. 



X o 



25 30 35 40 45 

TeivinepaTypa KOHfleHcauni/i TC, °C 

Pmc. 2. TeivinepaTypa x/iaAareHTa Ha Bxofle b Ten/ioo6ivieHHi/iK 




1000 2000 3000 4000 5000 6( 
Pacxofl B03flyxa (ivi 3 /Hac) 

Pmc. 3. MuHwiviajibHbii/i nepenafl TeivinepaTypbi (pewwvi HarpeBa) 



Bo3mo>khoctm ynpaB/iei-ii/m 



1) PAR-31MAA 

YnpaBrifiTb KOHTpo^/iepoM ceKL(MM oxna>KfleHMfl/HarpeBa 
PAC-AH M-J mo>kho c noMOL^bio ny/ibTa ynpaB/ieHi/m 
PAR-31 MAA (nyribT noaaBJifleTCfl OTfle/ibHo). 

Ha6op 4>yHKL|i/ii/i 

• BK/iioHeHi/ie/BbiK/iioHeHi/ie; 

• Bbi6op pe>Ki/iivia: ox/ia>KfleHi/ie i/mi/i HarpeB; 

• yaaHOBKa Me/ieeoi/i TeivinepaTypbi: 

pe>KMM ox/iawfleHi/m — 14~30°C, 

pe>KMM HarpeBa — 1 7~28°C, 

pe>Ki/iM «Abto» — 1 7~28°C. 
B 3aBi/ici/iMOCTi/i ot no/ioweHi/m DIP-nepeK/iiOHaTejifi 
SW7-2 ci/iaeivia MO>KeT pa6oTaTb no TeivinepaType 
B03flyxa b KaHa/ie npi/iTOKa feaBOflCKaa yaaHOBKa) i/mi/i 
no TeivinepaType B03flyxa b noMemeHi/ii/i (no 
TeivinepaType BbiTflWHoro B03flyxa). 

ripi/in/ienam/ie. 

Ilpi/i noflK/iiOHeHMi/i ny/ibTa ynpaB/ieHi/m PAR-31 MAA 
yfla/iMTe nepeivibNKy CNRM. 




PAR-31 MAA 



2) YnpaB/ieHi/ie bhgllihi/iivii/i ci/irHanaivii/i 

BxoflHbie cnma/ibi 

• BKfllOHaTb l/l BblKfllOHaTb KOHTpOJIJiep CeKL(MM 

oxna>KfleHMfi/HarpeBa mo>kho c noMombio BHeiuHero 
cyxoro KOHTaKTa. 

• B 3aBi/ici/iMOCTi/i ot no/ioweHi/ifl DIP-nepeK/iiOHaTejifl SW7-2 
CMCTeivia MO>KeT pa6oTaTb no TeivinepaType B03flyxa b 
KaHa/ie npi/rroKa feaBOflCKaa yaaHOBKa SW7-2=ON) i/mi/i no 
TeivinepaType B03flyxa b noMemeHi/ii/i (no TeivinepaType 
BblTflWHOrO B03flyxa). 

• Lle/ieBaa TeivinepaTypa B03flyxa 3aflaera c noMOinbio 
BHeiuHero aHa/ioroBoro ci/ima/ia 0-10 B, eaii/i 
DIP-nepeK/iiOHaTejib SW8-2 yaaHOB/ieH b no/ioweHi/ie ON. 
npeflycMOTpeHO 2 Tuna 3aBi/ici/iivioai/i Me/ieBOM 
TeivinepaTypbi ot Hanpa>KeHMfi ynpaB/iaiOLnero cnrHa/ia: jv\u 
A 1/1 Ti/in B (cm. pmc. 4). 

• K KOHTpo/i/iepy PAC-AH M-J MO>KeT 6biTb noflK/iiOHeH 

BHeiUHI/ll/l CyXOM KOHT3KT: CMTHa/l «ABapMfl» OT npi/ITOHHOI/l 

ycTaHOBKi/i. KoHTpo/i/iep BbiK/iiOHMTCMCTeiviy 1/1 npeKpaTi/iT 
nofla^y (|)peoHa b Ten/ioo6ivieHHMK. B cwcTeiviy fli/icne™epi/i- 
33141/11/1 nepeflaera koa HewcnpaBHOCTM «4109». 

• Ha nnaTe KOHTpo^epa yaaHOB/ieH pa3beivi fl/ia 
noflKnioHeHMfl npn6opa MAC-333IF-E. 9tot npn6op 
npeflocTaB/iaeT a^bTepHaTMBHbie bo3mo>khoctm 
ynpaB/ieHMfl. 

ripuivieMaHMa: 

1 . riepeivibNKa CNRM flo^>KHa 6biTb ycTaHOBneHa. Eaii/i k 
KOHTpo/i/iepy noflK/iioHeH ny/ibTynpaB/ieHMfi PAR-31 MAA, 
to nyribT 6yfleT 3a6^0KnpoBaH. 

2. Eaii/i aKTi/iBi/ipoBaH KOHTpo^b no TeivinepaType B03flyxa b 
KaHa^e npMTOKa, to Mi/iHi/iivia/ibHoe 3HaHeHne Me/ieeoi/i 
TeivinepaTypbi b pe>KMivie oxna>KfleHMfl (+14°C) MO>KeT 6biTb 
yivieHbLueHOflO +8°C (SW3-5=ON). 

3. Ec^m BHeiuHi/ii/i ci/irHa/i 3aflaeT Lie^eByio TeivinepaTypy 
MeHee +1 7°C, to TeivinepaTypa B03,qyxa b KaHa/ie npMTOKa 
MO>KeT 6biTb HecTa6n/ibHa. 

4. HoBoe 3HaHeHne Lie/ieBOi/i TeivinepaTypbi BbNHC/iaeTCfl 
npw OTK/ioHeHi/11/i BxoflHoro Hanpa>KeHMfi Ha Be/iM4MHy 
60/iee 0,2 B b Te^eHi/ie 1 c. 

BwxoflHbie cwrHa/ibi 

• Cl/ITHa/l COCTOflHMfi: BKriK)HeH/BblKriK)HeH (cyXOM KOHT3KT). 

• Ci/ima/i cocTOfiHMfi: Hopivia/aBapMfi (cyxow koht3kt). 

• Ci/ima/i ynpaB/ieHMfi BeHTi/i/ijiTopoivi (220 B, 1 A). 

• Ci/ima/i «OTTai/iBaHi/ie» (220 B, 1 A). 



Ti/in 3aBi/ici/iMOCTi/i A (pe>Ki/iMbi: «Oxna>KfleHMe», «HarpeB» m «Abto») 



SW3-5=OFF (SW8-3=OFF) 



UeneBaa Teivin., °C 




0 3,6 9,2 

BxoflHoe Hanpawem/ie, E 



SW3-5=ON (SW8-3=OFF) 



Ue^eBaa Teivin., °C 




0 1,2 9,2 
BxoflHoe Hanpa>KeHne, E 

Pa6oTa no TeivinepaType B03,qyxa 
b noivieineHnn HeB03MO>KHa. 



Ti/in 3aBMCMiviocTM 5 (pe>Ki/iM «Ox/ia>KfleHMe») 



SW3-5=OFF (SW8-3^0N) 



Ue^eBaa Teivin., °C 




0 1,2 6,8 

BxoflHoe Hanpa>KeHne, B 



SW3-5=ON (SW8-3=ON) 



Ue^eBaa Teivin., °C 




0 1,2 9,2 
BxoflHoe Hanpawem/ie, B 

Pa6oTa no TeivinepaType B03flyxa 
b noMeu^eHnn HeB03ivio>KHa. 



Ti/in 3aBi/ici/iMOCTi/i 5 (pe>Ki/iM «HarpeB») 



SW3-5=OFF (SW8-3=ON) 



Ue^eBaa Teivin., °C 




0 3,6 9,2 

BxoflHoe Hanpa>KeHne, E 



SW3-5=ON (SW8-3=ON) 



Ue^eBaa Teivin., °C 




0 1,2 9,2 
BxoflHoe Hanpa>KeHne, E 

Pa6oTa no TeivinepaType B03,qyxa 

B nOMemeHHH HeB03MO>KHa. 



Pmc. 4. 3aBi/ici/iivioab Me/ieBOM TeivinepaTypbi ot ynpaB/ijiioL^ero ci/ima/ia 
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x^aflareHT 

R410A 



ByaepHbiM 6jiok 

PWFY-P100VM-E-BU 



HarpeB BOflbi: 12,5 kBt 




TexHOJiori/m 



BycTepHbii/i 6jiok npeflHa3HaHeH fl/in pa6oTbi b cociaBe VRF-ci/icreivi c yTi/mi/i3aL|i/iei/i 
Ten/ia CITY MULTI cepi/ii/i R2. M36biTOHHoe Ten/io, KOTopoe coflepwi/iTca b B03flyxe, He 
paccei/iBaeTca b OKpy>KaK)inyK) cpefly, a npaKTi/mecKi/i 6e3 noiepb i/icno/ib3yeTCfl fl/ia 

HarpeBa BOflbi flJlfl X03fll/ICTBeHHblX Hy>Kfl. 

BycTepHbii/i 6jiok ocHaifleH i/iHBepTopHbiM Ten/ioBbiM Hacocoivi BTopoi/i CTyneHi/i, 
HarpeBaioifli/iM BOfly flo 70°C. 

BblCOKafl 9(|)(|)eKTI/IBHOCTb 

B paMKax eflMHoro Komypa ci/icreMbi c yTi/mi/i3ai4i/iei/i Terma opram/i30BaHO 
ox/ia>KfleHMe B03flyxa i/i HarpeB BOflbi 6ycTepHbiM 6jiokom. TaKi/ie ci/icreMbi 
BOCTpe6oBaHbi Ha mhoh/ix o6"beKTax, t3ki/ix KaK rocTi/mi/iMbi, pedopaHbi i/i 4>i/iTHec- 
MeHTpbi. Cuaeivia o6ecnem/iBaeT orm/iMajibHbie napaivieTpbi B03flyxa i/i ropaHyio 
BO,qy c TeivinepaTypoM flo 70°C. 



HaMMeHOBaHMe MOflenn 


PWFY-P1 OOVM-E-BU 


3/ieKTponnTaHne 


1 d)a3a, 220 B, 50 Vu, 


Ten/ion pon3BOflMTe/ibHOCTb (HOMi/majibHafl) 


kBt 


12,5 


3/ieKTponnTaHne 


noTpe6/ifleMafl MoiflHOCTb 


kBt 


2,48 


pa6oMMi/i TOK 


A 


11,63 


TeivinepaTypHbiM flnana30H 


Hapy>KHafi TeivinepaTypa 


°C 


-20~32°C no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy (PURY) 


Teivinepaiypa TermoHOCi/iTe/ifl 




10~45°C (PQRY, PQHY) 


TeivinepaTypa BOflbi Ha Bxofle 




10~70°C 


CyMMapHaa MOLflHOCTb BHyTpeHHMx npn6opoB 


B ci/icreMe TO/ibKO 6jioki/i PWFY — 50-100% ot npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTi/i Hapy>KHoro 6/iOKa. 
B cucTeMe npi/icyTCTByK>T 6jioki/i PWFY i/i craHflapTHbie BHyTpeHHi/ie 6jiokh — 50-1 50%. 


Mofle/in Hapy>KHbix 6jiokob 


PURY-(E)(R)P • Y(S)JM-A(1 ), PQRY-P • Y(S)HM-A 


YpOBeHb 3ByKOBOrO flaBJieHMfl (M3MepeH B 6e33XOBOM KOMHaTe) 


flB(A) 


44 


YpOBeHb 3ByKOBOI/l MOLflHOCTI/l 


flB(A) 


58 


fluaivieip Tpy6onpoBOflOB 
x/iaflareHTa 


>KHflKOCTb 


MIVl (flK)l/IM) 


09,52 (03/8") natiKa 


ra3 


MIV1 (flK)l/IM) 


015,88 (05/8") nai/iKa 


fluaivieTp Tpy6onpoBOflOB BOflbi 


BXOfl 


flIOMM 


PT3/4 pe3b6a 


BblXOfl 


flK)l/IM 


PT3/4 pe3b6a 


ApeHa>KHafi Tpy6a 


MIVl (flIOMM) 


032(1-1/4") 


BHeujHee noKpbiTi/ie 


HeT 


ra6apnTHbie pa3Mepbi (B x 111 x fl) 


MIVl 


800 (785 6e3 onop) x 450 x 300 


Bee 


Kf 


60 


Koivmpeccop 


Ti/m 


TepMeTHMHblM KOMnpeCCOP pOTaUI/lOHHOrO TMna C 1/IHBepTOPHblM npi/lBOflOM 


npOI/13BOfll/lTeJlb 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 


MeTOfl nycKa 


nHBepTop (npeo6pa30BaTe/ib MacTOTbi) 


iviomHOCTb 3/ieKTpoflBi/iraTe/ifi | kBt 


1,0 


xonoflM/ibHoe Macno 


NE022 


PaCXOfl BOflbi m 3 /m 


0,6-2,15 


3amnTHbie ydpoMCTBa 
xo/iOfln/ibHoro KOHTypa (())peoH 
R134a) 


3aLfll/lTa OT BblCOKOrO flaBJieHI/lfl 


AHa/ioroBbM flaTMi/iK flaB/ieHi/m, BbiK/noMaTe/ib no BbicoKOMy flaB/ieHi/iK) 3,60 Mria 


cn/iOBbie Ljeni/i i/iHBepTopa 


Ten/iOBafl n TOKOBaa 3ami/iTbi 


KOMnpeccop 


KoHTpo/ib TeMnepaTypbi HameTaHi/m, TOKOBaa 3ami/iTa 


X/iaflareHT 


MapKa, 3aBOflCKafi 3anpaBKa 


R134a, 1,1 Kr 


peryni/ipoBam/ie noTOKa 


LEV (3-JieKTpOHHbll/l paCLUMpHTe/lbHbll/l BeHTM/lb) 


MaKcuMa/ibHoe flaB/ieHi/ie 


R410A 


Mna 


4,15 


R134A 


Mlla 


3,60 


BOfla 


Mna 


1,00 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnoHi/m) 


npwvieMai-ii/m 


1. yaiOBi/m i/i3MepeHi/m HOMi/ma/ibHOi/i Ten/ionpoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTM: 

TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa — 7°C (no cyxoiviy) /6°C (no B/ia>KHOiviy TepivioivieTpy); 
fl/iMHa Mari/iCTpajii/i — 7,5 m, nepenafl bncot — Om; 
TeivinepaTypa BxoflflLflei/i BOflbi — 65°C, paexofl BOflbi — 2,1 5 m 3 /m. 

2. Bjiok He npeflHa3HaMeH fl/ia ycraHOBKi/i BHe noMemeHi/ii/i. 

3. Bofla He npeflHa3HaMeHa fl/m ni/iTbfl. l/lcno/ib3yi7iTe n poivie^yTOM h bi i/i Ten/ioo6ivieHHMK. 



Oni4i/ii/i (aKceccyapbi) 





HaMMeHOBaHMe 


OnMcaHMe 


1 


PAR-W21MAA 


riyjibTynpaBJieHMfi 



EycTepHbiM 6jiok Mcnonb3yeT yHMKa/ibHoe cbomctbo VRF-cmctcm 
CITY MULTI cepMM R2 yTMHM3MpoBaTb Tenno. Oh b 6yKBanbHOM 
CMbicne npoM3BOflMT Tenno fl/ui HarpeBa BOflbi M3 B03flyxa, nsnnncb 

OflHOM M3 CaMblX 3<|><|>eKTMBHblX CMCTeM HarpeBa Ha CerOflHflllJHMM 

LfleHb. 



ByaepHbiM _^ 
6jiok 



Hacoc 

-A- 



3aMKHyTblH KOHTyp 



nnacTMHMaTbii/i t/o 



r—* 




ij 




R134a 


KOMnpeccop A 




nnacTMHMaTbii/i t/o 




3PQ 








Bfl - BbicoKoe ,qaB^eHne 
Hfl- HH3Koe,qaBJieHMe 

BJieKTpOHHbll/l paCLUUpMTe^bHbM BeHTMJlb 




Hapy>KHaa MacTb cucieivibi 



BHyTpeHHaa MaCTb CUCTeMbl 
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Ten/ioo6ivieHHbiM 6jiok 

PWFY-EP1 00VM-E2-AU 



HarpeB (oxjiawflem/ie) BOflbi: 12,5 kBt 



3a cneT BbicoKoro K03<t>4>i/iL4i/ieHTa 3<|><|>eKTi/iBHOCTi/i (COP) ci/iCTeM 
CITY MULTI Ten/ioo6MeHHbiM 6jiok HarpeeaeT mum oxnawflaeT 
BOfly, noBbiiuaa yposeHb KOM<|>opTa m CHMwafl 3KcnnyaTai4NOHHbie 
pacxoflbi. 

TexHOJiori/m 

Ten^oo6ivieHHbie 6jioki/i npeflHa3HaHeHbi fl/ia HarpeBa i/ijii/i ox/iawfleHi/m BOflbi 
1/1 cnoco6Hbi pa6oTaTb b KOHType MyjibTi/i30Ha/ibHbix ci/iCTeivi CITY MULTI cepi/11/1 Y 
i/ijii/i R2. B c/iynae ci/icreivibi R2 b paMKax Komypa x/iaflareHTa 6yfleT opraHi/BOBaHa 
yTi/mi/i3ai4i/m Ten/iOTbi. 



BblCOKafl 9(fr(freKTI/IBHOCTb 



Ten/ioo6ivieHHbii/i 6jiok MO>KeT HarpeBaTb BOfly flo 45°C 1/1 ox/ia>KflaTb flo 8°C. 3ja 
BOfla MoweT noflaBaTbc^ Ha BeHTi/maTopHbie flOBOflm/iKi/i — (J)3HKOi/i/ibi, pafli/iaTopw 
i/i ci/ideivibi Ten/ibix no/iOB, co3flaBafl KOM^opTHbie yaiOBi/m b noMeifleHi/ii/i, 1/1 chi/ixoa 
B03flei/iCTBi/ie Ha OKpywaioinyio cpefly 3a cneT BbicoKoi/i a^eKTi/iBHOCTi/i ci/icreivibi. 



3aMKHyTblM KOHTyp 



Termoo6ivieHHbii/i 
6noK 



«Ten/ibii/i no/i» (paflnarop, 

(()3HKOI/in i/mi/i npHTOMHO- 
BblTflWHafl yCTaHOBKa) 



n/iacTi/iHMaTbii/i t/o 



I --► 



i 3PB-3/ieKTpOHHbll/l 

| pacLunpnTenbHbii/i Berni/i/ib 



Hapy>KHaa MacTb ci/icreivibi 

1 BC-Kompojuiep Heo6xo,qMM TOJibKO 
b ciy^ae ncnojib30BaHi/m cepi/m R2. 



BHyrpeHHun 

6/lOK 



7 ^ 



BHyrpeHHMM 

6/lOK 



BHyrpeHHaa MacTb ci/icreivibi 



Hai/iMeHOBam/ie MOfleni/i 


PWFY-EP1 00VM-E2-AU 


3/ieKTponnTaHne 


1 d)a3a, 220 B, 50 Vu, 


Ten/10npOM3BOflMTe/lbHOCTb (HOMI/lHa/lbHafl) 


kBt 


12,5 


3/ieKTponnTaHne 


noTpe6/ifleiviafl MomHOCTb 


kBt 


0,015 


pa6om/ii/i TOK 


A 


0,068 


TeivinepaTypHbiM fli/iana30H 
pe>KMivia «HarpeB» 


Hapy>KHa« TeivinepaTypa 


°C 


-20~32°C no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy PURY-(E)P Y(S)LM-A(1 )(-BS) 


°C 


-20-1 5,5°C no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy PUHY-P Y(S)KB-A1 (-BS), PUHY-EP Y(S)LM-A(-BS) 
-25~15,5°C no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy PUHY-HP Y(S)HM-A(-BS) 


TeivinepaTypa Ten/iOHOCHTe/ifl 




10~45°C (PQRY, PQHY) 


TeivinepaTypa BOflbi Ha Bxofle 




10~40°C 


XOJ10flOnpOM3BOflMTe/lbHOCTb (HOMUHa/lbHafl) 


kBt 


11,2 


3/ieKTponnTaHne 


noTpe6/ifieiviafi MomHOCTb 


kBt 


0,015 


pa6om/ii/i TOK 


A 


0,068 


TeivinepaTypHbiM fli/iana30H 
pe>Knivia «ox/ia>KfleHi/ie» 


Hapy>KHafl TeivinepaTypa 


°C 


-5~43°C no cyxoMy TepMOMeTpy PURY-(E)P Y(S)LM-A(1 )(-BS) 


°C 


-5~43°C no cyxoMy TepMOMeTpy PUHY-P Y(S)KB-A1 (-BS), PUHY-EP Y(S)LM-A(-BS) 


TeivinepaTypa Ten/iOHOCHTerm 




10~45°C (PQRY, PQHY) 


TeivinepaTypa BOflbi Ha Bxofle 




10~35°C 


CyMMapHaa MomHOCTb BHyTpeHHi/ix npi/i6opoB 


B cucTeMe TO/ibKO 6/iokm PWFY — 50-100% ot npon3BOflHTe/ibHOCTn Hapy>KHoro 6noKa. 
B cucTeMe npi/icyTCTByK)T 6jiokm PWFY m CTaHflapTHbie BHyTpeHHi/ie 6jiokm — 50-1 50%. 


Mofle/ii/i Hapy>KHbix 6/iokob 


PUHY-P Y(S)KB-A1 (-BS), PUHY-EP Y(S)LM-A(-BS), PUHY-HP Y(S)HM-A(-BS) 
PQHY-PY(S)HM-A, PURY-(E)P Y(S)LM-A(1)(-BS), PQRY-P Y(S)HM-A 
He noflK/uoMaeTCfl k PUCY-P Y(S)KA), PUHY-(E)P YJM-A , PURY-(E)P YJM-A, PUMY 


YpoBeHb 3ByKOBoro flaB/ieHi/m (i/i3MepeH b 6e33xoBoi/i KOMHaie) 


flB(A) 


29 


YpOBeHb 3ByKOBOI/l MOIflHOCTI/l 


flB(A) 


43 


fluaivieTp Tpy6onpoBOflOB 
x/iaflareHTa 


>KMflKOCTb 


MIVl (flK)l/IM) 


09,52 (03/8") natiKa 


ra3 


MM (flIOMM) 


015,88 (05/8") nawKa 


fluaivieip Tpy6onpoBOflOB BOflbi 


BXOfl 


flK>l/IM 


PT3/4 pe3b6a 


BblXOfl 


flK)MM 


PT3/4 pe3b6a 


flpeHawHaa Tpy6a 


MIVl (flK)l/IM) 


032(1-1/4") 


BHeujHee noKpbiTi/ie 


HeT 


Ta6apnTHbie pa3Mepbi (B x 111 x fl) 


MM 


800 (785 6e3 onop) x 450 x 300 


Bee 


Kl~ 


36 


Pacxofl BOflbi (flam 1/1 k npoTOKa — b KOMnjieKTe nociaBKi/i) 


m 3 /m 


1,8-4,3 


MaKcuMa/ibHoe flaB/ieHne 


R410A 


Mna 


4,15 


BOfla 


Mna 


1,00 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnoHi/m) 


flpi/iMeMaHi/m 


1 . Yc/lOBI/m M3MepeHM« HOMI/lHa/lbHOI/l Ten/10npOM3BOflHTe/lbHOCTH: 2. Yc/lOBI/m M3MepeHM« HOMMHa/lbHOM XOJ10flOnpOH3BOflHTe/lbHOCTH: 

TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa — 7°C (no cyxoiviy) /6°C (no Hapy>KHafl TeivinepaTypa — +35°C (no cyxoiviy TepivioivieTpy); 
B/ia>KHOiviy TepMOMeTpy); fl/ii/ma Mari/iopa/ii/i — 7,5 m, nepenafl bncot — Om; 
fl/iMHa Man/iopa/ii/i — 7,5 m, nepenafl bncot — Om; TeivinepaTypa BxoflflLflei/i BOflbi — +23°C, paexofl BOflbi — 1,93 m 3 Ai. 
TeivinepaTypa BxoflflLflei/i BOflbi — 30°C, paexofl BOflbi — 2,1 5 m 3 /m. 3. Bjiok He npeflHa3HaMeH fl/ia ycTaHOBKi/i BHe noMemeHi/11/1. 

4. Bofla He npeflHa3HaMeHa fl/ifl ni/iTbfl. l/lcno/ib3yi/iTe npoivie>KyTOMHbii/i 

Ten/ioo6ivieHHi/iK. 



Oni4i/ii/i (aKceccyapbi) 



I Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icaHi/ie 


1 | PAR-W21MAA 


riyjibTynpaB/ieHMfi 



ripi/iMeMaHMe. 

Ten/ioo6ivieHHbie 6jiokw «PWFY-EP100VM-E2-AU» ocHaiMeHbi co/ieHOi/iflHbiivii/i BemmnNUA, 
KOTopbie o6ecneHMBaK)T flono/iHHTe/ibHyio 3au^MTy ot pa3iviopa>Ki/iBaHi/ifi Ten/ioo6ivieHHi/iKa 

«(|)peOH-BOfla» npM OTCyTCTBI/ll/l 141/1 pKy/lfl I4I/1 1/1 BOflbi. ^^^^^ 
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Cni/icoKormi/M 

VRF-CMaeMbi CITYIMJLTI Gb 



Oni_ii/ii/i fljifl BHyTpeHHUx 6jiokob 



4-noTOMHbie BHyipeHHue 6jioki/i KacceTHoro Ti/ina (PLFY-VBM/VCM) 



HaMMeHOBaHMe 


OnMi/m 


flpi/iivieHfleTCfl b MOfle/iflx 


VBM 


VCM 




SLP-2AAW 




P15, P20, P25, P32, P40 


fleKopaTi/iBHaa nanenb 


SLP-2ALW 




P15, P20, P25, P32, P40 




PLP-6BA 


P32, P40, P50, P63, P80, P1 00, P1 25 




fleKopaTMBHaa naHe/ib c Mexam/i3MOM cnycKa/noAteivia (fwjibrpa 


PLP-6BAJ 


P32, P40, P50, P63, P80, P1 00, PI 25 




Kopnyc f\nn BbicoKoac^eKTi/iBHoro (J)i/iJibTpa PAC-SH59KF-E 


PAC-SH53TM-E 


P32, P40, P50, P63, P80, P1 00, P1 25 




BblCOKOBCfxtjeKTMBHbll/l ())MnbTp 


PAC-SH59KF-E 


P32, P40, P50, P63, P80, P1 00, P1 25 




l~l p i/i eivi hi/ik l/IK-ci/ima/iOB (ycraHaBJii/iBaeTOi BMecTO ymoBOi/i 3amywKi/i b 
AeKopaTMBHyio naHe/ib) 


PAR-SA9FA-E 


P32, P40, P50, P63, P80, P1 00, PI 25 




BepTMKa/ibHaa BcraBKa p,hh fleKopan/iBHOi/i naHe/ii/i 


PAC-SH48AS-E 


P32, P40, P50, P63, P80, PI 00, PI 25 




flaTHMK «I-SEE» flna fleKopan/iBHOi/i naHe/ii/i 


PAC-SA1 ME-E 


P32, P40, P50, P63, P80, PI 00, P1 25 




OnaHei4 npi/noHHoro B03flyxoBOfla 


PAC-SH650F-E 


P32, P40, P50, P63, P80, PI 00, P1 25 




3amyiuKa ppx B03flyxopacnpeAe/ii/iTejibHOi/i u\env\ 


PAC-SH51SP-E 


P32, P40, P50, P63, P80, P1 00, PI 25 





2-noTOMHbie BHyrpeHHi/ie 6jioki/i KacceTHoro Ti/ina (PLFY-VLMD) 



1-noTOMHbie BHyTpeHHi/ie 6jioki/i KacceTHoro Ti/ina (PMFY-VBM) 



Hai/iMeHOBaHi/ie 


Oni4i/m 


flpi/iivieHfleTCfl b MOflejiax 


^^^B Hai/iMeHOBaHi/ie 


OnLji/m 


flpi/iMeHJieTCfl b MOflenfix 




CMP-40VLW-C 


P20, P25, P32, P40 


| fleKopaTi/iBHaa nanenb 


PMP-40BM 


P20, P25, P32, P40 


fleKopaTMBHaa naHe/ib 


CMP-63VLW-C 


P50, P63 








CMP-100VLW-C 


P80, PI 00 










CMP-125VLW-C 


PI 25 








O/iaHeu p,nn B03flyxoBOfla 


PAC-KH1 10F 


P20, P25, P32, P40, P50, P63, P80, PI 00 









floflBecHbie BHyipeHHue 6jioki/i (PCFY-VKM) 



HacTeHHbie BHyipeHHi/ie 6jioki/i (PKFY-VBM/VHM/VKM) 



Hai/iivieHOBaHi/ie 


OnMMfi 


llpi/iMeHfleToi b MOAe/iJix 


flpeHa>KHbii/i Hacoc 


PAC-SH83DM-E 


P40 


PAC-SH84DM-E 


P63, PI 00, P125 


BblCOK03(j)Cj)eKTHBHblM 
())MJlbTp 


PAC-SH88KF-E 


P40 


PAC-SH89KF-E 


P63 


PAC-SH90KF-E 


P100, P125 


ripneMHUK HK-cuma/iOB 
i/i ny/ibT 


PAR-SL94B-E 


P40, P63,P100, PI 25 



Hai/iMeHOBaHi/ie 


Ormi/m 


ripMMeHfleTCfl B MOfle/lflX 


flOnOJlHMTe/lbHbll/l (BHeWHl/ll/l) 






paaui/ipi/iTejibHbii/i Bemi/uib b 


PAC-SG95LE-E 


PI 5, P20, P25VBM 


Kopnyce 






flpeHa>KHbm Hacoc b 
OTfle/ibHOM Kopnyce 


PAC-SH75DM-E 


P32, P40, P50VHM 


PAC-SH94DM-E 


P63,P100VKM 



KaHa/ibHbie BHyipeHHi/ie 6jioki/i (PEFY-VMH) 



rip^MOTOMHbie KaHa/ibHbie BHyipeHHue 6/iokm (PEFY-VMH-E-F) 



HauiMeHOBaHMe 


OnLji/m 


ripi/iMeHfleTCfl b 
MOAe/iax 


npi/iMenaHi/m 


flpeHa>KHbii/i Hacoc 


PAC-KE04DM-F 


P40-P250 




flpeHa>KHbm Hacoc 


PAC-KE05DM-F 


P200, P250VMHS 






PAC-KE86LAF 


P40, P50, P63 




OmibTp noBbiiueHHoro 


PAC-KE88LAF 


P71,P80 




cpoKa cny>K6bi 


PAC-KE89LAF 


PI 00, PI 25, P1 40 






PAC-KE85LAF 


P200, P250 






PAC-KE63TB-F 


P40, P50, P63 


Heo6xofli/iM npi/i 
ycTaHOBKe 4>i/iJibTpa 


Kopnyc fl/ifl cj)nnbTpa 


PAC-KE80TB-F 


P71,P80 


noBbiiueHHoro cpoKa 
cny>K6bi 


PAC-KE140TB-F 


P100, P125, P140 


noBbiiueHHoro cpoKa 
cny>K6bi. 


PAC-KE250TB-F 


P200, P250 



HauiMeHOBaHMe 


OnLji/m 


ripMMeHfleTCfl B MOfle/lflX 


OmibTp noBbiiueHHoro cpoKa 
c/iy>K6bi 


PAC-KE88LAF 


P80 


PAC-KE89LAF 


P140 


PAC-KE85LAF 


P200, P250 


Kopnyc Arm c()mibTpa 
noBbiiueHHoro cpoKa cny>K6bi 


PAC-KE80TB-F 


P80 


PAC-KE140TB-F 


P140 


PAC-KE250TB-F 


P200, P250 


flpeHa>KHbm Hacoc 


PAC-KE04DM-F 


P80, P140, P200, P250 



KaHa/ibHbie BHyipeHHue 6jioki/i (PEFY-VMA(L)) 



KaHa/ibHbie BHyipeHHi/ie 6jioki/i (PEFY-VMS1) 



HaMMeHOBaHuie 


OnMMfi 


flpi/iivieHfleTCfl b MOflejiax 




PAC-KE91TB-E 


P20, P25, P32 




PAC-KE92TB-E 


P40, P50 


Kopnyc p,nn fywnbipa 


PAC-KE93TB-E 


P63, P71,P80 




PAC-KE94TB-E 


P100, P125 




PAC-KE95TB-E 


P140 



Hai/iMeHOBaHi/ie 


Oni4i/m 


flpi/iMeHJieTCfl b MOfle/iflx 


KoMn/ieKTfljifl nepeHOca 
6/iOKa ynpaB/ieHi/m 


PAC-KE70HS-E 


P15, P20, P25, P32, P40, P50, P63 
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OriLii/in fljifl Hapy>KHbix 6jiokob 



Cepi/m Y (PUCY-P YKA, PUHY-(E)(H)(R)P v\ PQHY-P YHM) 



Cepi/m Y (PUMY-P1 1 2 , PI 25 , P140 VKM1/YKM1, PUMY-P200YKM) 



HaMMeHOBaHMe 


Oni4MH 


npuMenaHMe 


06"befli/iHi/iTe/ib Hapy>KHbix 6jiokob 


CMY-Y100VBK3 


flna finnitnrz PI irY-P^O^Pfi^O / PI W-W-PdOO^P^CiV^KR 1 PI IHY- 
In UJ lUIMJb rUL l tjjU r OjU / r Un T r 4UU~rOjU I ji\D / rUn I 

EP550-600YSLM / PUHY-HP400, 500YSHM 


CMY-Y200VBK2 


fl/ifl 6jiokob PUCY-P700-P1 000 / PUHY-P700-P900YSKB 


CMY-Y300VBK3 


fl/ifl 6jiokob PUCY-P1050-P1350/ PUHY-P950-P1350YSKB/ PUHY- 
EP650-1350YSLM 


Pa3BeTBHTenb MarncTpajin x/iaflarema 
(tpoi/ihuk) 

npi/iMeqam/ie. 

MHfleKC BHyipeHHero 6/iOKa 

COOTBeTCTByeT MM(j)pOBOMy 

o6o3HaMeHnio b Hai/iMeHOBam/m 

MOfle/ll/l. 


CMY-Y102SS-G2 


200 i/mi/i MeHee (cyivuvia i/mfleKCOB BHyTpeHHi/ix 6jiokob) 


CMY-Y102LS-G2 


201 ~400 (cyivuvia i/ihackcob BHyTpeHHi/ix 6jiokob) 


CMY-Y202S-G2 


401-650 (cyivuvia MHfleKCOB BHyTpeHHi/ix 6jiokob) 


riepBbii/i pa3BeTBHTe/ibfl/ifl 6jiokob P450-P650 


CMY-Y302S-G2 


651 mjim 6o/iee (cyivuvia i/ihackcob BHyTpeHHi/ix 6/iokob) 


llepBbiM pa3BeTBMTe/ib fljifl 6jiokob P700-P1250 




CMY-Y104-G 


4 OTBeTBJieHMfl 


Pa3BeTBi/iTe/ib Man/iapa/ii/i x/iaflareHTa 

(KO/l/ieKTOp) 


CMY-Y108-G 


8 OTBeTBJieHMM 


CMY-Y1010-G 


10 OTBeTBJieHMM 


rieMaTHbm y3e/i fl/ia ynpaB/iem/m 
3/ieKTpi/mecKi/iM HarpeBaTe/ieM 
noflflOHa PAC-BH EHT-E 


PAC-BH02KTY-E 


CoBMecTMM c arperaTaMM aieflyiOLiii/ix cepi/ii/i: Y/ZUBADAN Y/REPLACE Y 
(MOAe/in G4 — YHM i/i G6 — YLM) 


3/ieKTpi/mecKi/M HarpeBaTe/ib 
noflflOHa Hapy>KHoro arperaTa 


PAC-BH01 EHT-E 


fl/ifl HapywHbix arperaTOB PUHY-HP200, 250YHM-A 


PAC-BH04EHT-E 


fl/ifl Hapy>KHbix arperaTOB wi/ipi/moi/i 920 mm 


PAC-BH05EHT-E 


fl/ifl Hapy>KHbix arperaTOB wi/ipi/moi/i 1220 mm 


PAC-BH06EHT-E 


fl/ifl Hapy>KHbix arperaTOB wi/ipi/moi/i 1 750 mm 


M-Kompo/i/iep 


PAC-LV1 1 M-J 


ripe,qHa3HaMeH fl/ia noflKJuoMem/m BHyTpeHHux 6/iokob MSZ-EF22~50VE, MSZ- 
SF1 5/20VA, MSZ-SF25-50VE, MFZ-KJ25/35VE 


flamnK npoMe>KyTOMHoroflaB/ieHi/m 
Arm yBeni/meHi/ifl nepenafla bncot 


PAC-KBU91MH-E 


fl/ia 6jiokob PUCY-(E)P YKA, PUHY-P YKB, PUHY-EP YLM-A1 


PAC-KBU92MH-E 


fl/ia 6jiokob PUHY-EP YLM-A 



Hai/iMeHOBaHi/ie 


OllLJI/m 


Pa3BeTBMTe/ib MarncTpa/iM x/iaflareHTa (tpoi/ihi/ik) 


CMY-Y62-G-E 


Pa3BeTBHTe/ib MarncTpa/in x/iaflareHTa (KoruieKTop Ha 4 

OTBeTBJieHI/lfl) 


CMY-Y64-G-E 


Pa3BeTBHTe/ib MarncTpa/in x/iaflareHTa (KO/i/ieKTop Ha 8 

OTBeTBJieHMM) 


CMY-Y68-G-E 


flpeHa>KHbii/i tuTyi^ep 


PAC-SG61 DS-E 


flpeHa>KHbii/i noflflOH 


PAC-SH97DP-E 


riepexoAHHK ( 09,52 -> 01 2,7) 


PAC-SG73RJ-E 


nepexoAHHK ( 01 5,88 -> 01 9,05) 


PAC-SG75RJ-E 


riaHenbflrm i/i3MeHem/m HanpaBnem/m noTOKa (Tpe6yera 2 lut.) 


PAC-SH96SG-E 


riaHe/ib 3aini/iTbi ot BeTpa (Tpe6yeTca 2 lut. ) 


PAC-SH95AG-E 


9/ieKTpi/mecKi/m HarpeBaTe/ib noflflOHa Hapy>KHoro arperaTa 


PAC-SJ20BH-E 


M-KOHTponnep flna noflKJuoHem/m BHyTpeHHi/ix 6jiokob MSZ- 
EF22-50VE, MSZ-SF15/20VA, MSZ-SF25-50VE, MFZ-KJ25/35VE 


PAC-LV1 1 M-J 



ycTpoMCTBa KOHTpo/ia Tpex(|)a3Horo Hanpawem/m 

1) K3380 («A/ieKC 3/ieKTpoHMKC»); 

2) Y3M-3-63 («MeaHflp»); 

3) CM-PVS («ABB»). 




Cepi/m R2 (PURY-(R)P 1/1 PQRY-P YHM) 



Hai/iMeHOBaHi/ie 


On quia 


npi/iMenaHi/ie 




cmy-rioovbk-a 


fl/ia 6/iokob PURY-P400-500YSLM 




CMY-R100VBK2 


fl/ifl 6/iokob PURY-P550-650YSLM 


06"beflMHMTe/lb Hapy>KHbix 6jiokob 


CMY-R200VBK2 


fl/ia 6/iokob PURY-P700-P800YSLM 




CMY-R200XLVBK 


fl/ifl 6/iokob PURY-P850-900YSLM 




CMY-Q100VBK 


fl/ifl 6/iokob PQRY-P400-P600YSHM-A 


Pa3BeTBMTe/ib MarncTpa/in x/iaflareHTa (tpomhmk). 


CMY-Y102SS-G2 


200 i/ijii/i MeHee (cyMMa MHfleKCOB BHyTpeHHi/ix 6jiokob) 


npuMenaHMe. 

MHfleKC BHyTpeHHero 6/iOKa COOTBeTCTByeT uncfjpoBOMy 

0603HaHeHMKD B Hai/IMeHOBa HI/I l/l MOfle/lM. 


CMY-Y102LS-G2 


201~400 (cyMMa MHfleKCOB BHyTpeHHi/ix 6jiokob) 


CMY-Y202S-G2 


401 ~650 (cyMMa i/mfleKCOB BHyTpeHHi/ix 6jiokob) 


riepBbiM pa3BeTBMTe/ibfljifl 6jiokob P450-P650 


rieHaTHbii/i y3e/i fl/ia ynpaB/ieHi/m B/ieKTpi/mecKi/iM 
HarpeBaTe/ieM noflflOHa 


PAC-BH02KTY-E 


CoBMecTi/iM c arperaTaMM c/ieflyioiflMX cepnw: R2/REPLACE R2 (MOfle/in G4 — YHM 1/1 G6 — YLM) 


3neKTpi/mecKi/ii/i HarpeBaTe/ib noflflOHa Hapy>KHoro 
arperaTa 


PAC-BH04EHT-E 


fl/ifl Hapy>KHbix arperaTOB PURY-P YLM wi/ipi/mow 920 mm 


PAC-BH05EHT-E 


fl/ifl Hapy>KHbix arperaTOB PURY-P YLM llmpmhom 1 220 mm 


PAC-BH06EHT-E 


fl/ifl Hapy>KHbix arperaTOB PURY-P YLM wi/ipi/mow 1 750 mm 


M-Kompo/i/iep 


PAC-LV1 1 M-J 


npeflHa3HaHeH fl/ia noflKJiiOHeHMfl BHyTpeHHi/ix 6jiokob MSZ-EF22-50VE, MSZ-SF15/20VA, MSZ-SF25-50VE, MFZ-KJ25/35VE 


flaTMMK npoivie>KyTOMHoroflaBJieHMa 
fl/ia yBejii/mem/ifl nepenafla bncot 


PAC-KBU91MH-E 


fl/ifl 6/iokob PURY-P YLM-A 1 



OnLii/ii/i fljifl BC-KOHTpo/iJiepoB 



BC-KOHTpojuiep 


06-beflMHMTe/lb nopTOB 


Pa3BeTBMTeJlb 


CMB-P104V-G(B)1, CMB-P105V-G1, CMB-P106V-G1, 
CMB-P1 08V-GA1 , GB1 , CMB-P1 01 0V-GA1 , 
CMB-P1013V-GA1, CMB-P1016V-GA1, HA1, HB1 


CMY-R160-J1 


CMY-Y102SS-G2 



Onunn fl/i^ cudeivi ynpaB/ieHu^ 



OnLji/m 


Oni/icaHi/ie 


PAC-SE41TS 


BbiHOCHOM flaTHMK TeMnepaTypbi fl/ia npw6opoB c ci/iCTeMaMi/i ynpaB/ieHna A/J/K/M-NET 


PAC-SE55RA 


OTBeTHaa nacTb pa3"beMa CN32 Ha nnare BHyTpeHHero 6/iOKa (BK/i/BbiKJi) 


PAC-SC51KUA 


Bjiok nuTaHMfl fl/ia KOHTpo/i/iepoB AG-1 50A / EB-50GU 


PAC-YG50ECA 


KoHTpo/iJiepbi pacujupeHMfl fl/ia npn6opa AG-1 50A. B pa3fle/ie AG-1 50A npeflCTaB/ieHbi flono/iHMTe/ibHbie ormi/11/1. 


PAC-SA88HA 


OTBeTHaa nacTb pa3"beMa CN51 Ha nnaie BHyTpeHHero 6/iOKa (nHflMKaunfl: BK/i/BbiKJi, HopMa/aBapua) 


PAC-SA89TA 


OTBeTHaa HacTb pa3"beMa ajia noflK/iioHeHMfl Ta^Mepa 


PAC-SC36NA 


OTBeTHaa nacTb pa3"beMa fl/ia Hapy>KHoro 6/iOKa (Bbixofl) 


PAC-SC37SA 


OTBeTHaa HacTb pa3"beMa fl/ia Hapy>KHoro 6/iOKa (bxoa) 


PAC-SF46EP 


YcMJiMTejib ci/irHa/ia 


LMAP04-E 


AnnapaTHbiw i±uit03 fl/ia noflK/iiOHeHMjq k ceTM LonWorks ™ 


BAC-HD150 


AnnapaTHbiw 111J1103 fl/ia noflK/iiOHeHi/m k ceTM BAC net ™ 


PAC-YG1 1CDA 


riporpaMMHoe oGecneneHMe nporpaMMnpyeMoro norimecKoro KOHTpon/iepa (n/lK) cepnn MELSEC Q flna yneTa 3JieKTponoTpe6/ieHMfl 


PAC-YG21CDA 


riporpaMMHoe o6ecneHeHne nporpaMMi/ipyeMoro jiornnecKoro KOHTpon/iepa (n/lK) cepnn MELSEC Q fl/ia opraHM3aL4nn B3anMOflei/iCTBMfl c npoi/i3BonbHbiMi/i o6"beKTaMM 


PAC-YG41CDA 


riporpaMMHoe o6ecneHeHne nporpaMMi/ipyeMoro jiornnecKoro KOHTpo/i/iepa (n/lK) cepnn MELSEC Q fl/ia BHeiuHero orpaHMHeHMfl npoi/i3BOfli/iTe;ibHOCTi/i 


ME-AC-KNX-15/100 


npn6opbi fl/ifl 1/1 HTerpa 141/1 1/1 cmctcm KOHfli/mi/iOHi/ipoBaHi/m B03flyxa City Multi m BeHTycraHOBOK Lossnay b cucTeMbi KNXTP-1 (EIB) 


ME-AC-MBS-50/100 


ripi/i6opbi fl/ifl i/iHTerpa 141/1 1/1 cmctcm KOHfli/mi/iOHi/ipoBaHi/m B03flyxa City Multi m BeHTycraHOBOK Lossnay b cucTeMbi Modbus (RTU 1/1TCP) 
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CucTeMbi ynpaBJiem/m 1/1 KOHTpo/m 

VRF-CMaeMbi CITYU1ULTI Gb 



daHflapTHbrn MA-nyjibT PAR-31 MAA 



1/lHflMBMflya/ibHbiM ny/ibT npeflHa3HaMeH p,nn ynpaB/ieHi/m 1 rpynnoi/i KOHfli/1141/iOHepoB, b cociaB kotopoi/i bxoaat ot 

1 flO 1 6 BHyTpeHHMX 6/lOKOB. 

riy/ibT ocHaujeH MOHOxpoMHbiM flucn/ieeM c apKoi/i noflCBeTKOi/i. ^MflKOKpucTa/iJiMMecKa^ MaTpnu,a wvieeT pa3iviep 
255 x 1 60 TOMeK 1/1 Bbino/iHeHa no TexHO/iornn FSTN (Film Super-Twisted Nematic display), odecnem/iBaiomei/i BbicoKyio 
MeTKOdb 1/1 KOHTpacrHOCTb i/i3o6pa>KeHi/m. KoHTpacT i/i3o6pa>KeHi/m pery.ni/ipyeTCfl. 

l/lHTep())ei/ic no/ib30BaTe/ifi pycn(|)i/m,npoBaH. 

ToMHOdb ycTaHOBKi/i u,ejieBoi/i TeivinepaTypbi cocTaBJiaeT 0,5°C i/mn 1 °C b 3aBi/ici/iMOCTi/i ot MOfle/in BHyTpeHHero 6/iOKa. 
ra6apnTHbie pa3Mepbi (111 x B x T): 1 20 mm x 1 20 mm x 1 9 mm. Bee 250 r. 

ny/ibT npeflOCTaB/uieT no/ib30BaTe/iK) flono/iHMTe/ibHbie bo3mo>khocti/i, CBfl3aHHbie c yflo6cTBOM 3KcnjiyaTau,i/ii/i 
cudeMbi, a TaioKe HanpaB/ieHHbie Ha bkohomhoc pacxoflOBaHi/ie 3HepropecypcoB. 

B CMdeMax PURY-P (cepi/m R2) ny/ibT PAR-31 MAA npeflOCTaB/iaeT B03MO>KHOCTb ycraHOBKi/i pa3Hbix u,e/ieBbix 
TeMnepaiyp p,nn pe>Ki/iMOB ox/ia>KfleHi/m 1/1 HarpeBa (b aBTOMan/mecKOM pe>Ki/iMe). BHyTpeHHi/ie 6jioki/i, 
noflflepwi/iBaiomi/ie aaHHyio (J)yHKu,i/iio, i/iMeiOT MapKi/ipoBKy 2SP Ha Lui/vibfle. BcipoeHHoe nporpaMMHoe o6ecneMeHi/ie 
Hapy>KHbix arperaTOB, BbinymeHHbix b (J)eBpa/ie 201 3r.n no3flHee, noflflepwi/iBaeT flaHHyio (J)yHKi4i/iio. 



A MITSUBISHI ELECTWC 





4 30JJI 




Yct. Tewn, 

1 28°c 


Abt. 







i> o> f, 



0 



ABTOMaTi/mecKi/M pe>KHM PURY-P: flBOMHafl LjejieBafl TeivmepaTypa 



Ue/ieBaa Teivin. 
(pewi/iM oxna^eHi/m) 

Ue/ieBaa Teivin. 

(pewi/iM HarpeBa) 


-1 










TeMnepaTypa b noMemeHi/11/1 

MeHfleTCfl B CBA3I/I C 

i/i3MeHeHi/ieM Hapy>KHoi/i 
TeivinepaTypbi 






















TeMnepaTypa 
b noMeu^eHMM 

► 






HarpeB 




oxjiax^eHne 




HarpeB 




ox/ia>KfleHMe 



Ue/ieBafl 
TeMnepaTypa 
fl/lfi pe>Ki/iMa 
oxna^eHi/m 



LJejieBafl 
TeMnepaTypa 
Arm pe>Ki/iMa 
HarpeBa 



Abt. 

1L 



14:38 n T 



Komh 26 °c H 

J^28°c 



Abt. 



Pe>KMM — Teivin. + BeHT. 



k ELECTRIC 

AIR CONDItiOlSJER IMPOQR UNIT 



PEFY-P63VMAL-E 



SERVICE REF. PEFY-PC3VUAL-ERa.UK 



© <G> 



C€ 



1 ofewf 


CCXXJHQ 






220 






£20 


290 


Xa 


FTElBCTf Ml 


S] 


W 




50 


90 


SO 






T 1 


T 1 


ao 


&.0 


hu 






0.10 


0 'O 


Q ID 


□ ID 


0*0 






'XM5 


04, 









ROOMMIUH& »>n«l EWE LTD 



ToMHOdb TeivinepaTypbi 0,5°C 

ToMHocTb yaaHOBKM ue/ieBoi/i TeivinepaTypbi, a Taioxe 
i/BMepeHna KOMHaTHOM TeivinepaTypbi cocraBrmeT 0,5°C. 



14=38 Qt 





Komh 28.5°C H 




Oxnaw. 


Yct. Teivin. 


Abt. 






a® 


\ Pe>Ki/iM 


— Teivin. + 


BeHT. | 



Onu.i/ii/1 (aKceccyapbi) 



Hai/iMeHOBam/ie 



R61 008 235 



Yflo6Hoe npncnoco6/ieHne p,nn 
chati/ia co CTeHbi ny/ibTOB PAR-31 MAA 
1/1 PZ-61 DR-E 
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OyHKMMM 



1 . YnpaB/ieHi/ie i/i v\Hf\v\Kai\v\n 



BKJl/BblKJl 


BK/iiOHeHi/ie i/i BbiK/iiOHeHi/ie rpynnbi. 


o 


o 


l/l3MeHeHne 
pe>KI/lM3 pa6oTbi 


riepeK/iioHeHi/ie pewi/iMOB pa6oTbi: ox/iawfleHi/ie, 
ocyweHi/ie, MupKy/ifiqufi, HarpeB B03flyxa. 


o 


o 


YcTaiHOBKa 

Me/ieBow 

TeivinepaTypbi 


YcTaHaB/ii/iBaeTCfl i4e/ieBafi TeivinepaTypa fl/ifl rpynnbi. 
fli/iana30H: 

1 ) ox/iawfleHi/ie/ocyweHi/ie: 1 9°C - 30°C (1 4°C - 30°C); 

£-) rial |JCD. 1 / V_ Z.O V- \ 1 / V- Z.O \~) f 

3) aBTOMaTi/mecKi/ii/i: 1 9°C - 28°C. 
flnana30H Me/ieBbix TeivinepaTyp 3aBi/ici/iT ot 
MOfli/i(J)i/i 10141/1 i/i BHyTpeHHero 6/iOKa. 


o 


o 


H3MeHeHne 

CKOpOCTI/l 

BeHTi/i/iflTopa 


l/l3MeHeHne CKopocTi/i B03flyiuHoro noTOKa. 

KOJll/NeCTBO CKOpOCTei/l 33 B1/1CI/1T OT M Ofl I/I (|) l/IK 314 I/I I/I 

BHyTpeHHero 6/iOKa. 


o 


o 


HanpaB/ieHi/ie 
nofla^H B03flyxa 


HanpaBJifnoLi^afi B03flywHoro noTOKa BK/i/BbiK/i. 


o 


o 


BeHTyaaHOBKa 
Lossnay 


flo 1 6 BHyTpeHHi/ix 6jiokob MoryT cocraB/iflTb rpynny, 
B3ai/iMOflei/iCTByiOLnyio c Be HTycTa h o b ko i/i Lossnay. 

YCT3H3BJll/IB3eTCfl TOJlbKO CKOpOCTb BeHTI/IJlflTOpa: 
BblCOK3fl, HI/I3K3A, BblKJlKWeHO (pe>Ki/iM pa6oTbi He 
n e pe kji ioh a eTCfi ) . 


o 


o 


CnycK i/i noflteivi 

())l/l/lbTpa 


YnpaB/ieHi/ie MexaHi/i3MOM cnycKa i/i noflteivia 4>i/vibTpa 
npi/i i/icno/ib30BaHi/ii/i naHe/11/1 KacceTHoro 6/iOKa, 

OCHail^eHHOrO flaHHbIM MexaHI/l3MOM. 


o 


o 


lloflCBeTKa 

3Kp9H3 


Ha>Ka™e jik)6oi/i KHonKi/i a ktm b i/i pyeT noflCBeTKy 

^i^n^H^ n ni/iTPriKi-inrTK RKnmuPi-ii/iP nnnrRPTKM 

yf\yJQrlQ, f\)\v\ 1 CJIDnUl. ID DrYJlnJMCnyiC 1 IU^ldc 1 IMrl 

33BI/ICI/IT OT pe>KI/IMa, B KOTOpOM H3XOfll/ITCfl ny/lbT. 


x 


o 


HaapowKa 

r/iaBHoro 

flMcn/iefi 


DiaeHbii/i flncn/iei/1 MO>KeT 6biTb HaapoeH fl/ia no/iHoro 
i/i /i i/i coKpau^eHHoro OTo6p3>KeHi/m i/iH())opM3i4i/ii/i. 


o 


o 


Hacbi 


flaTa (rofl/iviecflM/fleHb) i/i BpeMfl (Macbi/MMHy™) 
MoryT OTo6pa>KaTbCfl Ha rjiaBHOM 3KpaHe. I~lpi/i 
Heo6xofli/iMOCTi/i i/iHfli/iKai4i/ifl flaTbi i/i BpeivieHi/i MO>KeT 

6blTb OTKJIIOHeHa. 

ToHHOCTb xofla HacoB ±50 c b Te^eHi/ie 1 Mecfli43 npi/i 
TeivinepaType 25°C. 3anac xofla noc/ie BbiKJuo^eHi/ifl 
ni/iTaHi/m 7flHei/i. 


o 


o 


OopiviaT 
BpeivieHM 


npeflycMOTpeHa i/iHfli/iK3i4i/ifl BpeivieHi/i b 12-h3cobom i/i 
24-HacoBOM c|)opiviaTax. 


o 


o 


l/lHflHKaL(l/lfl 

TeivinepaTypbi 
noMemem/m 


l/lHfli/iKai-ii/m TeivinepaTypbi noMemeHi/m b pewi/iMe 
no/iHoro OTo6pa>KeHi/ifi i/m(|)opM3i4i/ii/i Ha itisbhom 
fli/icn/iee. 




o 


1/lHflHKaMMfl 

Hei/icnpaBHOCTi/i 


ripn Ha/ii/mi/ii/i Hei/icnpaBHOCTi/i b ci/icreivie Ha ny/ibTe 
ynpaB/ieHMfl i/mfli/iMi/ipyeTca koa Hei/icnpaBHOCTi/i 
i/i aflpec 6/iOKa. npeflBapi/rrejibHO mo>kho BBecTi/i 
Hai/iivieHOBaHi/ie MOfle/ii/i, cepi/ii/iHbii/i HOMep, a T3K>Ke 

KOHT3KTHbll/l Te/ie(()OH, KOTOpbie 6yflyT OT06p3>K3TbCfl 

npi/i B03Hi/iKHOBeHi/ii/i Hei/icnpaBHOCTi/i. 




o 


HanoMi/maHi/ie 

«Ql/IJlbTp» 


HanoMMHaHMe o Heo6xofli/iMOCTi/i hi/ictki/i 4>n/ibTpa 
MO>KeT nepi/iofli/mecKi/i noflBJiflTbca Ha ny/ibTe 
ynp3B/ieHi/m. 




o 



X - He npeflyoviOTpeHO, O - OTfle/ibHOi/i rpynnoi/i 



2. ABTOMaTbmecKan pa6oTa no Taftiviepy 



(DyHKLji/m 


Oni/icam/ie 1 ynpaBJiem/ie 1 Mom/nopi/mr 


Tawiviep 
TeKyu^eroflHfl 


1 ) Tawwiep BK/noMem/ifl/BbiK/iiOMeHi/ifl 

nporpaMMi/ipyeTca BK/no^eHi/ie i/i BbiK/no^eHi/ie 
b Te^eHi/ie aha, jii/i6o OflHO 1/13 3ti/ix flei/iCTBi/ii/i. 
ToHHOCTb ycTaHOBKi/i BpeivieHi/i coaaBJiaeT 5 

MI/IHyT. 

2) ABTOwiaTMMecKoe OTKjiiOMeHi/ie no Tawwiepy 

BbiK/iioHaeT KOHfli/1141/ioHep Hepe3 yaaHOB/ieHHbM 
npoivie>KyTOK BpeivieHi/i (ot 30 flo 240 Mi/iHyT c 
LuaroM 1 0 Mi/iHyT). 


O 


O 


Hefle/ibHbii/i 
Tai/iiviep 


nporpaMMMpyiOTCfi aieflyioini/ie flei/iCTBMfi: 
BK/iioHeHi/ie/BbiKJiioHeHi/ie, M3MeHeHMe L(e/ieB0i/i 
TeivinepaTypbi. 

ToHHOCTb ycTaHOBKi/i BpeivieHi/i - 5 Mi/myT. Ha OflMH 
fleHb MoweT 6biTb npMivieHeHO flo 8 iua6/iOHOB. 
Tai/iiviep TeKyu^ero aha MivieeT 6o/iee BbicoKni/i 
npi/iopi/iTeT. 


O 


O 


flewypHbii/i 
pewi/iM 
(hohhoi/i 
pe>Ki/iivi) 


riporpaMMMpyeTCfi MMHwivia/ibHoe 1/1 
MaKCi/iiviajibHoe 3HaHeHM?i TeivinepaTypbi fl/ia 
aBTOMaTi/mecKoro noflflep>KaHMfi, a T3K>Ke Bpeivia 
Ha^a/ia v\ OKOHHaHi/ifi ,qe>KypHoro pe>KMMa. 


O 


O 


3. 5/lOKI/ipOBKI/l I/I OrpaHI/IHGHI/151 


(DyHKLji/m 


OnncaHne 


YnpaB/ieHMe 


MoHi/iTopi/mr 


5/10KI/ipOBK3 

MeaHoro 
ynpaB/ieHMfl 

MeHTpa/lbHblM 

ny/ibTOM 


C/ieflyiOLi|Me c(>y h KL4 i/i i/i MecTHbix ny/ibTOB MoryT 

6blTb 3a6/10KMpOBaHbl MeHTpa/lbHblM ny/lbTOM 

ynpaB/ieHMfl: BK/iiOHeHi/ie/BbiKJiiOHeHi/ie, 
i/i3MeHeHi/ie pe>Ki/iMa pa6oTbi, i/i3MeHeHi/ie 
Me/ieBOM TeMnepaTypbi 1/1 c6poc i/iHfli/iKai4i/ii/i 

«OMJlbTp». 


X 


O 


CaMo6/iOKnpoBKa 


C/ieflyiou^Me 4>yHKL(i/ii/i ny^bTa MoryT 6biTb 
OTK/no^eHbi: BK/iioHeHi/ie/BbiKJiioHeHi/ie, 
i/i3MeHeHi/ie pe>KMMa pa6oTbi, M3MeHeHi/ie 
Lie/ieBoi/i TeMnepaTypbi m M3MeHeHne 
HanpaB^eHMfl B03flyiuHoro noTOKa. 


O 


O 


OrpaHi/meHi/ie 

flwana30Ha 

TeivinepaTyp 


flwana30H Me/ieBbix TeMnepaTyp MOweT 6biTb 
orpaHi/meH fl/ia Ka>Kfloro pe>Ki/iMa pa6oTbi. 


O 


O 


ABTOB03BpaT 


BpeMeHHoe i/i3MeHeHi/ie Me/ieBbix 
napaMeTpoB pa6oTbi cuaeMbi Ha nepwofl 
ot 30 flo 1 20 Mi/iHyT c LuaroM 1 0 Mi/iHyT c 
noc/ieflyiOL^MM aBTOMaTi/mecKi/iM B03BpaTOM k 
nepBOHaHa/ibHbiM yaaHOBKaM. 
3Ta 4>yHKi4i/ifl He MOweT 6biTb npMMeHeHa, 
ec/iM flewcTByeT orpaHMHeHwe Me/ieBOM 
TeMnepaTypbi. 


O 


X 


riapo/ib 


npeflycMOTpeHO aieflyiomee orpaHM^eHwe 
floayna: 

1) napo/ib aflMi/iHi/iCTpaTopa fl/ia floayna k 
HacTpoi/iKaM Tai/iMepa m T.n.; 

2) napo/ib fl/ifl floayna k HacTpoi/iKaM ci/iCTeMbi, 
a T3K>Ke fl^fl 3anycKa TecTOBoro pe>KMMa. 


O 


X 



Cxeivia noflKjitonei-ii/m 



M-NET 



ripniviep n oak/ik) Me h 1/1^1 ny^bta PAR-31MAA 



* npOTOKOJl, 
OT/ll/IH H bl I/I OT M-NET 



000 t> 



PAR-31MAA 



</'* 



PAR-31MAA 



4. Pa3Hoe 



fl3blK 

MHTepc))ei?ica 
no/ib30BaTe/ifl 


npeflycMOTpeHbi c^eflyiOLiiMe BapwaHTbi: 

aHI71l/ll/ICKI/ll/l, 4>paHL(y3CKMI/l, HeMeL(KMI/l, 

i/icnaHCKi/ii/i, MTa/ibfiHCKMi/i, nopTyra/ibCKMi/i, 
LUBeflCKI/ll/l 1/1 pyccKMi/i. 


O 


O 


KoHTpaa 


KoHTpaa LCD fli/icn/iefl pery/iMpyera. 


O 


O 


Pa3fle/ibHafi 
yaaHOBKa 
HanpaB/ieHMfi 
noTOKa 


Pa3fle/ibHafi yaaHOBKa HanpaB/ieHi/m B03AyiuHoro 
noTOKa MO>KeT 6biTb npi/iMeHeHa TO/ibKO p,nn 
MOfle/iew BHyTpeHHi/ix 6/iokob, noflflep>KMBaiOL^Mx 
flaHHyio 4>yHKi4i/iio. 


O 


X 


CepBi/icHbie 

4»yHKL(MH 


3anycKTecTOBoro pewi/iMa, HacTpoi/iKa 4>yHKL(Mi/i, 
npoBepKa KO/ii/mecTBa x/ia,qareHTa, npoBepKa 
OTcyTCTBi/ifi yTeHeKx/iaflareHTa,flnarHOCTMKa m 
apxi/m HewcnpaBHOCTei/i. 


O 


O 



X 



He npeflycMOTpeHO, 1 



- OTfle/ibHOn rpynnoi/i 
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CraHflapTHbm ME-nyjibT PAR-U02MEDA 



1/lHflMBMflya/ibHbiM ny/ibT npeflHa3HaMeH p,nn ynpaB/ieHi/m 1 rpynnoi/i KOHfli/mi/iOHepoB, b cociaB kotopoi/i 

BXOflflT OT 1 flO 1 6 BHyTpeHHMX 6/lOKOB. 

BcTpoeHHbie flamnKn TeivinepaTypbi, B/ia>KHOCTi/i, ocBemeHHOCTi/i, npi/icyTCTBi/m no/ib30BaTe/ifl. 

ny/ibT npeflOdaB/ifieT no/ib30BaTe/iK> flono/iHi/iTe/ibHbie bo3mo>khocti/i, CBfl3aHHbie c yqo6cTBOM 
SKcruiyaTa 141/11/1 ci/icreMbi, a TaioKe HanpaB/ieHHbie Ha skohomhoc pacxo,qoBaHi/ie 3HepropecypcoB. 

ny/ibT ocHameH MOHOxpoMHbiM fli/icn/ieeM c no,qcBeTKOi/i i/i BHeniHi/iM CBeTOBbiM MHflMKaTopoM pa6oMero 
pe>KMMa. 

ToMHOdb ydaHOBKM ue/ieBOi/i TeivinepaTypbi cocTaB.rmeT 0,5°C i/mi/i 1°C b 3aBi/ici/iM0CTi/i ot MOfle/ii/i 
BHyTpeHHero 6/iOKa. 

CeHCopHbii/i flucn/iei/i. l/lHTep())ei/ic no.nb30BaTe.rm pyci/i(|)i/mi/ipoBaH. 
ra6apnTHbie pa3Mepbi (111 x B x l~): 1 40 mm x 1 20 mm x 25 mm. Bee 300 r. 

B ci/icreMax PURY-P (cepi/m R2) ny/ibT PAR-U02MEDA npeflC-craBTmeT B03MO>KHOCTb ycraHOBKi/i pa3Hbix 
ue/ieBbix TeMnepaTyp p,nn pe>Ki/iMOB ox/ia>K,qeHi/m i/i HarpeBa (b aBTOMaTi/mecKOM pe>Ki/iMe). BHyTpeHHi/ie 
6jiokm, noflflep>KMBaiomne flaHHyio (^yHKLji/iio, i/iMeiOT MapKi/ipoBKy «2SP» Ha Lui/vibfle. BcTpoeHHoe 
nporpaMMHoe o6ecneMeHi/ie Hapy>KHbix arperaTOB, BbinymeHHbix b (J)eBpa/ie 201 3 r. i/i no3flHee, 
noflflep>KMBaeT flaHHyio (|)yHKL4i/iio. 



Cxeivia noflKjitOHeHMjR 



M-NET 



□ 



PAR-U02MEDA 




ra6apnTHbie pa3Mepbi (111 x B x l~): 1 40 mm x 1 20 mm x 25 mm. 

CeHCopHbm A^cn/ieM 



PAC-IF01 AHC-J 
+ 

ALPHA2 



□ 



PAR-U02MEDA 



ny/ibT PAR-U02MEDA noflwiKwaeTCfl b /iho6yhO Towy cuma/ibHOi/i /ihhhh M-NET 6e3 co6/iK)AeHMfl no/iapHoa 
fpynnw (|)opMi/ipyiOTCfl nporpaMMHO. 



flnana30H Lje/ieBbix TeivinepaTyp 



Pe>Ki/iM pa6oTbi 


flnana30H Lie/ieBbix TeivinepaTyp 


Ox/iawfleHi/ie/ocyweHi/ie 


19°C-35°C*1*5 


HarpeB 


4,5°C-28°C*1*5 


Abto(1 Me/ieBaa TeivinepaTypa) 


19°C-28°C* 1*2*5 


Abto (2 Me/ieBbix TeivinepaTypbi) 


Ox/ia>KfleHMe: coBnaflaeT c 
flnana30HOM Lie/ieBbix TeivinepaTyp fl/ia 
pewi/iivia ox/ia>Kflei-ii/m 
06orpeB: coBnaflaeT c flnana30HOM 
Lie/ieBbix TeivinepaTyp p,nn pewi/iivia 
HarpeBa *2*3*4*5 


BeHTi/mflL(i/m 


He 3aflaeTca 



*1 flnana30Hbi 3aflaBaeMbix TeivinepaTyp 3aBMCflT ot MOfle/iw noflK/iiOHeHHoro BHyTpeHHero 6/iOKa. 

*2 YaaBKa TeivinepaTypbi fl/ia pewi/iivia Abto (oflHa i/mi/i flBe 3aflaHHbie tohki/i) 6yfleT OTo6pa>KaTbCfl b 3aBi/ici/iMOCTi/i ot MOfle/iM 
BHyTpeHHero 6/iOKa. 

*3 fl/ia pewi/iivia oxjiawfleHi/m/ocyweHi/m i/i ox/ia>KAeHi/m b pewi/iivie Abto (flBe 3aflaHHbie tohki/i) i/icno/ib3yiOTCfl OflHi/i i/i Te >Ke 
3HaHeHMfl ycTaBKM TeivinepaTypbi. AHa/iori/NHO, oahi/i i/i Te we 3HaHeHi/m ycraBKi/i TeivinepaTypbi i/icno/ib3yiOTai aia pewi/iivia 
o6orpeBa i/i o6orpeBa b pewi/iivie Abto (flBe 3aflaHHbie tohki/i). 

*4 YcTaBKi/i TeivinepaTypbi ox/ia>KfleHi/m i/i HarpeBa AO/i>KHbi cooTBeTCTBOBaTb aieflyiomi/iM yaiOBi/mivi: 

• yaaBKa TeivinepaTypbi ox/iawfleHi/m flo/i>KHa npeBbiiuaTb ycraBKy TeivinepaTypbi o6orpeBa; 

• pa3Hi/ma Me>Kfly ycraBKaivii/i TeivinepaTypbi ox/ia>KAeHi/m i/i HarpeBa flo/i>KHa 6biTb paBHa i/ijii/i 6o/ibiue Mi/iHi/nviajibHOi/i 
pa3HHMbi TeivinepaTypbi, KOTopaa 3aBi/ici/iT ot MOfle/iM BHyTpeHHero 6/iOKa. 

*5 K flnana30Hy ycTaBOK TeivinepaTypbi 6yflyT npi/iivieHflTbCfl orpaHi/NeHi/ifl, eaii/i ohm i/iivieiOTCfl. Eaii/i Be/ii/Ni/iHa ycraBKi/i 
HaxoflHTca BHe flnana30Ha, noflBi/iTca coo6ifleHi/ie «Teivin. flnana30H 3a6/iOKi/ipoBaH». 



flaTHMK npi/icyTCTBi/m n 3Heproc6epe>KeHne 




flaTMMK 

OCBemeHHOCTI/1 



Pewi/iM CHi/i >KeHHoro 3/ieKTponoTpe6/ieHMfi 6yfleT aKTi/iBi/ipoBaH, eaii/i flaTHi/iK npi/icyTcrai/m cj)i/i kcm pyeT, hto b noMeifleHMn HeT /noflew (oTcyTcmyeT 
flBMweHMe b Te^eHwe HeKOToporo BpeivieHi/i). 

CHi/i>KeHi/ie 3/ieKTponoTpe6^eHMfi npowcxoflMT 3a cvei nepexofla BHyTpeHHero 6/iOKa mjim i/ix rpynnbi b oamh v\3 aieflyiOLfli/ix pe>Ki/iMOB pa6oTbi: 

1 . BHyTpeHHi/ii/i 6jiok BbiMiOHaeTCfl; 

2. L(e^eBafi TeivinepaTypa CflBMraeTCfi OTHOCi/iTe/ibHO Lie^eBoro 3HaHeHHfi, Hanpwviep, noBbiiuaeTCfl b pe>Knivie ox^a>KfleHMfi B03flyxa; 

3. BeHTn/iflTop ycTaHaB^MBaeTCfi Ha Mi/mi/iiviajibHyio CKopocTb; 

4. BHyTpeHHMi/i 6/iok nepeK/uoHaeTCfl b pe>Ki/iM BeHTM^fii4MM 6e3 ox/ia>KfleHi/m v\nv\ HarpeBa B03flyxa. 

Pe>KMM CHi/iweHHoro 3^eKTponoTpe6/ieHMfi ivioweT 6biTb BbiK/no^eH no ci/ima/iy flaTHMKa ocBeifleHHOCTi/i, Hanprnviep, Korfla >KM^bL(bi cn^T HOHbio. 



IjBeTOBOI/l 1/IHfll/IKaTOp pe>KHMa 



3aBOflCKaa HaapoMKa L^BeTOBOM cxeivibi i/iHfli/iKaTopa 




LjBeTOBOI/l MHflUKaTOp 



BHeLUHMM UBeTOBOM MHflUKaTOp 

yKa3biBaeT Ha pe>KHM pa6oTbi 
BHyTpeHHero 6/iOKa b flaHHbii/i momcht 

BpeMeHM. 1/lHflMKaTOp MO>KeT MeHJITb 
L|BeT, fipKOCTb CBeMeHMfl, MO>KeT 
MUraTb I/1J1I/1 OTKJlK)MaTbC«. 



CocTOflHwe KOHflUMnoHepa 


L(BeTOBOI/l 1/IHfll/IKaTOp 


BHyTpeHHMI/l 6/lOK BKJlKDHeH 


1/lHfli/iKaTop BK/iiOHeH i/i ero mbct 3aBi/ici/rr 
ot Bbi6paHHoro pe>Ki/iivia pa6oTbi, a TaK>Ke 
ot TeivinepaTypbi B03flyxa b noMeifleHi/ii/i 
(3 ayneHM) 


BHyTpeH HI/I l/l 6/IOK BblK/llOHeH 


1/lHflMKaTOp BblKJIIOHeH 


Hei/icnpaBHOCTb 


1/lHfli/iKaTop MMraeT, a ero MBeT 
cooTBeTCTByeT TOMy pe>Ki/iiviy pa6oTbi, 

B KOTOpOM HaXOflMJlCfl 6/lOKflO 
B03HI/IKHOBeHI/IJ1 Hei/ICnpaBHOCTI/l. 


BHyTpeH hi/I i/i 6jiok nepeiue/i b 
pewi/iM 3Heproc6epe>KeHMfi 


UBeT i/iHfli/iKaTopa MeHfleKfi Ha flpyroi/i, 
npeflBapi/rre/ibHO HacTpoeHHbii/i p,nn 3Toro 

COCTOflHMfl 


flaTHMK npwcyTCTBMfl 4>MKCnpyeT 
Ha/ii/mi/ie /noflei/i b noMeifleHMM 


2 pa3a MeHfieTCfi apKOCTb cBe^eHMfl 
L(BeTOBoro i/iHfli/iKaTopa. 


HawaTwe KHonKi/i Ha Ha^ajibHoivi 
3KpaHe 


1 pa3ivieHfieTCflfipKOCTbCBeHeHMfi 
MBeTOBoro i/i ham Kara pa. 



UBeT 


Pe>Ki/iM pa6oTbi 
(3aBOACKaa HaapowKa) 


TeivinepaTypa b 
noMeifleHMM 


Cl/IHI/ll/l 


Ox/ia>KAeHi/ie (aBTOMaTi/mecKi/ii/i- 
ox/ia>KAeHi/ie) 


0°C-21°C 


CBeTJIO-CI/l HI/I I/I 


OcyweHi/ie 




>Ke/lTbM 


BeHTMJlflMMfl 


21,5°C-26°C 


Be/ibM 


ABTOMaTi/mecKi/ii/i 




KpaCHbM 


HarpeB (aBTOiviaTi/mecKi/ii/i-HarpeB) 


26,5°C-40°C 


3e/ieHbM 


Cabi/it Me/ieBOM 
TeivinepaTypbi, a/i« CHi/i>KeHi/ifl 
3JieKTponoTpe6/ieHi/m 




CBeT/io-3e^eHbii/i 
(nai/iM) 


BHyTpeHHMi/i 6noK nepeiue^ b pewi/iM 
3Heproc6epe>KeHflM no ci/irHa/iy AaTm/iKa npi/icyTCTBi/m 



B 3aBOACKOi/i HacTpoi/iKe L(BeTOBOi/i cxeivibi MHAMKaropa MBeTa 4>no^eTOBbii/i, 
po30Bbii/i i/i opaH>KeBbii/i He ncno/ib3yiOTCfi. UBeTOBaa cxeivia i/iHAi/iKaropa ivioweT 
6biTb i/i3MeHeHa npw HacTpoi/iKe ny^bTa ynpaB^eHMfi. 
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OyH K141/1 n 

I.YnpaB/ieHMe 1/1 i/iHfli/iKam/ia 



(DyHKuna 




ynpaBJiem/ie 


Mom/iTopi/mr 


BKJl/BblKJl 


BK/ihOMem/ie 1/1 BbiKJitOHeHMe rpynnbi. 


O 


O 


l/l3MeHeHne 
pewi/iMa pa6oTbi 


nepeKJuoHem/ie pe>Ki/iMOB pa6oTbi: ox/ia>KfleHi/ie, 
ocyweHi/ie, 141/1 pKyjifli_(i/m, aBTOMaTi/mecKi/ii/i, HarpeB 
B03flyxa. 

flodynHbie pewi/iMbi 3aBi/iarr ot MOfle/ii/i BHyipeHHero 
6/iOKa. 


O 


O 


YaaHOBKa 

qe/ieBOM 

TeivinepaTypbi 


yaaHaB/iMBaeTCfi Me/ieBaa TeivinepaTypa fl/ia rpynnbi. 
fli/iana30H: 

1 ) ox/iawfleHi/ie/ocyweHi/ie: 1 9°C - 30°C 

(1 4°C - 30°C f\m MOfle/iei/i PEFY 1/1 PFFY npi/i yaaHOBKe 
SW7-1=ON, CKopoab BeHTi/viflTopa 4>i/iKCi/ipyeTCfi Ha 
MaKCi/iMa/ibHOi/i); 

2) HarpeB: 4,5°C - 28°C; 

3) aBTOMaTi/mecKi/ii/i (1 Me/ieBaa Tewin.): 1 9°C - 28°C; 

4) aBTOMan/mecKi/ii/i (2 Me/ieBbixieivin.): cm. n.n. 1) i/i2). 
flnana30H Me/ieBbix TeivinepaTyp 3aBi/ici/rr ot 
MO,qi/i(|)i/iKaMi/ii/i BHyipeHHero 6/iOKa. 


O 


O 


l/l3MeHeHne 

CKOpOCTI/l 

BeHTi/uifiTopa 


l/l3MeHeHne CKopocTi/i B03flywHoro noTOKa. 

KOJll/NeCTBO CKOpOCTei/l 33BI/ICI/IT OT MOfll/l())l/IKai4l/ll/l 

BHyipeHHero 6/iOKa. 


O 


O 


HanpaB/ieHMe 
no,qam/i B03flyxa 


HanpaB/iaiOLflafl B03flywHoro noTOKa BK/i/BbiK/i. 


O 


O 


B6HTyCT3HOBKa 

Lossnay 


flo 1 6 BHyipeHHMx 6/iokob MoryT cocraBJiflTb rpynny, 
B3ai/iMOflei/iCTByK)Li^yK) c BeHTycTaHOBKOi/i Lossnay. 
ycraHaBJii/iBaeTCfl TO/ibKO CKopocTb BeHTi/i/iflTopa: 

BblCOKafl, HI/l3Kafl, BblKJIIOHeHO (pe>KMM pa6oTbi He 

nepeKJiKmaeTCfl). 


O 


O 


CnycK 1/1 noflteivi 
4»n/ibTpa 


YnpaB/ieHi/ie MexaHi/i3MOM cnycKa 1/1 noflteivia 4>i/mbTpa 
npi/i ncno/ib30Ba hi/1 1/1 naHe/ii/i KacceTHoro 6/iOKa, 
ocHaii^eHHoro flaHHbiM MexaHi/i3MOM. 


O 


O 


noflCBeTKa 
3KpaHa 


HawaTi/ie J110601/1 KHonKi/i a ktm b 1/1 pyGT noflCBeTKy 

3KpaHa.fl/lMTe/lbHOCTb BKJIKNeHI/ie nOflCBeTKM 

3aBi/ici/iT ot HaapoeK ny/ibTa. 


X 


O 


Hacbi 


flaTa (rofl/iviecflLi/fleHb) 1/1 BpeMfl (Hacbi/Mi/myTbi) MoryT 
OTo6pa>KaTbCfl Ha rjiaBHOM 3KpaHe. 
llpeflycMOTpeHa i/mfli/iKai4i/m BpeivieHi/i b 12-HacoBOM 1/1 
24-HacoBOM 4>opiviaTax. 


O 


O 


CBeTOBOM fleHb 


3aflaeTca CBeTOBOi/i fleHb 


O 


O 


1/lHflHKaMMfl 
I Civil icjJd I y \JD\ 
l/l BJia>KHOCTI/l 

noMeifleHi/m 


l/lHfli/iKai4i/ifi TeivinepaTypbi 1/1 B/ia>KHOCTi/i noMeifleHi/m 
Ha r/iaBHOMflwcn/iee. 




O 


l/lHfli/iKai4i/ifi 
Hei/icnpaBHOCTi/i 


Ilpi/i Ha/ii/Ni/ii/i Hei/icnpaBHOCTi/i b ci/iCTeMe Ha ny/ibre 
ynpaB/ieHi/m i/mfli/1141/ipyeTCfl koa Hei/icnpaBHOCTi/i 
1/1 aflpec 6/iOKa. ripeflBapi/iTe/ibHO mo>kho bbccti/i 

KOHTaKTHbll/l Te/ie(|)OH, KOTOpbll/l 6yfleT OT06pa>KaTbCfl 

npi/i B03Hi/iKHOBeHi/ii/i Hei/icnpaBHOCTi/i. 




O 


HanoMi/maHi/ie 

«OMJlbTp» 


HanoMi/maHi/ie 0 Heo6xofli/iMOCTi/i hi/ictki/i ())i/mbTpa 
MO>KeT nepi/iofli/mecKi/i noflBJiflTbca Ha ny/ibTe 
ynpaB/ieHi/m. 




O 



X - He npeflyciviOTpeHO, O - OTfle/ibHOi/i rpynnoi/i 



3. 3Heproc6epe>KeHi/ie 



ynpaBJiem/ie Mom/iTopi/mr 



9Heproc6epe- 
weHi/ie, 

OCHOBaHHOI/l 

Ha ci/ima/iax 

flaTHHKa 

npi/icyTCTBi/is 



Pe>Ki/iM 3Heproc6epe>KeHi/m 6yfleT aKTi/iBi/ipoBaH, 
ecjin flaTHHK npi/icyTCTBi/m cj) 1/1 kc m py gt, 
hto b noMeifleHMM HeT jiioflei/i. CHi/i>KeHi/ie 
3JieKTponoTpe6/ieHi/m npoi/icxofli/rr 3a c^eT 
nepexofla BHyTpeHHero 6/iOKa i/ijii/i i/ix rpynnbi b 
OflMH 1/13 aieflyiOLfli/ix pe>Ki/iMOB pa6oTbi: 

1 . BHyTpeHHi/ii/i 6/iok BbiK/iiOHaeTCfi; 

2. Me/ieBaa TeivinepaTypa CflBi/iraeTca 
OTHOci/iTe/ibHO Lie/ieBoro 3HaHeHi/m, 
Hanpi/iMep, noBbnuaera b pe>Ki/iMe 
ox/ia>KfleHMfl B03flyxa; 

3. BeHTi/i/iflTop ycTaHaB/iMBaera Ha 

MI/IHI/IMa/lbHyK) CKOpOCTb; 

4. BHyTpeHHi/ii/i 6/iok nepeK^K)HaeTCfi b pewi/iM 
BeHTi/i/ifii4i/ii/i 6e3 ox/ia>KfleHi/m v\nv\ HarpeBa 
B03flyxa. 

flaTHI/IK OCBeifleHHOCTI/l MO>KeT 6blTb MCnO/lb30BaH 

b com eTa hi/I 1/1 c flaTHi/iKOM npi/icyTCTBi/m fl/ifi 6o/iee 
tohhoi/i HacTpoi/iKi/i pe>Ki/iivia 3Heproc6epe>KeHi/m. 



X 



He npeflyciviOTpeHO, « 



- OTfle/ibHOn rpynnoi/i 



4. 5/iOKi/ipoBKi/i 1/1 orpaHi/mem/m 



(DyHKI4Mfl 


OnucaHwe 


YnpaB/ieHi/ie 


MoHi/iTopi/mr 


B/lOKWpOBKa 

iviecTHoro 
ynpaB/ieHMfl 

MeHTpa/lbHblM 

ny/ibTOM 


C/ieflyioiflMe cj>y h KL4 n 1/1 MeaHbix ny/ibTOB MoryT 

6blTb 3a6/10KMpOBaHbl MeHTpa/lbHblM ny/lbTOM 

ynpaB/ieHMfi: BK/iiOHeHi/ie/BbiK/iiOHeHi/ie, 
i/i3MeHeHi/ie pe>KMMa pa6oTbi, i/i3MeHeHi/ie 
Me/ieBOM TeMnepaTypbi, i/i3MeHeHi/ie CKopoc™ 
BeHTi/i/ifiTopa 1/1 HanpaB/ieHMfl B03flyiuHoro 
noTOKa, a T3K>Ke c6poc i/iHfli/iKai4i/ii/i «Qi/vibTp». 


X 


O 


Caivio6^0KMpoBKa 


C/ieflyioiflMe (J)yHKi4i/ii/i ny/ibTa MoryT 6biTb 

OTKJllOHeHbi: BKJlHDHeHI/ie/BblK/llOHeHI/ie, 

i/i3MeHeHi/ie pe>KMMa pa6oTbi, M3MeHeHwe 
Me/ieeoi/i TeMnepaTypbi m i/i3MeHeHi/ie 
HanpaB/ieHMfi B03flyiuHoro noTOKa. 


O 


O 


OrpaHM^eHMe 

flwana30Ha 

TeivinepaTyp 


flwana30H Me/ieBbix TeMnepaTyp mo>kct 6biTb 
orpaHM^eH fl/ia Ka>Kfloro pe>Ki/iMa pa6oTbi. 


O 


O 


ABTOB03BpaT 


BpeMeHHoe i/i3MeHeHi/ie L(e/ieBbix 
napaMeTpoB pa6oTbi ci/icTeMbi Ha nepi/iofl 
ot 30 flo 1 20 Mi/myT c tuaroM 1 0 Mi/myT c 
noc^eflyioiflMM aBTOMaTi/mecKi/iM B03BpaTOM k 
nepBOHa^a^bHbiM yaaHOBKaM. 
3tq (J)yHKi4Mfi He MO>KeT 6biTb npi/iMeHeHa, 
ec/iM flei/iCTByeT orpaHimeHMe Lie/ieBoi/i 
TeMnepaTypbi. 


O 


X 


napo^b 


npeflycMOTpeHO c/ieflyioiflee orpaHM^eHwe 
floayna: 

1 ) napo/ib aflMi/iHi/iCTpaTopa f\nn floayna k 
HacTpoi/iKaM Tai/iMepa m m; 

2) napo/ib Rnn flocTyna k Haapoi/iKaM ci/iCTeMbi, 
a T3K>Ke fl/ifl 3anycKa TecTOBoro pe>KMMa. 


O 


X 



X 



He npeflyciviOTpeHO, 



o 



OTfle/ibHOi/i rpynnoi/i 



2. ABTOMaTMMecKan pa6oTa no TaftMepy 



(DyHKi4na 


OnucaHne 


YnpaB/ieHi/ie 


MoHi/iTopi/mr 


TaMMep 
TeKyifleroflHfi 


1 ) Tawwiep BK/HOMem/m/BbiKJiiOMeHi/m 

nporpaMMMpyeTCfi BK/no^eHi/ie v\ BbiK/no^eHi/ie b 

Te^eHMe flHfl, JIM60 OflHO I/I3 STI/IX flei/ICTBI/ll/l. TOHHOCTb 

ycTaHOBKi/i BpeMeHi/i cocTaB/iaeT 5 Mi/iHyT. 

2) ABTOMan/mecKoe OTK/noMem/ie no Tawiviepy 

BbiK/iiOHaeT KOHfli/1141/iOHep nepe3 ycTaHOB/ieHHbm 
npoMe>KyTOK BpeMeHi/i (ot 30 flo 240 Mi/iHyT c tuaroM 

1 0 MI/IHyT). 


O 


O 


Hefle/ibHbii/i 
Tai/iMep 


nporpaMMi/ipyiOTCfl c/ieflyioiflMe flei/iCTBMfi: 
BK/noHeHi/ie/BbiK/iHDHeHi/ie, i/i3MeHeHi/ie Lie/ieBoi/i 
TeMnepaTypbi. 

ToHHOCTb ycTaHOBKi/i BpeMeHi/i - 5 Mi/iHyT. Ha Ofli/m 

fleHb MO>KeT 6blTb npi/IMeHCHO flO 8 LUa6/10HOB. 

Tai/iMep TeKyiflero aha i/iMeeT 6o^ee BbicoKni/i 
npi/iopi/iTeT. 


O 


O 


fle>KypHbm 
pe>Ki/iM 
(hohhom 
pe>Ki/iM) 


nporpaMMwpyeTCfi Mi/mi/iMa/ibHoe v\ MaKCi/iMa/ibHoe 
3HaHeHMfl TeMnepaTypbi a/ia aBTOMaTi/mecKoro 
noAAep>KaHMA, a T3K>Ke BpeMA Ha^a/ia v\ OKOHHaHi/ifi 
Ae>KypHoro pe>Ki/iMa. 


O 


O 



X - He npeflyciviOTpeHO, O - OTfle/ibHOM rpynnofi 



5. B3aniviOflGi/iCTBi/ie c ci/icreivioft PAC-IF01 AHC-J + ALPHA2 



(DyHKLji/m 






I YnpaB/ieHMe 


Mom/iTopi/mr 


l/lHflMKaL(l/lfl 
COCTOflHMfl 


l/lHflMKaL(Mfl COCTOflHMfl BHeiUHI/IX CI/ICTeM, 

noflK^iOHeHHbix k KOHTpo/i/iepy ALPHA2. 


X 


O 


YcTaHOBKa 

BJia>KHOCTI/l 


YaaHOBKa Me/ieBoro 3Ha«HeHMfl B^a>KHOc™ c 
tuaroM 1%fl^fi ynpaB/ieHMfl yB/ia>KHi/iTejieM, 
noflK/iiOHeHHbiM k KOHTpo/i/iepy ALPHA2 


O 


O 


6. Pa3Hoe 


X - He npeflyciviOTpeHO, O - OTfle/ibHOi/i rpynnoi/i 


(DyHKuna 






YnpaBJiem/ie 


MOHI/lTOpi/lHT 


^3blK 

nHTepc()ei?ica 
no/ib30BaTe/ifl 


npeflycMOTpeHbi c^eflyioiflMe BapwaHTbi: 
aHr/iMi/iCKMi/i, 4>paHi4y3CKMi/i, HeMeL(KMi/i, 
i/icnaHCKi/ii/i, i/iTa/ibfiHCKi/ii/i, nopTyra/ibCKMi/i, 
LUBeflCKI/ll/l 1/1 pyccKMi/i. 


O 


O 


CepB^CHbie 
4>yHKi4i/ii/i 


3anycKTecTOBoro pe>Ki/iMa, HacTpoi/iKa 4>yHKi4i/ii/i, 
npoBepKa KO/ii/mecTBa x/iaflareHTa, npoBepKa 
OTcyTCTBi/ifl yTeHeKx/iaflareHTa,flMamocTMKa v\ 
apxi/iB Hei/icnpaBHoaei/i. 


O 


O 



X - He npeflyciviOTpeHO, O - OTfle/ibHOi/i rpynnoi/i 
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YnpomeHHbm nyjibT PAC-SE51CRA (M-NET) / PAC-YT52CRA (MA) 




i: l-ac 



ITEMP 



PAC-SE51CRA 

ra6apnTHbie pa3Mepbi 
(LUxBx D: 
70x 120x41 



PAC-YT52CRA 

ra6api/iTHbie pa3Mepbi 

(LUxBxD: 

70x 120x14,5 



• Bo3mo>khoctm ynpaB/ieHi/m orpaHMMeHbi BK/noMeHneivi/ BbiK/iiOMeHi/ieM, ycTaHOBKOi/i ue/ieBOi/i 
TeivinepaTypbi, pery/inpoBKOi/i CKopoc™ BeHTi/viflTopa, nepeK/iiOMeHneM pe>Ki/iMOB n n3MeHeHi/ieM 
HanpaBJiem/m B03flyujHOi/i 3aaiOHKi/i (PAC-YT52CRA). 

• l/lH())opiviaTMBHbii/i flucn/iei/i. 

• YcTaHOBKa TeivinepaTypbi c TOMHOCTbio 1 °C. 

• riy^bT ynpaBJiem/ifl PAC-YT52CRA noflflepwi/iBaeT B03MO>KHOCTb ycraHOBKi/i pa3Hbix 3HaMeHi/ii/i 
ueneBbix TeivinepaTyp fl/ifi pe>KHMa ox/ia>KfleHi/m i/i HarpeBa (b aBTOMaTi/mecKOM pe>Ki/iMe pa6oTbi 
ci/icreM cepi/ii/i «R2»). 

• llyjibT PAC-YT52CRA ocHameH >Ki/iflKOKpncTajuii/NecKi/iM BKpaHOM yBeni/meHHoro pa3Mepa, a T3K>Ke 
i/iivieeT rmocKi/M Kopnyc wi/ipi/moi/i 14,5 mm. I~lo9TOMy He noTpe6yeTCfl LUTpo6/ieHne CTeHbi nofl 
ycTaHOBOMHyio Kopo6Ky ny/ibTa. 

• riOflKJllOMaeTCfl K JlK)6blM BHyTpeHHMM 6/lOKaM. 

PAC-SE51CRA — noflK/iiOMaeTCfl b /iio6yio TOMKy ci/imanbHOi/i jimhmm M-NET 6e3 co6/nofleHi/m 
no/ifipHOCTM. Tpynnbi (J)opMi/ipyiOTCfl nporpaMMHO. 

PAC-YT52CRA — noflKJiicmaeTCfl k cneuna/ibHOi/i K/ieMMHOi/i KonoflKe (TB1 5) Ha BHyTpeHHeM 6/iOKe. 
YcTaHOBKa aapeca He Tpe6yeTCfl. Tpynnbi ())opMi/ipyiOTCfl OTfle/ibHOi/i cuma/ibHOi/i jii/iHuei/i. 

• BcTpoeHHbii/i flaTMMKTeMnepaTypbi. 

npi/iMenaHi/ie. 

riocKO/ibKy PAC-SE51CRA He MMeeT bo3mo>khoctm nepeKJiK)MeHi/m padonero pe>Ki/iMa, cnepyei 
Mcno/ib30BaTb ero coBMecmo co craHflapTHbiMi/i ny/ibTaMn b oahoi/i rpynne i/mi/i coBMecTHO c 
uempajibHbiM KOHTpo/i/iepoM. 



npi/in/iep npi/iwieHem/ifl ynpomeHHbix ny/ibTOB 

Kompo/uiep AG-1 50A/AE-200E 
i/i/i i/i EB-50GU/EW-50E 



J 



6/iOKni/iTaHi/m 
PAC-SC51KUA F 
(AG-150A/EB-50GU) t_ 



£1 



ripi/iMeMam/ie. 

Cxeivia aBJiaera yaiOBHOi/i. B oahoi/i ci/iaeivie He 
peKOMeHflyera i/icno/ib30BaTb oflHOBpeivieHHO 
ny/ibTbi ynpaB/iem/m ME- i/i MA-Ti/inoB. 



Tpynna 1 




ynpomeHHbm MA-ny/ibT 
PAC-YT52CRA 



ynpomeHHbiM ME-ny/ibT 
PAC-SE51CRA J 



BecnpoBOflHOM nyjibT PAR-FL32MA, npi/ieiviHUKU l/IK-cuma/ioB PAR-FA32MA, PAR-SA9FA, PAR-SL94B-E 





PAR-FA32MA 



PAR-FL32MA 



PAR-SA9FA 

(arm Moae/ieti PLFY-P VBM-E) 




• l/lH(()opMaTMBHbii/i flucn/iei/i. 

• YcTaHOBKa TeMnepaTypu c TOMHOCTbio 1 °C. 

• riOflKJllOMaeTCfl K JlK)6blM BHVTpeHHI/lM 6/lOKaM K CneUHa/lbHOM KJieMMHOI/l KOJlOflKe TB1 5 Ha 

BHyTpeHHeM 6/iOKe. 

• YcTaHOBKa aflpeca He Tpe6yeTCfl. Tpynnbi (J)opMi/ipyiOTCfl OTfle/ibHOi/i cumajibHOi/i /li/mi/iei/i (aHa/iori/NHO 
PAR-31MAA). 

• CBeTOflMOflHbiM MHflMKaTop Ha Kopnyce (J)OTonpi/ieMHi/iKa cuma/i 1/131/1 pyeT o coctoahi/ii/i: BK/iiOMeH/ 
BbiK/iiOMeH i/mi/i Hei/icnpaBeH (MHflMKaTop MuraeT). no KOJii/mecTBy Mi/iraHi/ii/i onpefle/ifleTCfl koa 
HencnpaBHOCTM. 

npi/iMenaHMfl: 

1 . KoMn/ieKT PAR-FA32MA/PAR-FL32MA He/ib3fl noflK/iiOMaTb b OflHy rpynny co craHflapTHbiM ny/ibTOM 
PAR-F27MEA i/mi/i ynpou^eHHbiM ny/ibTOM PAC-SE51CRA, c/ieflyeT npi/iMeHflTb PAR-31MAA i/mi/i PAC- 
YT52CRA. 

2. fl/ia BHyTpeHHi/ix 6/iokob PKFY-P VBM/VHM/VKM-E npi/ieMHi/iK 1/IK-ci/imajiOB PAR-FA32MA He Tpe6yeTCfl. 

3. (DoTonpi/ieMHi/iK PAR-SA9FA ycraHaBJii/iBaeTCfl BMecTO OflHoro 1/13 yro/iKOB fleKopaTi/iBHOi/i naHe/ii/i PLP- 
6BA KacceTHbix 6jiokob PLFY-P VBM-E. 

4. (DoTonpi/ieMHi/iK 1/13 KOMn/ieKTa PAR-SL94B-E ycraHaB/ii/iBaeTCfl b Kopnyc noflBecHoro 6/iOKa PCFY-P 
VKM-E BMecTOfleKopaTMBHOM 3ar/iyLUKM «Mitsubishi Electric». 

flpi/iMep noflK/iiOMeHi/ifl npi/ieMHi/iKa 1/IK-ci/irHa/iOB 



( Tpynna 1 

1 v 



& 2-X>KMflbHblM Ka6e^b 

1 (co6niofleHMe nonap- 

npnewiHMK pnl hoctm He Tpe6yeTCH) 

1/lK-cnrHa/iOB H 



6ecnpoBOflHbm 
ny^bTynpaBneHMi 



6ecnpoBOflHWM V 
ny/ibTynpaB^eHna j 

V u J 



f Tpynna 3 ^ 

7^ 1 



6ecnpoBOflHbm 
ny^bTynpaB^eHna 



PAR-SL94B-E 

(KOMn/ieKTfl/ifi MOfle/iew PCFY-P VKM-E: 
npi/ieMHi/iK MK-curHa/iOB m nyjibTynpaBJieHi/m) 



158 



YCTpOI/ICTBa ueHTpa/lbHOrO ynpaBJieHI/m: PAC-YT40ANRA, AT-50B, EB-50GU, AG-150A, AE-200E, EW-50E 



YcTpoi/iCTBa ueHTpa/ibHoro ynpaB/iei-ii/m (Liempajibi-ibie KOHTpo/inepbi) no3BO.rmiOT 
opraHH30BaTb efli/moe ynpaB/ieHne OflHOi/i i/mi/i HecKO/ibKi/iMi/i MyjibTi/i30HajibHbiMi/i 
VRF-ci/icreiviaMi/i City Multi, nojiynpoMbiujjieHHbiMi/i ci/icreiviaMi/i Mr. Slim, a TaK>Ke 
KOHfli/1141/iOHepaivii/i 6biTOBOM cepi/11/1. 06"beKTOivi ynpaBJiem/m flBJiaeTCfl rpynna, KOTopaa 
npefldaBJifieT C0601/1 Ofli/m i/mi/i HecKO/ibKO BHyipeHHi/ix 6jiokob, o6bNHO pacno/io>KeHHbix 

B OflHOM nOMemeiHI/ll/1. Tpynna TaK>Ke MO>KeT COCTOflTb l/13 npi/lTOMHO-BblTflWHblX yCTaHOBOK 

CpaBHeHue npi/i6opoB LjempajibHoro ynpaB/ieHi/m 



Oni/icam/ie (|)yHKLii/ii/i 



Lossnay i/mi/i ctopohhi/ix ycipoi/iCTB, noflK/iiOMei-ii-ibix b ceTb M-NET Mepe3 KOHTpo/uiep 
PAC-YG66DCA. UeHTpa/ibHbie KOHTpo/i/iepbi npeflOcraB/ifliOT flOdyn k Kawfloi/i rpynne 

He3aBMCMMO. 

HecKO^bKO rpynn MoryT cocTaB/iflTb 061.6,0,1/1 Hem/ie, KOTopoe c|)i/irypi/ipyeT KaK efli/moe 
ue/ioe, Hanpi/iMep, b ci/icreivie pa3fle/ibHoro yneia 9JieKTponoTpe6jiem/m. 



YcTpoi/iCTBa LjeHTpa/ibHoro ynpaB/iei-ii/m 







TpynnoBOi/i ny/ibT 
PAC-YT40ANRA 


UempajibHbiM 
ny/ibT 
AT-50B-J 


UeHTpa/ibHbiii 
KOHTpo/i/iep 
EB-50GU 


UeHTpa/lbHbIM 

ny/ibT 
AG-150A 

(+3 x PAC-YG50EC) 


l4eHTpaJ1bHbll/l 

ny/ibT 
AE-200E 

(+3 x AE-50E) 


UeHTpa/lbHblM 

KOHTpo/uiep 
EW-50E 


s 
I 

ai 
<=; 
eo 

fU 
D_ 

c 

>N 

s 
s 

I 

e 


Ko/iMMecTBO ynpaB/i^eivibix rpynn/6/iOKOB 


16/50 


50/50 


50/50 


150/150 


200/200 


50/50 


BKJlKDMeHHe/BblKJllOMeHUe 


© 


© 


©■ 


©■ 


©■ 


©■ 


Bbi6op pe>KMMa pa6oTbi: 

oxna>KfleHi/ie, HarpeB, ocyujeHi/ie, LiupKyjiflLii/ifl, aBTO 


— 


© 


©■ 


©■ 


©■ 


©■ 


YcTaHOBKa Lie/ieBoi/i TeivinepaTypbi 




© 


©■ 


©■ 


©■ 


©■ 


B/iOKupoBKa iviecTHbix ny/ibTOB ynpaB/iem/m 




© 






©■ 


©■ 


l/l3MeHem/ie CKopocTi/i BeHTi/uiflTopa 




© 


©■ 


©■ 


©■ 


©■ 


l/l3MeHeHne HanpaB/iem/m noflam/i B03flyxa 


— 


© 


©■ 


©■ 


©■ 


©■ 


fU 

0 

vo 

fU 

Q- >, 

OC D_ 

to ai 

s 1 
?! 
? 0 

0 

OQ 
< 


Tawiviep TeKyuiero aha 


— 


O 


O 


O 


©■ 


©■ 


KOJl-BO BKJllOMeHHI/l/BblKJlK>MeHMI/l B fleiHb 




16 


24 


24 


24 


24 


Hefle/ibHbii/i Tai/iiviep 




O 


O 


O 


©■ 


©■ 


KOJl-BO BKJllOMeHHI/l/BblKJllOMeHMI/l B Hefle/1K> 




16x7 


24x7 


24x7 


24x7 


24x7 


ToflOBOM rpa(J)i/iK pa6oTbi 






O 


O 


©■ 


©■ 


npeflBapMTe/ibHbiM 3anycK 






O 


O 


O 


O 


War ydaHOBKM Tai/iMepoB 




5 MI/1H. 


1 MI/1H. 


1 MI/1H. 


1 MI/1H. 


1 MI/1H. 


Apyri/ie 


OrpaHMMeHne flnana30Ha Lie/ieBbix TeivinepaTyp 




O 


O 


O 


O 


O 


fle>KypHoe KOHfli/iLii/iOHi/ipoBaHi/ie 




© 


O 


O 


O 


O 


riorofl03aBMCnivioe 

oto n ji e h n e/ox ji a >Kfle h m e 






O 


O 


O 


O 


flOflKJlKDMeHUe K KOMnbKDTepy 






LAN (Ethernet) 



06o3HaHeHi/m: 

©- Kawflafi rpynna OTfle/ibHO i/mi/i Bee rpynnbi oflHOBpeivieHHo; 

O - Kawflafl rpynna OTfle/ibHo; 

A, - TO/ibKO oflHOBpeivieHHO Bee rpynnbi; 

H - Ka>Kfloe o6"beflMHeHne rpynn OTfle/ibHo; 

— - c|)yHKLii/m OTcyTCTByeT. 



Ci/icreMHbM nyjibT (bkji/bnkji) PAC-YT40ANRA 



16 rpynn/50 6jiokob. 

Mo>KeT Mcno/ib30BaTbCfi fl/ifi BKJiKDMeHi/ifl/BbiKJiK)MeHi/m BHeujHux npi/i6opoB. 

16 KHonoK MHflMBMflya/ibHoro BKJiK)MeHi/m 1/1 oflHa KHonKa rpynnoBoro ynpaB/iem/m, CBeTOfli/iOflHbie 1/iHfli/iKaTO- 
pbi yKa3biBaK>T TeKymee cocroflm/ie rpynn. 

noflKJiK>MaeTca flByxwi/uibHbiM Ka6e/ieM 6e3 co6jiK)fleHi/m no.rmpHOCTi/i k jii/ihi/ii/i BHyipeHHi/ix npi/i6opoB (TB3) 

1/livieeT KJieMMbi p,nn noflKJiiOMei-ii/m BHeujHi/ix Lienei/i ynpaB/iei-ii/m (BKJiK)Mi/iTb/BbiKJiiOMi/iTb Bee rpynnbi) 1/1 kohtpo- 
nn (BK/iioMeHo/BbiKJiioMeHO, Hopivia/aBapufi). 

flpn Hei/icnpaBHOcri/i cooTBeTCTByiomMi/i CBeTOflnoflHbii/i 1/iHfli/iKaTop rpynnbi Mi/iraeT. 



(DyHKMna 


OnncaHiie 


PAC-YT40ANRA 


Ko/ii/iHecTBO 6/iokob 1/1 rpynn 


50 6/iokob / 8 rpynn 






YnpaB/ieHne 


1/lHfli/iKaui/m 


B KJ1 K)H l/ITb/B bl KJl K)4 l/ITb 


BK/iKDHeHne hjih BbiK/iKDHeHne rpynnbi 


V 


V 


HHflMKauna Hei/icnpaBHOCTi/i 


MHflMKaTop Hei/icnpaBHOM rpynnbi MuraeT. IIoa KpbiiuKOM ny/ibTa 
pacno/io>KeH MHflMKaTop, no KOTopoiviy mo>kho onpeAe/inTb 4-x 3HaHHbm koa 
HencnpaBHOCTi/i m M-NETaflpec HencnpaBHoro BHyTpeHHero 6/iOKa. 




V 


YnpaB^eHne rpynnow, b 

KOTOpyK) BXOAWTTO/lbKO 
npMT04HO-BblTJ1>KHafl 

ycraHOBKa Lossnay 


Tpynna MO>KeT cocTO^Tb TO/ibKO M3 npi/iTOHHO-BbiT^^HOi/i ycTaHOBKi/i Lossnay. 
npeAycMOTpeHO TO/ibKO BK/noHem/ie/BbiK/iiOHeHi/ie 3tom rpynnbi. 


V 


V 


B3aMMOCBfl3b C npMTOHHO- 


Tpynna MOweT 6biTb B3aniviocBfl3aHa c npnTOHHO-BbiTa>KHOi/i ycraHOBKOi/i Lossnay. 
npnMenaHne. 

CKOpOCTb BeHTI/l/lflTOpa npi/ITOHHO-BblTfl>KHOI/l yCTaHOBKI/l, a T3K>Ke pe>KMM pa6oTbi 

He MoryT 6biTb M3MeHeHbi. 






BblTfl>KHOI/l yCTaHOBKOI/l 

Lossnay 


V 


V 


BHeniHee ynpaBneHne 


riy/lbT MMeeT BXOfl fl/lfl nOflKJlKDHeHMfl BHeWHUX CyXMX KOHT3 ktob: 
BKJlKDHHTb/BblKJlKDHMTb; 


V 




aBapi/11/iHafl ociaHOBKa (Hanpniviep, no curHa/iy nox<apHOi/i cnrHajiM3aL4nn); 
6/iOKnpoBKa MHflMBMflya/ibHoro ny/ibTa, ynpaBrmtomero rpynnoi/i. 






riOAKJlK)HeHI/ie BHeiilHMX 

u,enev\ i/iHfli/iKai4i/ii/i 


riy/ibT i/iivieeT Bbixofl fl/ifl noAKJiKDneHUfl BHeiiiHi/ix u,enev\ MHflMKaunn: 

• BKJIKDHeHO/BblKJIKDHeHO; 






• Hopivia/aBapna. 
ripuMeMaHne. 

Ci/ima/i BK/iiOHeHO npoAQji>KaeT BbiBOflMTbca b coctohhvua «ABapna». 




V 



♦ MITSUBIS 

M-m.n rcTRir 


1 


CENTRALIZED 








• CD 


(ZD 


- CD 


- CD 


• CD 


- CD 




( — \ 


< — ) 


• CD 


* CD 




• CD 


• CD 


- CD 


CD 



ra6api/iTHbie pa3Mepw (LU x B x l~): 1 30 x 1 20 x 1 9 



ripnMeMaHne. 

OTBeTHbie HacTi/i pa3ijeiviOB p,r\n noflKriroHeHna BHeujHux i4enei/i 
ynpaBneHna m Komporm nociaBnaiora b KOivinneKTe c nynbTOM. 
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L(eHTpajibHbm KompojiJiep AT-50B 



• KOHTpO^Jiep OCHameH LJBeTHbIM 5-TM flKOI/IMOBbIM CeHCOpHbIM fll/lCn/ieeiVl C flpKOI/l nOflCBeTKOI/l. 

• >Ki/iflKOKpi/iCTajuii/NecKafl MaTpi/ma wvieeT pa3Mep 320 x 240 tomck (QVGA) i/i Bbino/iHeHa no TexHO/iori/ii/i TFT, 
o6ecnem/iBaK>mei/i BbicoKoe 6bicTpoflei/iCTBi/ie, MeTKOdb 1/1 KompacTHOCTb i/i3o6pa>KeHi/m. flpKocrb i/i3o6pa>KeHi/m 1/1 
rpoMKOdb 3ByKa pery/ii/ipyiOTCfl npi/i Hacrpoi/iKe. 

• rioflCBeTKa BKJiK>MaeTC5i npi/i nepBOM KacaHi/11/1 3KpaHa. ABTOMaTi/mecKoe OTK/iKDMem/ie npoi/icxofli/iT Mepe3 1/3/5/7 
i/mi/i 10 Mi/myT noc/ie noaieflHero KacaHi/m. Ilpi/i B03Hi/iKHOBeHi/ii/i Hei/icnpaBHOCTi/i b ci/icreivie KOHfli/1141/iOHi/ipoBaHi/i^ 
noflCBeTKa BK/uoMaeTca. 

• npn6op MO>KeT KOHTpOJlUpOBaTb 50 06"beKT0B. 06-beKT — 3JO rpynna BHyTpeHHUX 6j10KOB, npi/lTOMHO-BblTfl>KHblX 

ydaHOBOK Lossnay i/ijii/i ctopohhaa ci/icreivia, noflK/iiOMeHHafl b ceTb M-NET Mepe3 KOHTpo/i/iep PAC-YG66DCA-J. 

• npn6op AT-50B Kpoivie ocHOBHbix (J)yHK 141/11/1 ynpaB/ieHi/m 1/1 kohtpojia wvieeT pnp, flono/iHi/iTe/ibHbix B03MO>KHOCTei/i: 
fle>KypHoe OTon/ieHi/ie/oxjia>KfleHi/ie, aBTOMaTi/mecKi/ii/i B03BpaT k 3aaaHHOi/i TeivinepaType (BpeivieHHoe i/i3MeHeHi/ie 
ue/ieBOi/i TeivinepaTypbi Ha 1, 2, 3 i/mi/i 4°C), a TaK>Ke 2 ce30HHbix Hefle/ibHbix Tai/iiviepa. 

• ToHHOdb ycraHOBKi/i L(ejieBoi/i TeivinepaTypbi cocraBJifleT 0,5°C i/ijii/i 1°C b 3aBi/ici/iMOCTi/i ot MOflejin BHyTpeHHero 6/iOKa. 

• flBOi/iHaa u,eneBan TeivinepaTypa b aBTOMaTi/mecKOM pe>Ki/iivie (PURY-P). 
npi/iMenaHi/ie. 

B3anMOfleMCTBne c npi/i6opaivii/i PAC-YG60MCA-J, PAC-YG63MCA-J He npeflyciviOTpeHO. 




fle>KypHoe KOHfli/1141/iOHi/ipoBaHi/ie 

flewypHoe KOHfli/1141/iOHi/ipoBam/ie no3BOJiaeT aBTOMaTi/mecKi/i 
noflflepwi/maTb TeivinepaTypy b Hei/icnojib3yeMOM noMeu^em/ii/i, He 
flonycKaa ero nepeox/ia>KfleHi/m 3i/imoi/i i/ijii/i Hpe3MepHoro HarpeBa jieTOM. 
Hanpi/iMep, KOHfli/mi/iOHep BbiKJuo^eH, ho eaii/i TeivinepaTypa b 
noMeu^eHi/ii/i flocTi/iraeT Mi/iHi/iivia/ibHoro v\nv\ MaKCi/iiviajibHoro 3HaHeHi/m, 
ycTaHOB/ieHHoro nojib30BaTejieivi, to KOHfli/1141/ioHep BK/noHaeTca b 
pe>Ki/iivie HarpeBa i/mi/i ox/iawfleHi/m cooTBeKTBeHHO. 



YnpaBJieHne 1/1 i/iHAi/iKaiji/m 



cuaeivia 
BbiK/iioMeHa 
8:00 1 



3i/iMa cuaeMa 

BblK/llOMeHa 

8:00 




fle>KypHoro pewwvia 



fle>KypHoro pewwvia 



(DyHKi4na 


OnucaHne 


YnpaB/ieHMe 


MoHi/iTopi/mr 


Bk/i/ BblKJI 


BK/iKD^eHi/ie m BbiKJiKDMem/ie rpynnbi mjim Bcex rpynn 

OflHOBpeMeHHO. CBeTOflMOflHbll/l MHflMKaTOp 6vfleT BKJIKDHeH, 

ec/iM pa6oTaeTxoTfl 6bi oflHa rpynna. 


© 


© 


Pe>KMM pa6oTbi 


riepeK/iKDHeHne pe>Ki/iMOB pa6oTbi: oxjiawflem/ie, ocyiueHne, 
aBTOiviaTMHecKMM, u,v\pKynnu,v\ft, HarpeB B03flyxa. 


© 


© 


YcTaHOBKa 

ue/ieBoi/i 

TeivinepaTypbi 


YcTaHaB/iMBaeTCfl Lje/ieBafl TeivinepaTypa fl/ia rpynnbi. 
fli/iana30H: 

1 ) ox/ia>KfleHMe/ocyiueHMe: 1 9°C - 30°C; 

2) HarpeB: 1 7°C - 28°C; 

3) aBTOiviaTi/mecKMM: 1 9°C - 28°C; 

4) fle>KypHbiM (hohhom): 

MaKC. 1 9°C - 30°C [Mr. Slim: 1 9°C - 30°C] 

Mi/iH. 1 2°C - 28°C [Mr. Slim: 1 7°C - 28°C] 

flnana30H ue/ieBbix TeivinepaTyp 3aBMCMT ot MOflM(()MKai4MM 

BHyTpeHHero 6/iOKa. 


© 


© 


l/l3MeHeHi/ie 

CKOpOCTH 

BeHTi/i/ifiTopa 


M3MeHeHne CKopocn/i B03flyiuHoro noTOKa. 

MOfle/lM C 5 CKOpOCTflMM: BblC.-CpeflH.1-CpeflH.2-HM3K.-aBTO 
MOfle/lM C 4 CKOpOCTflMH: BblC.-CpeflH.1-CpeflH.2-HH3K. 
MOfle/lM C 3 CKOpOCTflMH: BblC.-CpeflH.-HH3K. 
MOfle/lM C 2 CKOpOCTflMH: BblC.-HH3K. 

KOJIMHeCTBO CKOpOCTei/l 3aBMCMT OT MOflM(|)MKaL4MM 

BHyTpeHHero 6/iOKa. 


© 


© 


HanpaB/ieHne 

noflann 

B03flyxa 


HanpaB/ieHne noflann B03flyiuHoro noTOKa: 5 mjim 4 
nono>KeHMfl, KanaHMe, aBTOiviaTMHecKM, BK/i/BbiKJi 
HacTpoMKa HanpaB/ieHMa nop,amA B03flyxa 33bmcmt ot 
MOflMc()MKau,MM BHyTpeHHero 6/iOKa. 


© 


© 


5/lOKMpOBKa 
MeCTHblX 

ny/ibTOB 


BK/i/BbiKJi, civieHa pe>KMMa pa6oTbi, M3MeHeHne i^e/ieBOM 
TeivinepaTypbi, a Taioxe c6poc MHflMKai^MM «CDM/ibTp» Ha 
MecTHbix ny/ibTax MoryT 6biTb 3a6/iOKMpoBaHbi i^eHTpa/ibHbiM 

KOHTpOJlJiepOM. 

fl/ifl BeHTycTaHOBOK Lossnay AOCTynHa TO/ibKO 6/iOKnpoBKa 

BKJl/BblKJl M c6pOCa MHflMKai^MM «OMJlbTp». 


© 


© 


B/lOKHpOBKa 

AT-50B 


l/|HTepc()eMCHbie ycTpoMCTBa Kompormepa AT-50B (ceHCopHbiM 
3KpaH, Ka>Kflaa M3 KHonoK F1, F2 m ON/OFF) MoryT6biTb 

fle3aKTMBMpOBaHbl. 

fl/ifl CHflTMfl 6jiokmpobkm npeflyciviOTpeH napo/ib. 


© 


© 


l/lHflHKai4Mfl 

HencnpaBHOCTn 


ripM Ha/iMHMM HeMcnpaBHOCTM b cucTeivie Ha ny/ibTe 
ynpaB/ieHMfl MHflML4MpyeTCfl koa HeMcnpaBHOCTM m aflpec 
6ji OKa. 

CBeTOflMOflHbIM MHflMK3TOp MMTaeT. I/IKOHK3 HeMCnpaBHOM 

rpynnbi noMeneHa 3H3koivi «HeMcnpaBHOCTb». Ha 3KpaHe 
HeMcnpaBHOCTei/i OTo6pa>KaiOTCfi aflpec 6/iOKa m koa 
HencnpaBHOCTM. B apxMBe HeMcnpaBHOCTei/i c()MKCMpyeTCfl 
Bpeivia m flaTa HeMcnpaBHOCTM, aflpec npn6opa m koa oujm6km, 
a T3K>Ke aflpec npM6opa, onpefle/iMBiuero HewcnpaBHOCTb. 


X 


□ © 



(DyHKL|i/m 


OnucaHwe 


YnpaB/ieHi/ie 


MOHI/ITOpi/IHr 


Pa6oTa no 
TaMMepy 


HeAe/ibHbiM TaMMep coflep>KMT 1 2 HacTpaMBaeivibix tua6;iOHOB 
pa6oTbi. Ka>KflbiM uja6/iOH coctomt M3 16 asmctbmm (bkji/ 
BbiK/i, civieHa pe>KMMa, M3ivieHeHMe i4e/ieBOM TeivinepaTypbi, 
M3MeHeHMe ckopoctm BeHTM/iATopa, M3MeHeHMe HanpaB/ieHMjq 
B03AyuJHoro noTOKa, 6/iOKMpoBKa MecTHoro ny/ibTa). 
npeflyciviOTpeH jicthmm m 3mmhmm HeAe/ibHbie TaMMepbi. 
Tawiviep TeKymero rhx mokct coAep>KaTb flo 5 iiia6/iOHOB. 
LUarycTaHOBKM BpeivieHM — 5 MMHyT. 


O 


0 


Hohhom 

(fle>KypHbiM) 

pe>KMM 


YcTaHaB/iMBaeTCfl nepMOfl p,qv\ctbv\h fle>KypHoro pe>KMMa 
m TeivinepaTypHbiM flMana30H, b kotopom flonycKaeTca 
KO/ie6aHMe TeivinepaTypbi b noivieineHMM. KoHflMi4MOHep 
BbiK/iKDHeH, ho npM BbixoAe 3a rpaHMLibi TeivinepaTypHoro 
flMana30Ha oh aBTOiviaTMHecKM BK/iioHaera Ha HarpeB mjim 
ox/ia>KfleHMe. 


© 


© 


OTfle/ibHaa 
BeHTycTaHOBKa 


YnpaB/ieHMe He3aBMCMMOM BeHTycTaHOBKOM Lossnay: 
nepeK/iKDHeHne pe>KMMOB 6ai/inac/peKynepaL4M5q/ 

aBTOIViaTMHeCKMM. 


© 


© 


CBfl3aHHaa 
BeHTycTaHOBKa 


BeHTycTaHOBKa pa6oTaeT cmhxpohho c rpynnow BHyTpeHHi/ix 

6/IOKOB. Pe>KMM pa60Tbl BeHTyCTaHOBKM l/l3MeHflTbCfl He MO>KeT. 


© 


© 


OrpaHMneHMe 
flMana30Ha 
i4e/ieBOM 
TeivinepaTypbi 


flMana30H i^e/ieBOM TeivinepaTypbi, ycTaHaB/iMBaeiviOM c 
MecTHoro ny/ibTa ynpaB/ieHMa mokct 6biTb orpaHnneH b 
pe>KMMe ox/ia>KfleHM5q, HarpeBa m b aBTOiviaTMHecKoivi pe>KMMe 
(oAHOBpeivieHHO p,nn Bcex rpynn). 

3Ta cpyHKL^mi He Mcno/ib3yeTCfl c MA-ny/ibTaiviM ynpaB/ieHMjq, a 
T3K>Ke onpeflejiaeTCfl Tunoivi BHyTpeHHero 6/iOKa. 


© 


© 


YcTaHOBKa 

Ce30HHblX 
pe>KMMOB 


ECJIM flaHHblM L^eHTpa/lbHblM KOHTpOJIJiep HaCTpoeH K3K 
r/iaBHblM, TO pe>KMMbl MOTyT 6blTb 3a6/10KMpOBaHbl CJieflyKDlUMM 

o6pa30M: 

1) Ox/ia>KfleHMe 3a6/iOKMpoBaHO — HeflOCTynHbi cjieflytomne 
pe>KMMbi: ox/ia>KfleHMe, ocyiueHMe, aBTOiviaTMHecKMi/i. 

2) HarpeB 3a6/iOKMpoBaH — HeflOCTynHbi c/ieflyioiuMe 
pe>KMMbi: HarpeB m aBTOiviaTMHecKMM. 

3) Ox/ia>KfleHMe m HarpeB 3a6/iOKMpoBaH — HeflOCTynHbi 
cjieflyioiflne pe>Ki/iMbi: ox/ia>KfleHMe, ocyiueHMe, HarpeB m 

aBTOIViaTMHeCKMM. 


© 


© 


ABTOcivieHa 
pe>KMMa 


Pe>KMM pa60Tbl Bbl6npaeTCfl aBTOMaTI/meCKM B 3aBMCMMOCTM OT 

i^e/ieBOM TeivinepaTypbi m TeivinepaTypbi B03flyxa b noivieifleHMM, 

KOTOpafl M3MepfleTCfl BHyTpeHHMM 6/lOKOM. 

3Ta cpyH kl^uji LieHTpanbHoro KOHTpo/i/iepa He mokct 6biTb 
OflHOBpeMeHHO Mcno/ib30BaHa c aHa/iorMHHOM cpyHKL^nei/i 
Hapy>KHoro 6/iOKa. 


• 





(DyHKL|i/m 


OrmcaHi/ie 


YnpaB/ieHi/ie 


MOHI/ITOpi/IHr 


BHeiuHwe BxoflHbie CMma/ibi 


npeflycMOTpeHa peaKL^na Ha BHeuiHi/ie curHa/ibi: 

1) CTaTMHecKMi/i cuma/i: «npMHyflMTe/ibHoe OTKnK)HeHne» v\rw\ «06iflee OTK/iK)HeHi/ie». 

2) l/lMny/ibCHbii/i cuma/i: «06iflee OTKnK)HeHne» v\rw\ «5noKnpoBKa MecTHbix nynbTOB». 

M0>KeT 6blTb Bbl6paH TO/lbKO OflMH M3 yKa3aHHblX BXOflHblX cuma/iOB. 

rioTpe6yera OTBeTHaa nacTb pa3teMa PAC-YT41 HAA (npoflaera OTfle/ibHo), a Taioxe pe/ie, mctohhmk nuTaHna 1/1 flpyrne KOMnoHeHTbi ctopohhmx npoM3BOflMTe/iei?i. 


© 


© 


BHeiuHwe BbixoflHbie CMma/ibi 


ripeflycMOTpeH BbiBOfl CTaTi/inecKi/ix cwma/iOB «BK/no L ieH/BbiK/iK) L ieH» 1/1 «ABapna/HopMa». 

rioTpe6yeTca OTBeTHaa HacTb pa3i>eMa PAC-YT41 HAA (npoflaera OTfle/ibHo), a Taioxe pene, mctohhmk nuTaHna 1/1 flpyrne KOMnoHeHTbi ctopohhmx npon3BOflHTenei/i. 


© 


© 


ripoBepKa KO/iMHecTBa 
x/iaflareHTa 


(DyHKLji/m ncnonb3yeTca fl/ia ycTaHOB/ieHna c()aKTa yTe^Ki/i xnaflareHTa. Ec/im flaHHaa ())yHKi4Ma 3aflei/iCTBOBaHa b nynbTe,TO OHa He MOweT 6biTb OflHOBpeMeHHO 
ncno/ib30BaHa b Hapy>KHOM 6/iOKe. 

npMMeHaera TO/ibKO b ci/icreMax City Multi Y (KpoMe PUMY) 1/1 R2. 


□ 


□ 


HacTpoMKa maBHbiM/ 

nOflHMHeHHblM 


Ec/im b ci/icreMe npucyTCTByeT HecKO/ibKO i4eHTpa/ibHbix ny^bTOB ynpaB/ieHi/m c pa3/iMHHOM ())yHKi4MOHa/ibHOCTbio, to Hacrpoi/iTe ny^bT, MMeioiflUM Han6o/ibiuee 

KO/ll/IHeCTBO CpyHKI4l/ll/l KaK maBHbll/l, a ny/lbT C MeHbLUI/lMI/l ())yHKI4l/10Ha/lbHblMI/l B03MOKHOCT3MM — KaK nOflHMHeHHbll/l. 






CDyHKL^MOHaJlbHbie KHOnKM 


OyHKi4MOHa/ibHbie KHonKi/i F1 i/i F2 MoryT 6biTb HacTpoeHbi p,r\n BK/iiOHeHi/ifi c/ieflyioiflux pe>KMMOB: fle>KypHbii/i (hohhoi/i) pe>KMM, Tai/iMep, pe>KMM pa6o™, KoppeKLji/m 
TeMnepaTypw, a T3K>Ke 6/iOKnpoBKa MecTHbix ny^bTOB ynpaBnenm. 


© 


© 



D — Ka>Kflbii/i 6^ok; 
o — Kawflaa rpynna; 



- Ka>Kflaa rpynna i/ijii/i Bee BMecie; 

- Ka>Kfloe o6i>eflHHeHne; 



X — HeflOCTynHO; 
^/ — flOCTynHO. 
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PAC-YG60MCA 



npi/i6op PAC-YG60MCA* npeflHa3HaMeH p,nn noflKJuoMem/m flo 4 CMemnKOB 3JieKTpo3Hepri/ii/i c pe/iei/mbiM Te/ieMeTpi/mecKi/iM BbixoflOM. C no- 
Mombio 3Toro npn6opa MoryT 6biTb opraHi/i30BaHbi fli/Kjx^epeHLji/ipoBaHHbii/i yneT 3JieKTponoTpe6/ieHi/m, orpaHi/mem/ie ni/iKOBOi/i molijhocti/i, a 
Ta K>Ke rpa^i/mecKoe npeflcraBJieHi/ie 3aipaT 3JieKTpo3Heprnn. 



ripi/iMep npi/iivieHeHi/m: pa3flejibHbm yneT 3JieKTponoTpe6/ieHi/m 

Kompojuiepbi AG-1 50A/EB-50GU/AE-200E/EW-50E 
nporpaMMa TG-2000A co6npaeT flaHHbie ot nojiynaiOT 1/13 ci/icreMbi nHcjjopiviaunKD, 

CHeTHMKa MMny/ibcoB, a Taioxe ot Kompo/uiepoB Heo6xofli/iiviyK) p,nn pacnpefle/iem/m 3arpy3Kn 




PAC-YG63MCA 



npn6op PAC-YG63MCA* npeflHa3HaMeH p,nn noflKJiicmeHi/m 1 flamMKa TeivinepaTypbi n 1 flamMKa B/ia>KHOCTi/i c pa3Jii/NHbiM Ti/inoM BbixoflHbix 
ci/ima/iOB: 4-20 mA, 1 -5 B, Pt1 00 (TO/ibKO flamnK TeivinepaTypbi), 0-1 0 B. l/l3iviepeHHbie 3HaMeHi/m MoryT 6biTb rpac|)i/NecKi/i npeflcraB/ieHbi b 
nporpaMMe fli/icneTMepi/Baui/in i/mn coxpaHeHbi b TeKCTOBOM 4>aMne. Ohm MoryT c/iy>Ki/iTb BxoflHbiMi/i napaivieTpaMM fl/ia pa6oTbi cucTeivibi. I~lpi/i 
Bbixofle 3HaMeHM« TeivinepaTypbi 3a rpam/mbi ycTaHOB/ieHHoro fli/iana30Ha mokct 6biTb OTnpaB/ieHO coo6meHi/ie no 3/ieKTpoHHOM noMTe. 



flpi/iiviep npi/iMeHeHi/m: Kompojib TeivinepaTypbi m b/i9>khoctm 




aHa^oroBbixflamnKOB 
PAC-YG63MCA 



PAC-YG66DCA 



ripn6op PAC-YG66DCA* npeflHa3HaMeH p,nn noflK/iiOMeHi/m BHewHi/ix uenei/i: 

2 CTaTMMecKnx BxoflHbix cuma/ia (cyxi/ie KOHTaKTbi) n 2 CTaTMMecKnx i/mi/1 niviny/ibCHbix BbixoflHbix cuma/ia. OnunoHa/ibHO MO>KeT 6biTb flo6aB/ie- 
ho eu\e 4 BHewHi/ix KaHa/ia. llpeflycMOTpeHO nporpaMMi/ipoBaHi/ie pa3/iMMHoro cooTBeTCTBi/m BbixoflHbix cuma/iOB co6biTi/mM cucreivibi, a TaK>Ke 
peaKi4MM cucTeivibi Ha BxoflHbie cuma/ibi. 



ripMMep npuivieHeHMJi; ynpaB/ieHi/ie npon3BonbHbiMn o6-beKTaMi/i 




flereKTopKap™ KOH fl u U uoHe P b. 

Aoayna APyroe o6opyAOBam/ie 



npuMenaHna: 

1 . ripn6opbi noflK/iiOMaiOTC^ b ceTb M-NET. fl/m ni/iTaHi/m Heo6xofli/iM BHewHui/i hctomhmk 24 B nocrofiHHoro TOKa. 

2. Pa3iviepbi npn6opoB: 200(UJ)x120(A)x45(B) mm. 
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MHoro(j)yHKi4i/iOHajibHbii/i Mempajibi-ibii/i KOHTpo/uiep EB-50GU 



KoHTpo/i/iep EB-50GU no3BanfleT opraHi/i30Bai"b ynpaB/ieHi/ie ci/icreMOi/i, coflepwaujei/i b CBoeivi cociaBe flo 50 
BHyipeHHux 6/iokob. Cneui/ia/ibHaa nporpaiviivia fli/icnemepi/Ba 141/1 1/1 TG-2000A npoi/i3BOflCTBa Mitsubishi Electric 
(Bepci/m 6.40 1/1 Bbnue) o6"befli/mfleT p,o 40 KOHTpo/i/iepoB EB-50GU, pacwi/ipfm ci/icreiviy flo 2000 BHyTpeHHi/ix 6jiokob. 

riporpaMMHoe o6ecneMeHi/ie, i/iHTerpi/ipoBaHHoe b ny/ibT, He i/icnojib3yeT Microsoft® Windows. 
3to 3ami/imaeT KOMnbiOTepHyio ceTb ot HecaHKLji/iOHi/ipoBaHHoro flocryna. 

Coo6meHi/ie o Hei/icnpaBHOCTi/i MO>KeT 6biTb aBTOMaTi/mecKi/i ompaBJieHO Ha a^pec 3/ieKTpoHHOi/i nombi. 

06ivieH flaHHbiMM c KOMnbiOTepoM nponcxoflUT b ())opiviaTe XML, oni/icaHi/ie KOToporo npeflOCTaBJiaeTCfl no 3anpocy. 

Jli/iu,eH3i/m «ynpaB/ieHne Mepe3 Be6-6pay3ep» aKTi/iBi/ipoBaHa b 3aBOflCKOi/i nociaBKe npi/i6opa. 

B Ka>KflOM npi/i6ope EB-50GU MoryT 6biTb aKTi/iBi/ipoBaHbi pa3/iMMHbie flono/iHi/iTe/ibHbie bo3mo>khocti/i, yKa3aHHbie b 
Ta6/ii/m,e 1 . £\nn 3Toro noTpe6yeTCfl noKynKa «jii/iu,eH3i/ii/i», a TaioKe bboa cneu,i/ia/ibHoro KOfla. 

B3anMOflei?iCTByeT c n p 1/1 60 pa m 1/1 PAC-YG60MCA-J, PAC-YG63MCA-J, PAC-YG66DCA-J. 

Hepe3 MHTep())ei/ic PAC-IF01 AHC-J B3ai/iMOflei/iCTByeT co CBo6oflHO-nporpaMMi/ipyeMbiMi/i KOHTpo/uiepaMi/i ALPHA2 
(npoi/i3BOflCTBO Mitsubishi Electric): AL2-14MR-A, AL2-14MR-D, AL2-24MR-A, AL2-24MR-D. 

l~lpi/i6op EB-50GU He i/iivieeT BcrpoeHHoro 6/iOKa ni/iTaHi/m. Bjiok ni/iTaHi/m PAC-SC51 KUA npi/io6peTaeTCfl OTfle/ibHO. 




EB-50GU 



Hai/iMeHOBaHi/ie 


Oni/icam/ie 


PAC-SC51 KUA 


Bjiok ni/iTaHi/m (o6fl3aTe/ieH) 


PAC-YG10HA 


Pa3"beM fl/ifl noflK/iKDHeHMfl BHeiuHMi/i u,enei/i 
ynpaB/ieHMfl n KOHTpo/ifl 




BcTpoeHHbm Be6-cepBep 



l~lpi/i6op i/iivieeT BCTpoeHHbii/i Be6-cepBep. 3to no3Bo.rmeT npoi/i3BOfli/iTb 
Hadpoi/iKy ci/iCTeivibi ynpaB/ieHi/m K/ii/iMaTi/mecKi/iM o6opyflOBaHi/ieM, ero 
A 1/1 c n em ep 1/1 3a 14 1/1 K), a TaioKe nepcoHa/ibHoe ynpaB/ieHi/ie MacTbio ci/icreMbi c 
noMOujbio Be6-6pay3epa (Hanpi/iMep, Microsoft® Internet Explorer). 1/lHTep- 
cbewc no/ib30BaTe/ifi pyci/i(|)i/ii4i/ipoBaH. 

Ilpi/i opra Hi/i3a 141/1 1/1 flOdyna k npi/i6opy Mepe3 1/lHTepHeT peKOMeHfly- 
eTCfl Mcno/ib30BaTb 3aKpbiTbii/i Lui/i(|)poBaHHbii/i KaHa/iVPN (Virtual Private 
Network). 

npuMenaHne. 

Jli/iu,eH3i/m «ynpaB/ieHne Mepe3 Be6-6pay3ep» aKTi/iBi/ipoBaHa b 3aBOflCKOi/i 
nociaBKe npi/i6opa EB-50GU. 




MoHi/iTopi/iHr 3JieKTponoTpe6jieHi/iJi m 3Hepro3(|)(j)eKTi/iBHOCTi/i 

KoHTpo/iJiepbi EB-50GU 1/1 AG-1 50A Kawflyio Mi/myTy ompaB-rmiOT cneui/ia/ibHyio KOMaHfly Hapy>KHOMy 
arperaiy npoBecn/i pacneT npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTi/i 1/1 noTpe6.rmeMOi/i mou^hoctm. 

Hapy>KHbie 6jioki/i MOfli/i(J)i/iKa 141/1 i/i cepi/11/1 City Multi G5 1/1 CTapwe ocHameHbi ynpaB/iaiomei/i 
nporpaMMOi/i, KOTopaa i/iivieeT BCTpoeHHbii/i a/iropi/iTM pacneia npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTi/i Ha ocHOBaHi/11/1 
3HaMeHi/ii/i TeivinepaTypbi 1/1 flaB/ieHi/m, i/i3MepaeMbix BCTpoeHHbiMi/i flami/noMi/i, a TaioKe a/iropi/iTM 
BbNi/ic/ieHi/ifi MrHOBeHHOi/i noTpe6/ifleMoi/i MOL14HOCT1/1 Ha ocHOBaHi/11/1 MacTOTbi BpameHi/m Koivinpeccopa 1/1 
BeHTi/i/ifiTopa. 

Pe3y/ibTaTbi pacneia nepeaaiOTCfl o6paTHO b KOHTpo/i/iep EB-50GU i/mi/i AG-150A. B ero 
3HeproHe3aBi/ici/iMOi/i naMATi/i e>Keivii/iHyTHO coxpaHfliOTCfl MrHOBeHHbie 3HaMeHi/m noTpe6/ifleMOi/i 
MOL14HOCT1/1 1/1 xo/iOflonpon3BOflMTe/ibHOCTn, a Ka>Kflbie 5 mi/ihvt yBe/ii/iMi/iBaeTOi 3HaMeHi/ie «Bi/ipTya/ibHoro» 
BHyipeHHero cnemi/iKa 3JieKTpo3Hepri/ii/i. 

Ha ocHOBaHi/11/1 3Ti/ixflaHHbix Bbmi/icrmeTCfl K03(|)(|)Mi4MeHT 3(J)(()eKTHBHOCTn Hapy>KHoro 6/lOKa. 
BcTpoeHHbii/i Be6-cepBep OTo6pa>KaeT TeKymne 3HaMeHi/m 1/1 BbiBOfli/iT HaKon/ieHHyio 3a 62 aha 
1/1 H())op Ma 141/110 b rpa^i/mecKOM Bi/ifle b l/lHTepHei"-6pay3ep: eweMi/myTHbie 3HaMeHi/m npoi/BBOfli/iTe/ibHOcn/i, 
noTpe6/i>ieivioi/i mou^hocth, a TaioKe cpeflHioio no/iyMacoByio MOujHOCTb, noTped/ifleMyio Hapy>KHbiM 

6/lOKOM. ripM Heo6xOfll/lMOCTI/l MH())OpiViai4MK) MO>KHO COXpaHI/lTb B Bl/lfle CSV-^ai/IJia 1/1 OTKpblTb C nOMOU^bK) 

nporpaMMbi Microsoft Excel i/mi/i /iio6oro TeKCTOBoro peflaKTopa. 

flaHHafi (|)yHKi4Mfi no3BO/i«eT 6biCTpo 1/1 HanrmflHO oueHHTb SHepreTMMecKne noKa3aTe/in ci/icreivibi. OHa 
He Tpe6yeT noflK/noMeHUJi b u,enb nuTaHMfi Hapy>KHoro 6/iOKa cneuna/ibHoro CMemnKa 3/ieKTpo3Heprnn. 
OflHaKO pacMeTHbie 3HaMeHi/m He MivieiOTflocTaTOMHyio TOMHOCTb p,nn Toro, modbi c/iy>Ki/iTb ochoboi/i 
fl/ifi pacMeTOB c 3HeprocHa6>KaK>mei/i opraHM3ai4nei/i, a TaioKe p,nn pa3fle/ieHMfi 3aipaT ivie>Kfly pa3HbiMi/i 
no/ib30BaTe/i«iviM cucieivibi Ha 6a3e o6mero Hapy>KHoro 6/iOKa City Multi. llosTOiviy p,nn pa3fle/ibHoro 
yneia 3/ieKTpo3Heprnn cnepyei CTponTb cucieiviy Ha 6a3e KOHTpo/i/iepoB EB-50GU m AG-1 50A, CMemi/iKOB 
3JieKTpo3Heprnn m cneuna/ibHoro nporpaiviiviHoro o6ecneMeHn« Mitsubishi Electric TG-2000A. 
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npuMenaHMfl: 

1 . CDyHKuufi BCTpoeHa b Hapy>KHbie 6jiokh cepi/11/1 City Multi, HaMi/iHaji c cepi/MHoro HOMepa 98Wxxxxxx. 
fl/ifi yBe/ii/iMeHi/ifi tomhoctm flaHHoro MeTOfla k n/iaie Hapy>KHoro 6/iOKa MO>KeT 6biTb noflK/iiOMeH cnemi/iK 
3/ieKTpnMecKOM 3Heprnn. fl/ifi 3Toro noTpe6yeTCfl OTBeTHa^ MacTb k pasteiviy Ha n/iaie PAC-CN32WHMC. 

2. Bepcn^ BCTpoeHHoro nporpaMMHoro o6ecneMeHHfi (110) Hapy>KHoro 6/iOKa yKa3aHa b Ta6/inue cnpaBa. 
fl/ifl 6jiokob cepnw YHM b fli/iana30He cepuwHbix HOMepoB ot 94Wxxxxx flo 97Wxxxxx BCTpoeHHoe 110 
MO>KeT 6biTb o6HOB/ieHO c noMOu^bio cneuna/ibHoro nporpaiviiviaTopa. 

3. A^i^ aKTMBauMM nporpaMMHoro MOfly/ifi MOHi/iTopi/mra 3/ieKTponoTpe6/ieHHfi m 3Hepro3())(|)eK™BHOCTM 
Heo6xoflHMO flono/iHi/iTe/ibHO npno6pec™ /iML4eH3HK) «YMeT 3/ieKTponoTpe6/ieHn«». 



Cepufl 


Hai/iMeHOBam/ie MOflenu 


Bepcwfi no 


Cepwfi Y: CTaHflapTHaa, 
BbicoKoa^eKTMBHafl, Zubadan. 

Cep\Afl WY C BOflflHbIM KOHTypOM. 


PUHY-(E)(H)P*Y(S)HM(-BS) 
PQHY-P*Y(S)HM 


10.18 n6o^ee 
no3flHi/ie 


Cepufl R2:cTaHflapTHaa, 
BbicoK03(f)())eKTi/iBHafi, Zubadan. 

CepMfl WR2 C BOflflHbIM KOHTypOM. 


PURY-(E)(H)P*Y(S)HM(-BS) 
PQRY-P*Y(S)HM 


4.08 1/1 6o/iee 
no3flHMe 



162 



ripoBepKa KOJii/iMecTBa xjiaAareHTa 

Hapy>KHbie 6jiokm City Multi G4 n CTapuje wvieiOT BcrpoeHHyio c|)yHKi4MK) npoBepKM KO/inMecTBa 
xjiaflarema. 

ripn cflane CMCTeMbi b 3KcnjiyaTauMio c noMombio DIP-nepeK/noMaTe/ifl Ha n/iaie Hapy>KHoro 6/iOKa 
BK/iK)MaeTCfi pe>KMM onpeflejiem/m nepBOHaMa/ibHoro KO/inMecTBa x/iaflareHTa. 3to KOJii/mecTBO 
3anoMMHaeTCfi CMcreMoi/i KaK HopMa/ibHbii/i ypoBeHb, c KOTopbiM 6yfleT cpaBHMBaTbca KOJii/mecTBO 
xa/iaflareHTa, n3MepeHHoe npn nepnoflUMecKnx npoBepKax. 

Hepe3 onpefle/ieHHbiM nepwofl 3Kcn/iyaTauMM ci/icreMbi MoryT 6biTb npoBefleHbi noBTopHbie npoBepKi/i. 
fl/ia 3Toro c noMO^bK) DIP-nepeKJiK)MaTejifl Ha n/iaie Hapy>KHoro 6/iOKa, c noivioinbK) fluarHOCTi/inecKOM 
cucTeivibi Maintenance Tool mjim Mepe3 Be6-MHTep())ei/ic u,eHTpa/ibHbix KOHTpo/i/iepoB EB-50GU/AG-150A 
3anycKaeTCfl cneuMa/ibHbii/i pe>Ki/iM npoBepKn KOJii/mecrBa x/iaflareHTa. 06bNHO oh npoflO/iaoeTCfl ot 30 
MMHyTflo 1 Maca. rioc/ie ero OKOHMaHi/ifi flaia, BpeMfl 1/1 pe3y/ibTaT npoBepKn («Hopivia» mjim «HeflOcraTOK 
x/iaflareHTa») 3aHOCMTCfl b 3HeproHe3aBMCMMyio naivmTb u,eHTpa/ibHoro KOHTpo/i/iepa. 

npociviOTpeTb apxi/iB pe3yjibraTOB, cocTOflLu,Mi/i M3 10 noc/ieflHux M3MepeHMi7i, mo>kho Mepe3 Be6- 
\AHTep$e\AC KOHTpo/i/iepoB EB-50GU mjim AG-150A. 

npi/iMenaHi/in: 

1 . (DyHKLjuK) npoBepKM KO/ii/iMecTBa x/iaflareHTa nivieiOT Hapy>KHbie 6jiokm City Multi G4 cepi/ii/i YHM-A, 
M3roTOB/ieHHbie b MK)He 2008 m no3flHee, a TaK>Ke 6o/iee no3flHne MOfln^MKaunn. Ecjim Hapy>KHbii7i 6jiok 
He noflflep>KMBaeTflaHHyK) c|)yHKi4MK), to oh He OTo6pa>KaeTCfl Ha cooTBeTCTByiomei/i crpaHMLje Be6- 
i/iHTep(J)ei/ica. 

2. riocKO/ibKy (|)yHKi4Mfi npoBepKM KO/iMMecTBa x/iaflareHTa ocHOBaHa Ha pa6oie cucTeivibi b pewnivie 
ox/ia>KfleHMfi, to npn hm3koi/i TeivinepaType Hapy>KHoro B03flyxa, Bbixoflflmei/i 3a rpaHi/iu,bi oc|)Mi4MajibHoro 
flnana30Ha, npoBepKa He MoweT 6biTb npoBefleHa. 
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MoHMTopuHrTeivinepaTypbi n B/ia>KHOCTn B03flyxa, a TaK>Ke cocroflHi/m CTopoHHero o6opyflOBaHi/m 

MeHTpa/ibHbie KOHTpo/i/iepbi EB-50GU n AG-150A no3BOJiflK>T co3flaTb ci/icreiviy yfla/ieHHoro 
MOHi/iTopi/iHra TeivinepaTypbi, B/ia>KHOCTi/i B03flyxa, curHa/iOB coctoahma KaKoro-/in6o CTopoHHero 
o6opyflOBaHi/m, a Ta K>Ke cucTeiviy noflCMeTa niviny/ibcoB (Hanpniviep, ot nivinyjibCHbix BbixoflOB cmctmukob 
3/ieKTpo3Heprnn). fl/ifi pea/iM3ai4MM 3tmx B03MO>KHOCTei/i npeflycMOTpeHO B3anMOflei/iCTBne ueHTpa/ibHbix 
KOHTpo/i/iepoB co cneuna/ibHbiiviM npn6opaiviM Mepe3 ceTb M-NET: 

• [~lpi/i6op PAC-YG63MCA npeflHa3HaMeH p,nn noflK/noMeHMfi 1 flaTMMKa TeivinepaTypbi i/i 1 flaTMMKa 
B/ia>KHOCTi/i. l/l3iviepeHHbie 3HaMeHi/m MoryT6biTb rpa^MMecKn npeflCTaB/ieHbi b nporpaiviivie 
flncneTMepn3ai4MM mjim coxpaHeHbi b TeKCTOBOM (J)ai/i/ie. Ohm MoryT c/iy>KMTb BxoflHbiMM napaivieTpaiviM 
fl/ifi pa6oTbi CMCTeivibi. ripM Bbixofle 3HaMeHMfi TeMnepaTypbi 3a rpaHMu,bi ycTaHOB/ieHHoro flMana30Ha 
MO>KeT 6biTb OTnpaB/ieHO coo6meHMe no 3/ieKTpoHHOi/i noMTe. 

• npM6op PAC-YG66DCA npeflHa3HaMeH fl/ifi noflK/iiOMeHMfl BHeiiiHMx ueneM: 2 CTaTMMecKMx BxoflHbix 

CMTHa/ia (cyXMe KOHTaKTbl) M 2 CTaTMMeCKMX MJ1M MMny/lbCHblX BblXOflHblX CMTHa/ia. OnUMOHa/lbHO 

MO>KeT 6biTb flo6aB/ieHO eme 4 bhcluhmx KaHa/ia. npeflycMOTpeHO nporpaMMMpoBaHMe pa3/iMMHoro 

COOTBeTCTBMfl BblXOflHblX CMTHa/lOB C06blTMflM CMCTeMbi, a T3K>Ke peaKL|MM CMCTeMbi Ha BXOflHbie 
CMTHa/lbl. 



npM6op PAC-YG60MCA npeflHa3HaMeH p,nn noflK/iiOMeHMfl p,o 4 cmcthmkob 3/ieKTpo3HeprMM c 

pe/ieMHblM Te/ieMeTpMMeCKMM BblXOflOM. C nOMOLLJblO 3TOTO npM6opa MOryT 6blTb OpraHM30BaHbl 

flM(J)())epeHL4MpoBaHHbiM yneT 3/ieKTponoTpe6/ieHM«, orpaHMMeHMe nMKOBOM moluhoctm, a T3K>Ke 
rpac|)MMecKoe npeflCTaB/ieHMe 3aTpaT 3/ieKTpo3HeprMM. 
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flpyrne c|)yHKi4MM MeHTpa/ibHbix KOHTpo/iJiepoB EB-50GU (AG-150A) 

MeHTpa/ibHbie KOHTpo/i/iepbi EB-50GU m AG-150A MMeiOT Ha6op BCTpoeHHbix 

nporpaMMHblX MOfly/ieM fl/lfl BbinOJIHeHMfl pa3JlMMHblX CneUMa/lM3MpOBaHHblX <|)yHKI4MM, 

npeflCTaB/ieHHbix b ja6n\Au,e 1. l/l3HaMa/ibHO Bee (J)yHKi4MM 3a6/iOKMpoBaHbi. Ecjim Tpe6yeTCfl 

aKTMBaUMJI KaK0M-JlM60 M3 HMX, TO Heo6xOflMMO On/iaTMTb «JlML4eH3MK)», npeflBapMTe/ibHO 

Ta6/iMi4a 1. BcTpoeHHbie nporpaMMHbie MOfly/iM EB-50GU (AG-150A) 



3ano/iHMB perMCTpauMOHHyio ())opMy. PerMcrpauMOHHafl (|)opMa flo/i>KHa coflep>KaTb o6myio 
MH())opMauMio no npMMeHeHMio KOHKpeTHoro KOHTpo/i/iepa, ero cepMMHbiM HOMep (ec/iM 
npM6op y>Ke ycTaHOB/ieH Ha o6t.eKTe), a Taioxe nepeneHb on/iaMMBaeMbix (J)yHKi4MM. 

CKanaTb perMcrpauMOHHyio ())opMy mo>kho Ha caMTe www.mitsubishi-aircon.ru 





HawMeHOBaHi/ie 

JlMMeH3MM 


OnucaHue 


1 


YnpaBJieHne Hepe3 Be6- 
6pay3ep 


Heo6xoAMMa npn coeAMHeHMM c KOMnbKDTepoM. ynpaB/ieHne ocymecTB/iflera nepe3 Be6-6pay3ep Internet Explorer mjim nepe3 cneuna/ibHyK) nporpaMMyTG-2000A. 
npuMenaHun: 

1 . B npn6ope EB-50GU ^yHKi^Mfl «ynpaB/ieHne Hepe3 Be6-6pay3ep» AOdynHa b 3aBOflCKOM nociaBKe npi/i6opa. lloKynKa m aKTMBamia jiML4eH3nn He Tpe6yera. 

2. B npn6ope AG-1 50A cfjyHKmijq «ynpaB/ieHne Hepe3 Be6-6pay3ep» b no/iHOcfjyHKmiOHajibHOM pe>KMMe MO>KeT 6biTb Bpymnyio aKTMBupoBaHa Ha 1 AeHb. fl/uq nocTO^HHoro 
Mcno/ib30BaHM5q Tpe6yeTca noKynio jiMi4eH3nn. 


2 


PacujupeHHbii/i Tai/iMep 


rpacj)MKTeKymeroflHfl, e>KeHefle/ibHbii/i rpac()MK, a Taioxe flo 50flHei/i b rofl co cnei4na/ibHbiM pacnopaflKOM MoryT 6biTb 3aflaHbi nepe3 Be6-6pay3ep Internet Explorer mjim nepe3 
cneLinaJibHyto nporpaMMyTG-2000A. 


3 


M3BeneHne o 
Hei/icnpaBHOcri/i 


ripi/i B03HMKHOBeHMw HencnpaBHOCTw CMdeivia aBTOMaTunecKn OTnpaBJiaeT coo6meHne no 3/ieKTpoHHOi/i noHTe c koaom Hei/icnpaBHOCTi/i, aflpecoM HencnpaBHoro npn6opa m BpeivieHeM 
ee B03HMKHOBeHMfl. ripn ycTpaHeHnn HencnpaBHOCTM HanpaBJiflera yBeflOM/ieHne 06 btom. 


4 


riepcoHa/ibHoe 
Be6-ynpaB/ieHne 


fl/ijq Ka>Kfloro no/ib30BaTe;ifl (Hanpwviep, p,nn Ka>Kfloro noMemeHMfl) mokct 6biTb 3aAaH OTfle/ibHbm «bxoa» A^i^ ynpaB/ieHi/m 6/iOKaiviM TO/ibKO 3Toro noMemeHnn. 


5 


fluarHOCTMKa 
(orpam/meHHafl) 


UempajibHbiM KOHTpo/i/iep EB-50GU mjim AG-150A co6i/ipaeT MHcjjopiviamiKD o pa6oHnx napaivieipax o/icreMbi m nepeAaeT ee b cneLji/iajibHyio nporpaivuviy Maintenance Tool (nocTaBJiaeTCfl 
KOMnaHnew Mitsubishi Electric). nepeneHb nepeAaBaeMbix napaivieTpoB orpaHi/meH. 


6 


fluarHOCTMKa (no/iHaa) 


UeHTpa/ibHbii/i KOHTpo/i/iep EB-50GU mjim AG-1 50A co6npaeT nHcJjopiviam/iKD o pa6oHnx napaivieipax cucieivibi w nepeAaeT ee b cneLina/ibHyto nporpaMMy Maintenance Tool (nocraB.rmeTai 
KOMnaHnei/i Mitsubishi Electric). fluarHOCTMHecKni/i KOMnbKDTep mokct 6biTb noAK/iKDneH b AaHHyra ceTb (jiOKa/ibHO mjim yAa/ieHHo), a T3K>Ke npeAycMOTpeH o6ivieH AaHHbiMM no 
3/ieKTpoHHOM nome M3 coo6pa>KeHMM 6e3onacHOCTM ceTM npeAnpMATMfl. 


7 


LUjikd3 BACnet 


npn6op coBMecTHO c KOMnbKDTepoivi MO>KeT ncno/ib30BaTbCfl p,Hf\ noAK/iKDHeHMfl k ceTM BACnet. Ha KOMnbKDTep b btom c/iynae 
ycTaHaB/iMBaera cneuMa/ibHoe nporpaMMHoe o6ecneHeHMe (nporpaMMHbiM ujjikd3 BACnet), nocTaB/iaeivioe KOMnaHMei/i Mitsubishi Electric. 


8 


VnpaBJiem/ie m 
Ha6/iKDfleHne 3a 

npOM3BOJlbHblMM 
06"beKTaMM 


B ceTb M-NET noAK/iK3Haera nporpaMMi/ipyeivibiM KOHTpo/i/iep (n/lK) co cnei4Ma/ibHOM nporpaMMOM PAC-YG21CDA (npoM3BOACTBO KOivinaHMM Mitsubishi Electric), KOTopbiM 
B3anMOAeMCTByeT c LieHTpa/ibHbiMM KOHTpojuiepaMM EB-50GU mjim AG-1 50A. CraTMnecKMe m MivinyjibCHbie CMTHa/ibi ot CTopoHHero o6"beKTa MoryT 6biTb noAK/iraHeHbi k cneu,MajibHbiM 
pa3"beiviaM Ha nnaie BHyTpeHHero 6/iOKa MyjibTM30HajibHOM CMCTeMbi City Multi mjim BbiBeAeHbi Ha bxoa h bi e/B bi xoa h bi e Mopynw n/IK. B n/lK co3AaeTca jiorMHecKaa cxeivia — onMcaHMe 
peaKu,MM CMCTeMbi KOHAMu,MOHMpoBaHM5q Ha CMTHa/i ot CTopoHHero o6"beKTa. HanpuMep, k nnaie BHyTpeHHero 6/iOKa PEFY-P25VMS1 -E, ycraHOB/ieHHoro b toctmhmhhom HOMepe, 
noAK/iKDHeH AaTHMK «Okho OTKpbiTO», a b n/IK 3anporpaMMMpoBaHa jiorMHecKaa cxeMa: «Ecjim okho OTKpbiTO, to nepeBecTM BHyTpeHHMM 6jiok b pe>KMM «UMpKyji5qL4M5q B03Ayxa»». 


9 


y^eT 

3/ieKTponoTpe6/ieHHfl 


Pa3Ae/ibHbiM yneT noTpe6/ieHM5q 3/ieKTpo3HeprMM no Kax<AOMy BHyTpeHHeMy 6/iOKy mjim mx o6"beAMHeHi/iio. rioTpe6yera ycTaHOBKa ch6thmkob 3/ieKTpo3HeprMM. Pe3yjibraT — kBt«h m 

CTOMMOCTb 3JieKTp03HeprMM B J1K)60M BBTWOTQ. 




OrpaHnneHne nuKOB 


OyHKLiMfl A-na orpaHMneHMfl cpeAHeM no/iyHacoBOM moiahoctm, noTpeG/iaeMOM cmctcmom KOHAMi^MOHMpoBaHMfi. 


10 


nporpaMMMpoBaHMe 

B3ai/lMOflSI/ICTBI/ia C 
BHeiilHl/IMM CMCTeMaMM 


nporpaMMMpoBaHMe peaKL4Mi/i BHyTpeHHero 6/iOKa Ha BxoAHbie CMTHa/ibi, nporpaMMMpoBaHMe bxoahwx m BbixoAHbix LieneM Ha BHyTpeHHMx 6/iOKax, nporpaMMMpoBaHMe 
B3aMMOAewcTBMfl Mex<Ay BHyTpeHHMMM 6/iOKaMM m noAK/iKDHeHMe BHeiiiHi/ix ueneM ynpaBJieHMa m kohtpojia nepe3 KOHTpo/i/iep PAC-YG66DCA. 
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MHoro())yHKi4i/iOHajibHbii/i MeHTpajibHbiM KOHTpojuiep AG-150A 



KOHTpOJIJiep OCHameH UBeTHbIM 9-TM flIOI/IMOBbIM CeHCOpHbIM fll/lCnJieeM C flpKOI/l nOflCBeTKOM. 

noflCBeTKa BKJiKmaeTCfl npi/i nepBOM KacaHi/11/1 3KpaHa. ABTOMaTi/mecKoe OTK/iiOMeHi/ie npoi/icxc-fli/iT Mepe3 1 0 Mi/myT noc/ie nooieflHero 

KaCaHMfl. npM B03HMKHOBeHMM Hei/lCnpaBHOCTI/1 B CI/lCTeMe KOHfll/lLJI/lOHI/ipOBaHI/m nOflCBeTKa BKJlK)MaeTC«. 

npn6op MO>KeT KOHTpojii/ipc-BaTb 50 BHyTpeHHux 6/iokob HenocpeflCTBeHHO, 150 BHyipeHHux 6jiokob — npi/i 1/1 CnOJlb30Ba HI/1 1/1 
Tpex nHTep^ewcoB pacwi/ipeHi/m PAC-YG50ECA. 40 KOHTpo/i/iepoB AG-150A mwkho c-6-befli/iHi/iTb jic-Ka/ibHOi/i ceTbio Ethernet 1/1 
ncno/ib30BaTb cneuna/ibHyio nporpaiviiviy fli/icneTMepi/i3ai4i/ii/iTG-2000A (Bepci/m 5.50 i/mi/i Bbnue). 

ripi/i6op AG-150A ocHaujeH BceMi/i (|)yHKi4i/mMi/i, yKa3aHHbiMi/i p,nn KOHTpo/i/iepa EB-50GU, a TaioKe wvieeT pafl flono/iHMTe/ibHbix 
B03MO>KHOCTei/i: cnep,f\u\af\ u,eneBan TeivinepaTypa (B3ai/iMOCBfl3b ue/ieBoi/i TeivinepaTypbi c TeivinepaTypoi/i Hapy>KHoro B03flyxa), 
fle>KypHoe KOHfli/1141/ioHi/ipoBaHi/ie, caMoodynaiOLiji/ii/icfl npeflBapnTe/ibHbii/i 3anycK, 2 ce30HHbix Hefle/ibHbix Tai/iiviepa, a TaioKe 
KOM6i/iHau,i/m fle>KypHoro KOHfli/iu,i/iOHi/ipoBaHi/m i/i npeflBapi/iTe/ibHoro 3anycKa. npi/i6op AG-150A BbiBOfli/iT qepe3 Be6-6pay3ep 
pacMeTHoe 3/ieKTponoTpe6/ieHne Hapy>KHoro 6/iOKa, K03())(t)i/m,i/ieHT SHeprce^eKTi/iBHOCTi/i COP, crpoi/iT rpa(J)i/iKi/i i/i3MeHeHi/m 3ti/ix 
napaivieTpoB. 

KOHTpojuiep AG-150A c-CHameH USB-nopTOM. nopT i/icno/ib3yeTCfl fl/ifl 3arpy3Ki/i HaMa/ibHOi/i KOH())i/irypau,i/ii/i ci/icreivibi, fl/ia 

Kon i/i poBa hi/1 fi flaHHbixfl/ifi flM(|)(|)epeHi4MpoBaHHoro pacneia 3JieKTponc-Tpe6.neHi/m, a Ta K>Ke p,nn pe3epBHoro Koni/ipoBaHi/m Bcei/i no/ib30BaTe/ibCKOi/i i/m(|)opivia 141/1 i/i. 

BcTpoeHHbii/i pycn(()Mi4MpoBaHHbii/i Be6-cepBep. fl.rm yfla/ieHHoro B3anivioflei/iCTBM« Mepe3 ceTb 1/lHTepHeT npeflycivioTpeHa SSL-ayieHTi/i (J) 1/1 Ka 141/151 (peKOMeHflyeTCfl opraHi/i30BbiBaTb 
VPN-KaHa/i fl.rm npeflOTBpameHi/m HecaHKi4i/iOHi/ipoBaHHoro flocryna). 




l/l3yMMTb (J)yHKL4i/iOHi/ipoBaHi/ie npi/i6opa nc-MWKeT ci/iiviyjiflTop, pacnc-Jio>KeHHbii7i b c-TKpbiTOM flOdyne: http://wwwl1.mitsubishielectric.co.jp/wink doc/wink files/acr/menu/ag150/ 



flO 50 BHyTpeHHMX 6jiokob 



flO 1 50 BHyTpeHHMX 6jiokob 



4 



6jiok ni/iTam/m 
PAC-SC51 KUA 



aflamep 
M-NET 



I Mr. Slim 
I A-control | 

City Multi 

-c-al «L 



BHyTpeHHue 6jiokm 



^0*^ 1 flpyme c 



PAC-YG66DCA-J 



jajJ. flam hi 
* 1/1 B/iajH 



/1 km TeivinepaTypbi 

1 BJia>KHOCTI/l 



PAC-YG63MCA-J 

. 1 CHeTHMKM 3.neTpo3Hepn/n/i ] 

PAC-YG60MCA-J 



6jiok ni/iTam/m 
PAC-SC51 KUA 



flOKaflbHaa p K0HT P 0;i;ie P 

ceTb 
(100BASE-TX) 



KOMnbKDTep 

flucneTHepa 
(TG-2000A) 



1/ City Multi 



I M-NET I 
KOHTpo/uiep I J— 

PAC-YG50ECA U Cit Y Multi 



KOHTpo/uiep I M-NET I 

PAC-YG50ECA 1/ City Multi K| M cl . 

1^. . Mr. Slim 



He 6o/iee 

""BHVTpeHHUX 

6/10K0B 



He 6o/iee 
^50 

BHVTpeHHUX 
6/10K0B 



BHyTpeHHUX 
6/10K0B 



flo 2000 BHyTpeHHi/ix 6jiokob (40 KOHTpo/uiepoB AG-1 50A) 

_ 



fli/icrai-1141/ioHHbii/i 

MOHMTOpMHr: 

TG-2000A (Bep. 5.5 1/1 Bbiiue) 
mjim Be6-6pay3ep 



ceTeBbie 

pa3BeTBMTe/lM 



UeHTpaJlbHbll/l 

flMcneTHepcKnii 
KOMnbiOTep: 
nporpaiviivia 
TG-2000A (Bep. 5.5 1/1 Bbiiue) 




MapiupyTH3aTop 



npi/iMenaHi/ie. 

ripM nOflKJIIOHeHMM K 1/lHTepHeT 
peKOMeHflyera i/icno;ib30BaTb VPN, 



flMCTai-1141/iOHHbii/i 

MOHMTOpMHT: 

TG-2000A (Bep. 5.5 1/1 Bbiuie) 
mii/i Be6-6pay3ep 
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riorofl03aBMCMivioe oxjia>KfleHi/ie/oTonjieHi/ie 

npn6op AG-150A flonycKaeT opram/i3aui/iK) B3ai/iMOCBfl3i/i ivie>Kfly ue/ieBOi/i TeivinepaTypoi/i B03flyxa b 
noiviemeHi/11/1 m TeivinepaTypoi/i Hapy>KHoro B03flyxa (pewwvibi ox/ia>KfleHi/m i/mi/i ocyweHi/m). C OflHOi/i ctopohn, 
3to no3BO/ifleT i/iCK/iKDMi/iTb Tepivioyflap npi/i Bxofle c yjinubi b KOHflMUMOHnpyeivioe noiviemeHi/ie. A c apyroi/i 
ctopohn, noflflep>KaHMe onTi/iiviajibHOi/i TeivinepaTypbi B03flyxa b noiviemeHi/11/1 o6ecnem/iBaeT bkohommk) 
BHepropecypcoB. 



CflBnr 

u,eneBoih 

Tewm. 


Pa3HOCTb «Hapy>KHafl Teivin. - neneeaa Teivin.» 


1,5°C~4.4°C 


4,5°C~6.4°C 


6,5°C~7.4°C 


7,5°C m 6o/iee 


HeT 










+1 


• 








+2 


• 


• 






+3 


• 


• 


• 




+4 


• 


• 


• 


• 





36°C 




35°C 




34°C 




33°C 




32°C 


Q. 




>^ 
1— 


31 °C 


n3 
Q. 


30°C 


CU 




c 


29°C 


CU 
1 — 


28°C 




27°C 




26°C 




25°C 




24°C 




23°C 




HeT cflBi/ira Lie/ieBOi/i Teivin. 



TeivinepaTypa Hapy>KHoro 

B03flyxa M3iviepaera 
c noMOii^bio KOHTpo/i/iepa 
PAC-YG63MCA-J. 



CflBnr «i4eneBaa Teivin. +4°C» 



3 



Bpervm 




Ei 



CflBnr «L(eneBafl Teivin. +2°C» 



fle>KypHoe KOHfli/1141/iOHi/ipoBaHi/ie 



Ae>KypHoe KOHfli/1141/iom/ipoBaHi/ie no3BO/ifleT aBTOiviaTi/mecKi/i noflflepwi/iBaTb flewypHyio TeivinepaTypy b 
Hencno/ib3yeivioivi noiviemeHi/11/1. Hanpwviep, KOHfli/1141/iOHep BbiK/iiOMeH, ho eaii/i TeivinepaTypa b noiviemeHi/11/1 
flOCTuraeT Mi/iHwviaribHoro i/mi/i MaKCi/iMajibHoro npeflycTaHOB/ieHHbix 3HaMeHi/iii, to KOHfli/1141/iOHep BK/iiOMaeT- 
ca b pewwvie HarpeBa i/mi/i ox/ia>KfleHi/m cooTBeTCTBeHHO. 



npeABapnTe/ibHbm 3anycK 

l~lpi/i6op AG-150A BbNMC/ifieT Bpeivifl npeflBapi/iTe/ibHoro 3anycKa ci/icreivibi 
fl/ifi Toro, mto6n k ycTaHOB/ieHHOMy BpeivieHM (09:00 Ha pi/icyHKe) Teivinepa- 
Typa b noiviemeHi/11/1 flocTi/ima ue/ieBoro 3HaMeHi/m (22°C Ha pi/icyHKe). 



28°C 

(BepxHaa rpaHnqa) 




bkji. 22°C 



BbiK/i 1 1 bkji. «Ox/ia>Kflem/ie 28°C» | 





fle>KypHoe KOHfli/1141/iOHi/ipoBaHi/ie + npeflBapi/iTe/ibHbii/i 3anycK 

rioflflep>KMBafi fle>KypHyio TeivinepaTypy, npi/i6op AG-1 50A Bbmi/icnfleT Bpeivm npeflBapi/iTe/ibHoro BoccTaHOB- 
jieHi/m no/iHOi/i rvioinHOCTi/i ci/icreivibi p,nn Toro, MTo6bi k ycTaHOB/ieHHOMy BpeivieHu (09:00 Ha pucyHKe) 
TeivinepaTypa b norviemeHi/ii/i flocTi/inna ue/ieBoro 3HaMeHi/m (22°C Ha pi/icyHKe). 



22°C --AAA 




| bkji.22°C 



| BblKJl ~| | 



BK/i.«HarpeB 14°C» 



Ce30HHbii/i Tai/nviep 

l~lpi/i6op AG-150A nrvieeT 2 BcrpoeHHbix Hefle/ibHbix Tai/irviepa. fl/ia Ka>Kfloro 
1/13 hmx 3aflaeTCfi nepnofl flei/iCTBi/m. Hanpniviep, oahh Tai/iiviep p,nn ce30Ha 
ox/ia>KfleHi/m B03flyxa, flpyroi/i — fl/ifl ce30Ha HarpeBa. 




rpynna 3 
noHeflenbHMK 

09:00 Brai Ox/ia;KfleHwe 24°C 
12:00 BbiKfi 
13:00 Brai 



rio3Ta>KHbie rmaHbi 

Bo/ibLuoM >KMflKOKpncTajiJiMMecKHM fli/icn/iei/i KOHTpo/i/iepa no3BOTmeT pa3rviecTi/iTb nuKTorpaivuvibi rpynn Ha no3Ta>K- 
hnx n/iaHax. ri/iaHbi roTOBATCfl b Bi/ifle gif-(J)ai/moB 1/1 3arpy>KaK)TCfl Mepe3 USB-nopT. MaKCi/iiviajibHoe pa3peujeHi/ie 
pucyHKa 1 890 x 660 ni/iKce/iei/i. B 3aBncwviocTi/i ot pa3peujeHi/m pi/icyHOK 6yfleT aBTOMaTi/mecKi/i pa36i/iT Ha 2, 3, 4 i/mi/i 
6 ())parivieHTOB. 





_i Initial 
^ Sett i ngs 


[^J Functionl -\ User Info 










Blocks Systea Vle^j 





630 x 330 nuKce/iew 



1260x330nnKce/ieM 



1890x330nnKce/ieM 



630 x 660 nuKce/iew 



1260 x 660 nuKce/iew 



1890 x 660 nuKce/iew 




Pa3iviepbi 




j 



Oni4MM 



HanivieHOBaHMe 


Oni/icaHi/ie 


PAC-SC51 KUA 


BnoK nuTaHna (o6a3aTe^eH) 


PAC-YG50ECA 


Kompo/i/iepbi paciunpeHMfl (50 BHyTpeHHux 6tiokob) 


PAC-YG83UTB 


VcraHOBOMHafl Kopo6Ka flna BHyTpeHHei/i yaaHOBKM 


PAC-YG10HA 


Pa3"beivi flnfl noflKniOMeHUfl BHeujHux Menei/i ynpaB/iem/m v\ kohtpojia 


PAC-YG85KTB 


YcTaHOBOMHaa Kopo6Ka fl/ia HaaeHHOM yaaHOBKn KOHTpo^epa m 
6/iOKa nuTaHna PAC-SC51 KUA 


PAC-YG81TB 


YcTaHOBOMHaa Kopo6Ka fl/ia Hapy>KHOi/i yaaHOBKM KOHTpon^epa 


PAC-YG71CBL 


fleKopaTHBHaa KpbiwKa MepHoro L(BeTa 













CF - j a m m m m 
% A 11 i: :■ :; 











fleKopaTMBHaa KpbiiuKa nepHoro uBeTa 
PAC-YG71CBL 
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MHoro())yHKi4i/iOHajibHbie Mempajibi-ibie KOHTpo/uiepbi AE-200E, AE-50E m EW-50E 

• KoHTpo/i/iepbi AE-200E 1/1 AE-50E c-CHameHbi LjBeTHbiM ceHCopHbiM fli/icrmeeivi c flpKOi/i nc-flCBeTKOi/i pa3Mepoivi 10,4 
flKMMa (SVGA TFT: 800x600). KoHTpo/i/iep EW-50E He nMeeTfli/icrviefl. 

• noflCBeTKa BKJiKmaeTCfl npn nepBOM KacaHi/11/1 3KpaHa. ABTOMaTi/mecKoe OTK/noMeHne nponcxc-fli/iT Mepe3 3 Mi/myTbi 
noaie noc/ieflHero KacaHi/m. Ilpi/i B03Hi/iKHOBeHi/in HencnpaBHOCTi/i b cucieivie KOHfli/1141/iOHi/ipoBaHi/ui noflCBeTKa 

BKJlKDMaeTCfl. 

• npn6op AE-200E MO>KeT KOHTpo/inpoBaTb 50 BHyTpeHHi/ix 6/iokob HenocpeflCTBeHHO, 200 BHyipeHHux 6jiokob — 
npi/i Mcno/ib30BaHMM Tpex MHTep(()ei/icoB pacuji/ipeHi/m AE-50E i/mi/i EW-50E. (KoHTpo/i/iepbi AE-50E He MoryT 6biTb 
ncno/ib30BaHbi OTfle/ibHO ot AE-200E.) rioflKJiK>MeHMe HecKO/ibKnx KOMn/ieKTOB npi/i6opoB «AE-200E+3xAE-50E» (i/mi/i 
«AE-200E+3xEW-50E») k KOMnbKxrepy no3BO/i«eT opraHi/BOBaTb ynpaB/ieHi/ie 6o/iee 200 BHyTpeHHi/iMi/i 6/iOKaivii/i 
Mepe3 Be6-6pay3ep i/mi/i cneui/ia/ibHyio nporpaivuviy TG-2000A. MaKCi/iMajibHoe KOJii/mecTBO o6"beKTOB ynpaB/ieHi/m b 
nporpaivnvieTG-2000A MO>KeT flc-CTi/iraTb 2000. 

• I/Ikohkh BHyipeHHux 6/iokob i/mi/i mx rpynn pacno/iaraiOTCfl Ha n/iaHax 3Ta>Kei/i. Pa3peujeHi/ie pacrpoBoro pucyHKa n/iaHa 
OflHoro 3Ta>Ka — He 6o/iee 1890x900 tomck. 3ia>KHbii/i nnan mo>kho pa3fle.ni/iTb Ha 6 nacrei/i, Ha Ka>Kfloi/i 1/13 kotopnx 
MO>KeT 6biTb pa3MemeHO flo 30 i/ikohok 6jiokob 1/1/11/1 rpynn. 

• l~lpi/i6opbi AE-200E, AE-50E 1/1 EW-50E wvieiOT BcrpoeHHbii/i 6jiok ni/iTaHi/m. l/lcno/ib30BaHne BHeujHero 6/iOKa ni/iTaHi/m 
PAC-SC51 KUA Tpe6yeTCfl TO/ibKO, ecni/i flpyri/ie ueHTpa/ibHbie KOHTpo/i/iepbi noflK/iiOMeHbi b Ty we jii/ihi/ik> M-NET. 

• KoHTpo/i/iepbi AE-200E, AE-50E 1/1 EW-50E ocHaujeHbi USB-nopTOM. llopT i/icno/ib3yeTCfl ,n/m Koni/ipoBaHi/m flaHHbix 
fli/icJx^epeHLji/ipoBaHHoro yneia 3JieKTponc-Tpe6jieHi/m, fl/ia 3arpy3Ki/i no3Ta>KHbix n/iaHOB, ,n/m pe3epBHoro Koni/ipoBaHi/m 
cucTeiviHbix HadpoeK, a T3K>Ke fl/ifl o6HOBJieHi/m BCTpoeHHoro nporpaiviMHoro o6ecneMeHi/m. 

• npi/i6opbi i/iivieKDT BCTpoeHHbiw pyci/Kpi/iui/ipc-BaHHbii/i Be6-cepBep. fl/i^q yfla/ieHHoro B3ai/iMOflei/iCTBi/m Mepe3 ceTb 
1/lHTepHeT npeflycMOTpeHa SSL-ayTeHTi/i(pi/iKaui/m (peKOMeHflyeTCfl opraHi/i30BbiBaTb VPN-KaHa/i fl/ia npeflOTBpameHi/m 
HecaHKi4MOHnpoBaHHoro flocryna). 

• B3anMOfleMCTBne c Be6-6pay3epaMi/i civiapT(|)OHOB 1/1 n/iaHiiieTOB. 

• flBOi/mafl u,enesaf\ TeivinepaTypa b aBTOMaTi/mecKOM pe>Ki/iivie (PURY-P). 

• B KOHLje 2015 r. 6yn,eT BbinymeHO o6HOB/ieHi/ie nporpaiviiviHoro o6ecneMeHi/m npi/i6opa AE-200E fljifl OTo6pa>KeHi/ifl 200 
6jiokob b oflHOM OKHe Be6-6pay3epa. Hobni/i BcrpoeHHbii/i Be6-cepBep 6yfleT coBMecn/iM c 6pay3epaMi/i onepaui/iOHHbix 
ci/iCTeivi iOS® 1/1 Android®. B o6HOB/ieHHOivi 110 6yn,eT pea/iM30BaHa B03MO>KHOCTb noflK/iiOMeHi/m npi/i6opa b ci/icreivibi 
flncneTMepn3ai4MM 3flaHi/ii7i (BMS) no npoTOKO/iy BACnet®. fl/ia i/icnanb30BaHi/m hobmx B03MO>KHOCTei/i b npn6opax, y>Ke 
ycraHOB/ieHHbix Ha odteKTax, Heo6xofli/iMO 6yn,eT o6HOBi/iTb i/ix nporpaMMHoe o6ecneMeHi/ie. 



H O B H H K3 

S3E) 



l^-. ■ :■■■] J 



I m[ 0 



AE-200E 




AE-50E 



CpaBHeHi/ie cucreM ynpaBjieHi/ifl Ha 6a3e Koi-rrpojuiepoB 
AE-200E (AE-50E, EW-50E), EB-50GU 1/1 AG-150A 



EW-50E 



[1 J nepeKfliOMaTenb Be 6 6pay3ep 

•"' JUJJ ' J — w/inTG-2000A(Bep.>6.50) 



□ 



ci/irHajibHaa Jii/mi/ifl curHa^bHa^^nHna 

MeHTpa^bHblX ny^bTOB BHyTpeHHUX 6^0K0B 

/ M-NET / M-NET 



220 B AE-200E 



Hapy>KHbll/l 6^0K 



LAN 

220 B 



BHyipeHHue 6^okh 



AE-50E 
(EW-50E) 



Hapy>KHbii/i 6^ok 



2201 



BHyipeHHue 6^okh 



AE-50E 
(EW-50E) 



H3py>KHbll/l 6^0K 



LAN 

(SH 

2201 



a- 



BHyipeHHue 6^okm 



AE-50E 
(EW-50E) 



H3py>KHbll/l 6/lOK 



BHyTpeHHi/ie 6/ioki/i 



Pa3Mepbi AE-200E v\ AE-50E 

284 25 . . .40. 



ceieBOM 
I nepeMKDMaTe^b 



□ 



Be6 6pay3ep 

i/mi/i TG-2000A (Bep. >6.40A) 



curHa^bHaa^uHn^ ci/irHajibHaa Jium/ia 

MeHTpa^bHblX ny^bTOB BHyTpeHHUX 6^0K0B 



->->r\ d 



Hapy>KHbii/i 6jiok 
6^ok nmaHUfi BHyrpeHHue 6jioki/i 



PAC-SC51KUA 



Hapy>KHbii/i 6noK 
6jiok ni/iTam/ifi BHyrpeHHuee/io™ 
PAC-SC51KUA 




I 



220 B 

Pa3Mepbi EW-50E 

Pa3Mepbi (LUxflxB): 172x209x92 mm 



Hapy>KHbii/i 6^ok 
6/10K ni/iTam/ifl BHyrpeHHMee/io™ 



Oni4i/ii/i 



ceieBon 
nepeMKDMaTenb 



□ 



Be6 6pay3ep 

v\nv\ TG-2000A (Bep. >640A) 



6noK nmaHna 
PAC-SC51KUA 



%J 220 B 



ci/imajibHafljii/iHi/ifl cumajibHanjiMHun 
MeHTpa^bHbix ny/ibTOB BHyipeHHux 6^okob 



LAN 

@ 

220 B 




/IVI-INC I 



Hapy>KHbii/i 6jiok 



PAC-YG50ECA 



BHyTpeHHi/ie 6/iokm 




PAC-YG50ECA 



BHyTpeHHi/ie 6/iokm 



HanMeHOBaHne 


OnncaHne 


PAC-YG84UTB-J 


YaaHOBOMHaa Kopo6Ka fl^a BHyipnaeHHoro MOHTa>Ka 


PAC-YG10HA-E 


Pa3"beM fl^a noflMKDMeHna BHewm/ix u,enev\ ynpaB^eHna m KOHTpo^a 


PAC-YG86TK-J 


KpoHWTei/iHbi L-o6pa3HOM c()opMbi m 3a>KMMbi p,nft c()HKcai4Mn Ha DIN-peMKe 
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YneT n KOHTpojib 3Hepro3aTpaT 



I r— f Monitor/ 




Q Hon i tor/ 
Oper at ion 



j. i Energy 



n Schedule ^ 
m Settings * 



3jieKTpo9Hepri/m, noTpe6/ieHHafl cucreivioi/i KOHfli/1141/iOHi/ipoBaHi/ifi 
B03flyxa, a TaKwe Bpeivm pa6oTbi BeHTi/i/iflTopa BHyipeHHero 6/iOKa 
OTo6pa>KaK)TCfl b Bi/ifle CT0/i6MaT0i/i fli/iarpaiviMbi c fleTa/ii/i3au,i/iei/i no 
iviecfiuaM, flHfiivi i/mi/i Macaivi. 

Mo>kho Bbi6paTb /iK)6bieflBa o6t>eKTa 3HeproyMeia (6jioki/i, rpynnbi 
i/mi/i o6-beflMHeHM5i) i/i npoBecTi/i fl/ifi hmx cpaBHeHMe 3aipaT 
9JieKTpo9HeprnM. 




3/ieKTponoTpe6/ieHne Bcex o6t>eKTOB BHeproyMeia mokct 6biTb 
npefldaBJieHO p,nn cpaBHMTe/ibHoro aHa/ii/i3a 3aipaT, a TaK>Ke 
BbmB/ieHMfi 30H c Hai/i6ojibLuei/i Ten/iOBOM Harpy3KOM. 

fl/ifl Ka>KflOM 30Hbi Ha 3KpaHe OTo6pa>KaeTCfl ue/ieBoe 3HaMeHi/ie 
9JieKTponoTpe6/ieHMfi, mo flaeTCfl B03MO>KHOCTb HarrmflHO 
onpefle/iMTb 3kohomi/ik> i/vii/i nepepacxofl. 



npi/iMenaHi/ifl: 

1. npn6opbi AE-200E/AE-50E/EW-50E i/iivieK>T 4 Bxofla fl/ia no^K/uoMem/m i/iivinyjibCHbix BbixoflOB CMemi/iKOB 3/ieKTpo3Hepri/ii/i, Hanpwviep, OD4165 (ABB). PaccroflHi/ie ot KOHTpo/i/iepa flo 
CMemnKOB He flo/i>KHO npeBbiwaTb 100 m. BcTpoeHHoe nporpaivuviHoe o6ecneMeHi/ie Bbmi/iaifleT 3/ieKTponoTpe6/ieHi/ie Hapy>KHoro 6/iOKa, cooTBeTCTByiomee KawflOMy BHyTpeHHeiviy 6/iOKy 
i/mi/i mx 06-befli/meHi/iK). 3aieivi flaHHbie BbirpywaiOTCfl Ha qb/isuj-HaKoni/iTe/ib 1/1 nepeHOCflTCfl Ha KOMnbKyrep fl/ia qbopiviaTi/ipoBaHi/m 1/1 pacneTa ctoi/imocti/i noTpe6/ieHHOi/i 3JieKTpo3Hepri/ii/i. 3iy 
3aflaMy Bbino/iHaeT cneu,i/ia/ibHafl nporpaiviivia Mitsubishi Electric. 

2. 1 5 PI-KOHTpo/uiepoB Ha 1 AE-200E — flo 50 BE, 20 PI-KOHTpo/uiepoB Ha AE-200E+3xAE-50E — 51-200 BE. He 6o/iee 1 PLC Ha AE-200E+3xAE-50E. 
3. 06"befli/iHeHHfl fl/ia 3HeproyMeia He/ib3fl qbopivii/ipoBaTb 1/13 BHyipeHHux 6jiokob, noflK/iiOMeHHbix k pa3HbiM npn6opaivi AE-200E/AE-50E. 



flpyri/ie (j)yHKi4nn MeHTpa/ibHbix KOHTpo/uiepoB AE-200E, AE-50E n EW-50E 



UempajibHbie KOHTpo/i/iepbi AE-200E, AE-50E i/i EW-50E i/iivieiOT Ha6op BdpoeHHbix 
nporpaMMHbix MOfly/iei/i p,nn BbinonHeHi/m pa3/iMMHbix cneu,i/iajii/i3i/ipoBaHHbix 4>yHKL4Mi/i / 
npeflCTaB/ieHHbix b Ta6jii/m,e 1 . l/l3HaMa/ibHO 6o/ibLiji/iHCTBO (J)yHKu,ni/i 3a6/iOKi/ipoBaHO. 
Ecni/i Tpe6yeTC« aKTi/iBau,i/m KaKOi/i-Ji 1/160 1/13 hi/ix, to Heo6xofli/iMO on/iaTi/iTb «jii/m,eH3i/iK>», 
npeflBapnTe/ibHO 3ano/iHHB peri/iCTpau,i/iOHHyio (J)opiviy. Pen/icrpaui/iOHHafl (|)opivia 

Ta6/iMMa 1. BcTpoeHHbie nporpaMMHbie MOflynn AE-200E, AE-50E, EW-50E 



flon>KHa coflep>KaTb o6myio 1/1 Hcbopivia 141/1 10 no npi/iivieHeHi/iio KOHKpeTHoro KOHTpo/i/iepa, 
ero cepni/iHbii/i Hoiviep (ecni/i npi/i6op y>Ke yciaHOB/ieH Ha o6"beKTe), a TaK>Ke nepeneHb 
on/iaMUBaeivibix (J)yHKu,i/ii/i. 

CKanaTb perncTpaunoHHyio ())opiviy mo>kho Ha cai/iTe www.mitsubishi-aircon.ru 





Hai/iMeHOBaHi/ie 
ji 1/1 L^e h 3 1/1 1/1 (aHr) 


Hai/iMeHOBaHi/ie 
jii/meH3i/ii/i (pyc) 


Oni/icaHi/ie 


1 


Web Monitor 


ynpaB/iem/ie Mepe3 Be6- 
6pay3ep 

(aKTMBMpOBaHO B 3aBOflCKOI/l 

nodaBKe) 


Heo6xo,qi/iMa npn coe,qnHeHnn c KOMnbiOTepoM. ynpaB/ieHi/ie ocyu^ecTBnaeTCfl Mepe3 Be6-6pay3ep Internet Explorer i/mi/i Mepe3 cneMna^bHyio nporpaMMyTG-2000A (Bep. 6.50 v\ 

BblLUe). 


2 


Annual Schedule, 
Weekly Schedule 


PaciiinpeHHbii/i Tai/iiviep 

(aKTHBUpOBaHO B 3aBOflCKOM 

nodaBKe) 


rpacj)MK TeKymero flHa, e>KeHe,qe^bHbiM rpacj)HK, a Taioxe flo 50 f\Hev\ b rofl co cneMna^bHbiM pacnopaflKOM MoryT 6biTb 3aflaHbi Mepe3 Be6-6pay3ep Internet Explorer. 


3 


Sending Error Mail 
(Auto Alarming) 


l/l3BemeHi/ie 0 
HencnpaBHOCTM 

(aKTHBUpOBaHO B 3aBOflCKOM 

nodaBKe) 


ripi/i B03Hi/iKHOBeHi/ii/i Hei/icnpaBHOCTi/i cucTeivia aBTOMaTi/mecKi/i ompaB^aeT coo6i^eHne no 3/ieKTpoHHOi/i nome c KOflOM Hei/icnpaBHOCTi/i, aflpecoivi Hei/icnpaBHoro npn6opa m 
BpeivieHeM ee B03Hi/iKHOBeHi/m. Ilpn ycipaHeHnn Hei/icnpaBHOCTi/i HanpaB^aeica yBeaoiwieHi/ie 06 btom. 


4 


Personal Web 


riepcoHa^bHoe 
Be6-ynpaB/ieHne 


flna Ka>Kfloro nonb30BaTe/ia (Hanpniviep, p,nn Ka>K,qoro noiviei^eHna) ivioweT 6biTb 3aflaH OT,qenbHbii/i «bxoa» fl/ia ynpaB/ieHna 6noKaMM TO^bKO stoto noiview,eHi/ifl. 


5 


Maintenance Tool 


fluamocTHKa 
(orpaHMMeHHaa) 


UeHTpanbHbii/i KOHTpo^nep co6npaeT MH(J)opMai4MK) 0 pa6om/ix napaivieipax cucieivibi v\ nepe,qaeT ee b cneLina^bHyio nporpaivuviy Maintenance Tool (nocraB/ifleTOi KOMnaHnei/i 
Mitsubishi Electric). nepeneHb nepe,qaBaeMbix napaivieTpoB orpaHMMeH. 


6 


Maintenance Tool 
Advanced 


fluamocTHKa (nojiHaa) 


UeHTpa^bHbm KOHTpo/iJiep co6npaeT nHc^opiviaMHK) 0 pa6oMnx napaivieipax ci/icreivibi m nepeflaeT ee b cneMna^bHyio nporpaivuviy Maintenance Tool (nocTaB^aera KOMnaHi/ieti 
Mitsubishi Electric). fluamocTHMecKnw KOivinbiOTep mokct 6biTb noflMKDMeH b ,qaHHyio ceTb (^OKa^bHO v\nv\ yfla^eHHo), a Taioxe npe,qycMOTpeH o6MeH flaHHbiMn no 3/ieKTpoHHOi/i 
nome H3 coo6pa>KeHMM 6e3onacHOCTn ce™ npeflnpnaina. 


7 


PLC for General 
Equipments 


YnpaB/ieHi/ie 1/1 Ha6/iio,qeHi/ie 

3a npOI/l3BOJlbHblMI/l 

(o6"beKTaivin 


B ceTb M-NET noflK/noMaeTCfl nporpaMMnpyeMbm KOHTpo^ep (IIJIK) co cneu.i/ia/ibHOi?i nporpaMMOM PAC-YG21CDA (npon3BOflCTBO KOMnaHi/11/1 Mitsubishi Electric), KOTopbm 
B3ai/iMOflei/iCTByeT c ueHTpa/ibHbiMi/i KOHTpo^epaMM AE-200E (AE-50E, EW-50E). Cran/mecKi/ie v\ nMny^bCHbie cuma^bi ot CTopoHHero o6"beKTa MoryT 6biTb nofl^iOMeHbi k 
cneMna^bHbiM pa3"beMaM Ha n^aie BHyipeHHero 6/ioxa My^bTH30Ha^bHOM cucieMbi City Multi i/mi/i BbiBe,qeHbi Ha BxoflHbie/BbixoflHbie MOfly/ii/i n/lK. B n/lK co3flaera /lon/mecKaa 
cxeMa — onucaHne peaKL(nn ci/icreMbi KOHfli/1141/iOHi/ipoBaHi/ifl Ha cuma^ ot CTopoHHero o6"beKTa. HanpuMep, k n^aTe BHyipeHHero 6/iOKa PEFY-P25VMS1 -E, yciaHOB/ieHHoro b 
rocTi/iHi/iMHOM HOMepe, noflK/iiOMeH flami/iK «Okho OTKpbiTO», a b n/lK 3anporpaMMnpoBaHa jion/mecKafl cxeMa: «Ec^n okho OTKpbiTO, to nepeBeai/i BHyTpeHHi/11/i 6^ok b pewi/iM 
«UnpKy^aMna B03flyxa»». 


8 


Charge 


y^eT 3/ieKTponoTpe6/ieHi/m 


Pa3,qenbHbii/i yMeT noTpe6/ieHi/m sneKTposHeprnn no Ka>K,qoMy BHyipeHHeMy 6noKy v\nv\ nx o6"beflHHeHnio. noTpe6yera ycraHOBKa CMemi/iKOB sneKTposHeprnn. Pe3y^bTaT — kBt»m 
v\ CTOHMOCTb 3/ieKTpo3Heprnn b jiio6oi/i BaniOTe. 


9 


Energy Management 


y^eT 3neKTponoTpe6^eHMfl 


Pa3flexibHbiM y^eT noTpe6neHna 3/ieKTpo3Hepri/ii/i no Ka>K,qoMy BHyipeHHeMy 6noKy i/mi/i nx o6"be,qnHeHnio. noTpe6yeica yciaHOBKa CMemi/iKOB aneKTposHeprnn. Pe3y^bTaT — kBt»m 
v\ donMOCTb 3/ieKTpo3Heprnn b jikd6om BaniOTe. 




License Pack 


OrpaHUMeHne ni/iKOB 


(DyHKL(Hfl f\n?\ orpaHUMeHna cpeflHei/i no/iyMacoBOi/i mol^hocth, noTpe6^aeMOi/i cucieMOi/i KOHfli/1141/iOHi/ipoBaHi/ifl. 


10 


Interlock control 


nporpaMMi/ipoBam/ie 

B3aHMOflei/ICTBHa c 

b Hem hi/1 mi/1 cucTeiviaMn 


l~lporpaMMi/ipoBaHi/ie peaKL(i/ii/i BHyipeHHero 6^0Ka Ha BxoflHbie cuma/ibi, nporpaMMnpoBaHne BxoflHbix v\ BbixoflHbix Menei/i Ha BHyipeHHi/ix 6^0Kax, nporpaMMi/ipoBaHi/ie 
B3anMO,qei/iCTBna Me>K,qy BHyipeHHi/iMi/i 6^0KaMM 1/1 noflKniOMeHMe BHeiuHnx Menei/i ynpaB/ieHna 1/1 KOHTpona Mepe3 KOHTpo^nep PAC-YG66DCA. 


11 


Super User 






12 


Outdoor Unit Status 
Monitor 


MOHI/ITOpi/IHI" COCTOflHMfl 

Hapy>KHoro 6noKa 
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KoHBepTepPAC-IF01AHC-J 



• KoHBepiep PAC-IF01 AHC-J Bbino/iHfleT npeo6pa30BaHi/ie flaHHbix 1/13 cuma/ibHOi/i /ii/ihui/i M-NET fl/ia nepeflam/i nx b 
KOHTpo/i/iep cepnn ALPHA2. KoHTpo/i/iepbi ALPHA2 — 3to cepi/m nporpaMMi/ipyeMbix /iori/mecKi/ix KOHTpo/i/iepoB 
npon3BOflCTBa KOMnaHUM MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. 

• 1 KOMrmeKT «PAC-IF01 AHC-J + ALPHA2» no3BO/iaeT pea/in30BaTb c/ieflyiomne (t)yHKu,nn: 

a) YnpaB/ieHne BHeniHi/iMi/i ycrpoi/iCTBaMi/i, i/icno/ib3yfl flamnKM KOHflnu,noHepa n ny/ibTa ynpaB/ieHi/m (cm. npi/iM. 1 ). 

6) Ci/iHxpom/i3aui/m pa6oTbi KOHfli/iu,noHepa (He 6o/iee 2 rpynn no 16 6/iokob b Ka>Kfloi/i) c BHeniHi/iMi/i ycrpoi/iCTBaMi/i, 
noflK/iiOMeHHbiMM k KOHTpo/i/iepy ALPHA2. MoHi/iTopi/mr CTaTyca «ncnpaBeH/HencnpaBeH» mo>kct oflHOBpeivieHHO 

npOI/13BOfll/!TbCfl fl/lfl 50 6/lOKOB. 

b) YnpaB/ieHMe KOHfli/iu,i/iOHepaMi/i b ce™ M-NET (He 6o/iee 2 rpynn no 16 6jiokob b Ka>Kfloi/i). 

r) MoHMTopuHr BxoflHbix/BbixoflHbix u,enei/i ALPHA2 Mepe3 ny/ibTbi n u,eHTpa/ibHbie KOHTpo/i/iepbi Mitsubishi Electric. 

• ra6apnTHbie pa3Mepbi: 

a) PAC-IF01 AHC-J — 1 1 6 mm x 90 mm x 40 mm, fl/ii/ma Ka6e/ifl c aflamepoM ALPHA2 (AL2-CAB) 500 mm; 
6) ALPHA2 — 1 24,6 mm x 90 mm x 52 mm 

• noflKJiK)MeHi/ie ceieBoro Hanpa>KeHi/m k KOHBepiepy PAC-IF01 AHC-J He Tpe6yeTCfl, oh no/iynaeT ni/iTaHi/ie 1/13 
ci/irHa/ibHOi/i jimhmm M-NET. 1/lHfleKC noTpe6/ifleMOM molijhocti/1 0,5. 

npuMenaHMfl: 

1 . B ci/ima/ibHOM jimhmm M-NET i/iH(J)opMau,i/m ot flamnKOB MO>KeT nepeflaBaTbca c i/iHTepBa/iOM flo 70 c. pea/ii/i3au,i/in 
CMdeM ynpaB/ieHi/m pea/ibHoro BpeMeHi/i cnepyej noflK/nonaTb BHeniHi/ie aHa/ioroBbie flami/iKi/i k BxoflaM KOHTpo/i/iepa 
ALPHA2. 

2. KoHBepiep PAC-IF01 AHC-J coBMecTHMC ny/ibTOM ynpaB/ieHi/m PAR-U02MEDA-J,aTaK>Ke u,eHTpa/ibHbiM KOHTpo/i/iepoM 
EB-50GU. 

3. KoHBepiep PAC-IF01 AHC-J coBMecTi/iM TO/ibKO co c/ieflyK>mi/iMi/i KOHTpo/uiepaMi/i cepnn ALPHA2: AL2-14MR-A, 
AL2-14MR-D, AL2-24MR-A, AL2-24MR-D. 









flono/iHi/i- 

Te/lbHbie 

MOfly/ii/i 
(npi/iM. 1) 


Ko/ii/mecTBO nopTOB 


Cepi/m 


Hai/iMeHOBam/ie 
MOfle/ii/i 


3/ieKTponnTaHne 


AHa/ioroBbie/ 
MM(J)poBbie 
BXOflbl (AI/DI) 
(npi/iM. 2) 


Ui/i(j>poBbie 

BXOflbl (Dl) 


l4i/i(|)poBbie 

BblXOflbl 

(DO) 


AHa/ioroBbie 

BblXOflbl (AO) 
(npi/iM. 2) 






Tpe6yeTCfl 

OTfle/lbHbll/l 6/10K 

ni/iTaHi/m 24 B 
nod. TOKa 


HeyaaHOB/ieHbi 


8 




6 


HeT 






AL2-4EX 


8 


4 


6 


HeT 




AL2-14MR-D 


AL2-4EYT i/i/ii/i 
AL2-4EYR 


8 




10 


HeT 






AL2-2DA 


8 




6 


2 






Tpe6yeTca 

OTfle/lbHbll/l 6/10K 

ni/iTaHi/m 24 B 
nocr. TOKa 


HeyaaHOB/ieHbi 


8 


7 


9 


HeT 






AL2-4EX 


8 


11 


9 


HeT 


ALPHA2 


AL2-24MR-D 


AL2-4EYT i/i/ii/i 
AL2-4EYR 


8 


7 


13 


HeT 






AL2-2DA 


8 


7 


9 


2 






9/ieKTponi/iTaHi/ie 


HeyaaHOB/ieHbi 


HeT 


8 


6 


HeT 




AL2-14MR-A 


220 B nepeM. 


AL2-4EX-A2 


HeT 


12 


6 


HeT 






TOKa 


AL2-4EYR 


HeT 


8 


10 


HeT 






9/ieKTponnTaHne 


HeyaaHOB/ieHbi 


HeT 


15 


9 


HeT 




AL2-24MR-A 


220 B nepeM. 


AL2-4EX-A2 


HeT 


19 


9 


HeT 






TOKa 


AL2-4EYR 


HeT 


15 


13 


HeT 




KoHTpo/uiep cepi/ii/i ALPHA2 
(npon3BOflCTBO MITSUBISHI ELECTRIC) 



npi/iMenaHi/m: 

1. flonycKaeTCfl noflK/no^eHi/ie 1 ,qono/iHi/iTe/ibHoro MOfly/ia BBOfla/ 
BbiBOfla: 

4 MH(|)poBbix Bxofla (Dl): AL2-4EX-A2 (Ti/m 3/ieKTponi/iTaHi/m «220 B 

nepeM.»), AL2-4EX (Ti/m 3/ieKTponi/iTaHi/m «24 B nocT.»); 

4 MM(|)poBbix Bbixofla (DO): AL2-4EYR (Ti/m 3/ieKTponi/iTaHi/m «220 B 

nepeM.»), AL2-4EYT (Tun 3/ieKTponi/iTaHi/m «24 B nocT.»); 

2 aHa/ioroBbix Bbixofla (AO): AL2-2DA (Ti/m 3/ieKTponi/iTaHi/m «24 B 

nocT.»). 

2. AHa/ioroBbie ci/ima/ibi MoryT 6biTb noflK/no^eHbi TO/ibKO k BxoflaM 
(Al) i/i BbixoflaM (AO) KOHTpo/i/iepa c Ti/inoM 3/ieKTponi/iTaHi/m «24 B 
nocT.». 

AHa/ioroBbm bxoa (Al): 0-10 B, PT100 Crpe6yeTCfl MOfly/ib AL2-2PT- 
ADP), Tepivionapa (Tpe6yeTCfl MOfly/ib AL2-2TC-ADP). 
AHa/ioroBbM Bbixofl (AO): 0-10 B. 



Cxeivia CMdeMbi 




npi/iMenaHi/ia: 

1 . Ha cxeivie o6o3HaMeHbi TO/ibKO ci/imajibHbie /ii/ihi/m. JIuhhh sjieicrporMTaHi/m He 
noKa3aHbi. 

2. B KBaflpaTHbix CKo6Kax yKa3aHbi a,qpeca npi/i6opoB b ce™ «M-NET». 
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flpi/IIViepbl BXOflHblX H BblXOflHblX CUTHaJlOB 



BxoflHbie ci/ima/ibi 



l4w(|)poBbie Bxoflbi ALPHA2 



AHanoroBbie Bxoflbi 
ALPHA2 



flaHHbie i/i3 ji 1/1 h 1/1 1/1 M-NET 



L|M(|)pOBbie BblXOflbl 

ALPHA2 



ynpaB^aeivibie ycipowcTBa 

AHaflOrOBbie BblXOflbl 

ALPHA2 



l~lpi/i6opbi b nnHun 
M-NET 



HarpeBaie/ib BK/i/BbiK/i 


TeivinepaTypa 


TeivinepaTypa b noMeu^em/ii/i (no,qaTm/iKy BHyTpeHHero 6/iOKa) 


HarpeBaTe/ib 


HarpeBaTe/ib 


BHVTpeHHI/ll/l 6/lOK 


YBJia>KHMTeJlb BK/l/BblK/l 


B/ia>KHOCTb 


TeivinepaTypa b noMeu^em/ii/i (noflaTHi/iKy nyjibra ynpaB/iem/m) 


YBJia>KHMTeJlb 


YB/ia>KHI/ITe/lb 


Hapy>KHbii?i 6jiok 


OcyLUI/lTe/lb BKJl/BblKJl 


OCBemeHHOCTb 


B/ia>KHOCTb B03flyxa b noMemem/ii/i 


Ocyiui/iTe/ib 


Ocytui/iTe/ib 


BeHTycTaHOBKa Lossnay 


BeHTI/IJlflTOp BKJl/BblKJl 


KoHuempaMi/m C0 2 


ripi/icyTCTBi/ie no^b30BaTe/ia b noMemem/ii/i 


BeHTI/IJlflTOp 


BeHTI/IJlflTOp 


Bjiok HarpeBa BOflbi PWFY 


n pi/lTOK B03yflXa BKJl/BblKJl 


flaBJieHi/ie 


OcBeu^eHHOCTb noMemei-ii/m 


ripMTOHHafl ycTaHOBKa 


ripMTOHHafl ycTaHOBKa 


Bjiok HarpeBa BOflbi CAHV 


K/ianaH OTKpblT/3aKpblT 


YpOBeHb BOflbl 


TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa 


Bo3flyiuHafl 3ac/iOHKa 


Bo3flyiuHafl 3aaiOHKa 




l4npKy/lfll4MOHHbll/l HaCOC BKJl/ 
BblKJl 


CKOpOCTb 

B03flyiuHoro noTOKa 


TeivinepaTypa BOflbi Ha Bxofle (6jioki/i PWFY i/i CAHV) 


141/ipKVJlflU.I/IOHHbll/l Hacoc 


141/ipKVJlflU.I/IOHHbll/l Hacoc 




Bo3flyiuHafl 3ac/iOHKa OTKpbua/ 
3aKpbna 




TeivinepaTypa BOflbi Ha Bbixofle (6jioki/i PWFY 1/1 CAHV) 


KjianaH 


KjianaH 




OrpaHi/meHi/ie 

n p 0 l/l 3 B Ofl l/l T6 Jl b H 0 C T l/l 




Representative TeivinepaTypa BOflbi (6jioki/i PWFY 1/1 CAHV) 


Okho 


Okho 




OKHO OTKpblTO/3aKpblTO 




l4e/ieBafi TeivinepaTypa b pe>Ki/iivie HarpeBa 


OcBemeHi/ie 


OcBeii|eHi/ie 




flami/iK npoTeHKi/i BOflbi 




L(ejieBafl TeivinepaTypa b pe>Ki/iivie oxjia>KfleHi/ifl 


3ByKOBafl TpeBora 






BHeiUHMI/l CMTHa/l 

«HencnpaBHOCTb» 




KOHfll/1141/lOHep BKJl/BblKJl 


l/lHfll/IKaU,l/m 

Hei/icnpaBHOCTi/i 






fleTeKTOp KapTOHKM TOCTfl B 
rOCTMHML(e 




Pe>Ki/iM pa6oTbi KOHfli/1141/ioHepa 








fleieKTop yTe^Ki/i x/iaflarema 






OrpaHi/meHi/ie npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTi/i BHyTpeHHero 6/iOKa 








flBepb OTpKblTa/3aKpblTa 




Pe>Ki/iM OTTai/iBaHi/ifl Hapy>KHoro Ten/ioo6ivieHHi/iKa 








OTKJIIOHeHI/ie 3J16KTponi/lTaHI/lfl 




Lje/ieBafl B/ia>KHOCTb 








Ci/irHa/i T6piviocTaTa 




BeHTI/lJlf-lTOp BKJl/BblK/l 








Or DPI 1 IPU unrTK 




VRn^^ui/iTPriK Ri^n/Dkii^n 
J dJ lamn VI 1 cJ 1 D Drw 1/ DDIiNJ 1 




riDi/iivieMaHi/ie. 








flpi/icyTCTBi/ie no/ib30BaTe/ifl 




OrpaHi/meHi/ie npoi/i3BOfli/iTejibHOCTi/i Hapy>KHoro 6/iOKa 




GieflyiOLnee o6opyqoBaHi/ie He mokct 6biTb i/icnojib30BaHO b paiviKax 

flaHHOM CI/ICTeMbi: 

a) BHyTpeHHi/ie 1/1 Hapy>KHbie 6jioki/i ci/iCTeivibi CITY MULTI, 
cooTBeTCTByiOLi^i/ie BpeivieHi/i npi/iivieHeHi/m xjiaflareHTa R407C 1/1 paHee; 

6) Bem-ycraHOBKi/i LOSSNAYcepi/11/1 RX3 1/1 iwiaflwe; 

b) ci/iCTeivibi 6biTOBOM cepi/ii/i (M-cepi/m) 1/1 nojiynpoMbiwjieHHOi/i cepi/11/1 
(Mr.SLIM). 

1 1 






Heat source BK/i/BbiK/i 








UejieBaa TeivinepaTypa BOflbi (6/iok CAHV) 








HewcnpaBHOCTb 








Owi/i6Ka o6ivieHa flaHHbiMi/i b ce™ M-NET 








Ha/ii/Ni/ie nocTOflHHOi/i cocraBJiaiOLflei/i b ci/imajibHOi/i jii/ihi/ii/i M-NET 





flpi/iiviepbi npi/iivieHei-ii/m 



YnpaBjieHne HarpeBaie/ieM, 
yB/ia>KHi/iTe/ieM 1/1 BeHTi/uiflTopoM 



MeHTpa/ibHbM ny/ibT 
ynpaBJieHi/m 



TeivinepaTypa noHi/iwaeTca 
• B/ia>KHOCTb noHi/iwaeTca 



BXOfl 



MOHi/iTopi/mr 





BK/iioHaeTCfl HarpeBaTejib,yBJia>KHi/iTejib 1/1 BeHTi/uiATop 



MOHi/iTopi/mr 




flaTHi/iK 
TeivinepaTypbi 



ci/imajibHafl Jii/mi/m M-NET 



npi/ITOHHbll/l 

BeHTi/i/iflTop yB/ia>KHi/iTejib HarpeBaTe/ib 



Jll/IHI/ll/l ynpaBJieHMfl 1/ICnOJlHI/ITeJlbHblMI/l 

ycTpoi/iCTBaivii/i 



B3ai/IMOCBfl3b HeCKOJlbKI/IX BHyTpeHHMX 6/IOKOB 

1/1 npnTOHHoro Berni/ma-ropa 



Ofll/IH 1/13 B3ai/IMOflei/ICTByK)LHI/IX 
BHyTpeHHMX 6/IOKOB BKJllOHaeTCfl 



BXOfl bl 



ueHTpa/ibHbii/i ny/ibT 
ynpaB/ieHi/m 



MOHI/ITOpi/IHT 




j_ 



PAC-IF01AHC-J 

+ 

ALPHA2 



CMrHa^bHaa nmm M-NET 

Jll/IHI/ll/l ynpaBJieHMfl MCnO/lHMTe/lbHbllVIM 
yCTpOI/ICTBaMM 




MOHi/rropi/mr 



BHyTpeHHI/ll/l 
6/IOK 



ny/ibT 
ynpaB/ieHMfl 



BKJIIOHI/ITb npi/lTOMHbll/l BeHTI/l/lflTOp 
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npeo6pa30BaTe/lH / KOHBepTOpbl / WJlK)3bl 



Hai/iMeHOBam/ie 
npi/i6opa 


Oni/icaHi/ie 


1 


PAC-SF83MA-E 

rnv. jrojivin l. 


KoHBepTopfl/ifl noflK/iiOHei-ii/m nojiynpoMbiw/iei-ii-ibix KOHfli/1141/iOHepoB Mr.Slim «A-control» 1/1 «New A-control» b ci/icreivibi ynpaB/iei-ii/m MyjibTi/i30HajibHbixVRF-ci/icreM City Multi. 
npn6opycTaHaB^MBaeTCfi b Ka>Kflbii/i Hapy>KHbii/i 6jiok. 


2 


MAC-333IF-E 


KoHBeprop fl/ifl noflK/iiOHei-ii/m 6biT0Bbix 1/1 no/iynpoMbiLu/ieHHbix KOHfli/1141/iOHepoB «New A-control» b ci/icreivibi ynpaB/iei-ii/m Myjib™30HajibHbix VRF-ci/icreivi City Multi. 1 npi/i6op 
noflK/iiOHaeT 1 KOHfli/iu,i/iOHep. 


3 


CMS-MNG-E 


fli/iamocTi/NecKi/ii/i npi/i6op fl/ia ci/icreM City Multi. l~lpi/i6op noflK/iiOHaeTCfl k KOMnbiOTepy Hepe3 noaieflOBaTejibHbii/i nopT RS-232C v\nv\ USB 1/1 no3BOJiaeT ocymecrBJiflTb ynpaB/iei-ii/ie, 
KOHTpo^b, a TaKwe c6op i/iH(t)opMau,i/ii/i 0 pa6oHnx napaivieipax ci/icreivibi. flonycKaeTca noflKJuo^aTb fli/iarHOCTi/mecKi/ii/i npi/i6op HenocpeflCTBeHHO k MOfleiviy fl/ia yfla/ieHHoro 
MOHi/iTopi/mra CMCTeMbi KOHfli/1141/iOHi/ipoBam/ifi. ripi/i ncno/ib30Ba hi/1 1/1 KOHBepTopa PAC-SF83MA-E npi/i6op MOweT npi/iMeHflTbCfl f\m CBfBi/i c nojiynpoMbiwjieHHbiMi/i KOHfli/1141/iOHepaMi/i 
Mr.Slim «A-control». 


4 


CMS-RMD 


l~lpi/i6op npeflHa3Ha«HeH fl/ia peajii/i3au.i/ii/i yfla/ieHHOi/i fli/iari-iocn/iKi/i ci/icreM CITY MULTI 1/1 Mr. SLIM Ha o6beKTe. 


5 


AG-150A 

EB-50GU 

AE-200E 

AE-50E 

EW-50E 


YHi/iBepca/ibHbiM ueHTpa/ibHbM KOHTpo/i/iep. ripi/i6op ocHameH ceTeBbiM i/iHTepc|)eMCOM Ethernet 1/1 i/iivieeT BCTpoeHHbiM Be6-cepBep. CymecTByeT oni/icaHi/ie (|)opMaTa o6ivieHa 
flaHHbiMM (XML) fl/ifl 4>opMnpoBaHMfl npoi/BBOJibHbix CMCTeM ynpaB/iei-ii/m. 


6 


BAC-HD150 


l/lHTep(|)eMC (lujikb) f\m noflK/noHem/m nojiynpoMbiwjieHHbix KOH,qi/iu.i/iOHepoB Mr.Slim «A-control», npi/iTOHi-io-BbiTfl>KHbix ycraHOBOK Lossnay, a T3K>Ke MyjibTi/i30Ha/ibHbix ci/icreM City 
Multi k CMCTeMaM fli/icneTHepi/i3au,i/ii/i 3flam/ii/i Hepe3 ceTb BACnet. 


7 


LMAP04-E 


l/lHTep(|)eMC (lujik)3) fl/ifi noflK/noHem/m no/iynpoMbiiujieHHbix KOHflMUMOHepoB Mr.Slim «A-control», npi/iTOHHO-BbiTfl>KHbix ycTaHOBOK Lossnay, a TaK>Ke MyjibTi/i30Ha/ibHbix ci/iaeM City 
Multi k CMCTeMaM fli/icne™epi/i3au.i/ii/i 34a him Hepe3 ceTb LonWorks. K npM6opy npi/maraeTCfl onMcaHMe ceTeBbix nepeMeHHbix — SNVT. 


8 


ME-AC-KNX-15 
ME-AC-KNX-100 


npn6opbi f\m MHTerpauMM ci/icreM KOH,qi/iu.i/iOHi/ipoBaHi/m B03flyxa City Multi m BeHTycTaHOBOK Lossnay b ci/icreivibi KNXTP-1 (EIB). 


9 


ME-AC-MBS-50 
ME-AC-MBS-100 


flpn6opbi f\m MHTerpauMM ci/icreM KOHfli/iu,i/iOHi/ipoBaHi/ifl B03flyxa City Multi m BeHTycTaHOBOK Lossnay b ci/icreivibi Modbus (RTU mTCP). 



fluamocTMHecKUM npn6op CMS-MNG 

fli/iarHOCTi/iMecKi/11/i npi/i6op CMS-MNG-E i/iivieeT 2 BcrpoeHHbix nHTep^ewca fl/ifl Bsai/iMOflei/icrBi/m 
c KOMnbiOTepoivi: RS-232C 1/1 USB. Ha KOMnbKyrepe flo/i>KHa 6biTb ycTaHOB/ieHa cneu,i/ia/ii/i3i/ipoBaHHafl 
fli/iamocn/mecKafl nporpaiviivia Mitsubishi Electric «MaintenanceTool». nporpaMMHO-annapaTHbii/i 
KOMn/ieKC He TO/ibKO BbinojiHfleTfli/iamocTi/NecKi/ie ())yHKu,i/ii/i, ho 1/1 i/icno/ib3yeTCfl fl/ia HacTpoi/iKi/i 1/1 
KOHTpo/i?! npi/i6opoB PAC-YG60MCA, PAC-YG63MCA 1/1 PAC-YG66DCA. 

1) fl/in Mcno/ib30BaHMfi noc/ieflOBaTe/ibHoro i/iHTep())ei/ica RS-232C noTpe6yeTCfl nepeKpecTHbii/i 
(Hy/ib-MOfleiviHbii/i) Ka6e/ib fl/ia coefli/meHi/m c KOivinbKOTepoM, 1/1 npaivioi/i (MOfleMHbii/i) — p,nn 
HenocpeflCTBeHHoro noflK/iKmeHi/m MOfleivia. Ha fli/iamocn/mecKOM npn6ope ycTaHOB/ieH pa3"beivi 
DB9P. BHeujHMi/i AT-coBMecn/iMbii7i MOfleM He TO/ibKO no3BOJi>ieT opraHM30BaTb fluarHOCTMKy, 

1/1 hi/1 141/1 1/1 poBaHHyK) yfla/ieHHbiM KOMnbK>TepoM, ho 1/1 npoi/i3Becn/i i/icxoflflujee c o6"beKTa 
coeflUHeHne no npeflBapi/iTe/ibHO BBefleHHOMy HOMepy npi/i B03Hi/iKHOBeHi/ii/i KaKOi/i-Jii/160 
Hei/icnpaBHOCTi/i. 

2) llpi/i HenocpeflCTBeHHOM noflK/iiOMeHi/ii/i fli/iamocTi/mecKoro npi/i6opa k KOMnbiOTepy mo>kho 
ncno/ib30BaTb USB MHTepc|)ei/ic. fl/ifl 3Toro noTpe6yeTC« CTaHflapTHbii/i Ka6e/ib c pa3"beiviaMi/i Tuna 
USB A- USB B. 

npi/iMenaHi/in: 

1 . CneflyeT ncno/ib30BaTb fluamocTHMecKyio nporpaivuvry Maintenance Tool Bepcun 4.21 1/1 Bbnue. 
OHa coBMecTnivia c npe>KHi/iMi/i fluarHOCTHMecKHMn npn6opaMM CMS-MNF m CMS-MNF-B. 

2. He flonycKaeTCfl oflHOBpeivieHHO i/icno/ib30BaTb 06a nHTepc^ewca RS-232C m USB. 



flMamocTMHecKUM npn6op CMS-RMD 

fluarHOCTMMecKMM npi/i6op CMS-RMD npeflHa3HaHeH f\m pea/iM3auMM yfla/ieHHOM 
AMarHOCTMKM CMCTeM CITY MULTI m Mr. SLIM Ha o6-beKTe. 




CMS-MNG 



Mitsubishi Electric EB-50GU 1 TCP/IP XML 

npn6opbi p,nn MHTerpaunn CMCTeM KOHfli/iu,noHi/ipoBaHi/m B03flyxa City Multi m BeHTycTaHOBOK Lossnay b CMCTeMbi KNXTP-1 (EIB) 



XapaxTepi/icTi/iKa 


3HaneHne 


npiiMenaHMe 


AnnapaTHoe B3ai/iMOflei/iCTBi/ie c KOHTpo/i/iepoM EB-50GU (m/im AG-1 50A) 


Ethernet 




riporpaMMHoe B3ai/iMOflei/iCTBi/ie c KOHTpo/i/iepoM EB-50GU (i/mi/i AG-150A) 


TCP/IP XML 




Ko/iMHecTBO B3ai/iMOflei/iCTByK)ii(i/ix KOHTpo/i/iepoB EB-50GU (i/mi/i AG-1 50A) 


He 6o/iee 2 




Ko/ii/iHecTBO rpynn (BHyipeHHi/ix 6/iokob) 


He 6o/iee 100 


Ka>KflbiM KOHTpo/i/iep EB-50GU (i/mi/i AG-150A) 
ynpaBnaeT 50 rpynnaivin, b cociaBe KOTopbix He 6o/iee 
50 BHyipeHHi/ix 6/iokob m BeHTycTaHOBOK Lossnay. 


Ko/iMHecTBO rpynn EIB 


5902 





CymecTByiOT 2 MOflM())HKaunn EIB-lujik>30b: 

• ME-AC-KNX-1 5 — flo 1 5 rpynn BHyTpeHHi/ix 6jiokob City Multi 1/1 BeHTycraHOBOK Lossnay; 

• ME-AC-KNX-1 00 — flo 1 00 rpynn BHyTpeHHi/ix 6jiokob City Multi n BeHTycraHOBOK Lossnay. 




3> 7! 



■t^8 I^SfiL • 



Mitsubishi Electric EB-50GU 1 TCP/IP XML 

flpn6opbi fl/ifi 1/1 HTerpa 141/1 1/1 cucTeivi KOHflni4MOHMpoBaHM« B03flyxa City Multi m BeHTycTaHOBOK Lossnay b ci/icreivibi Modbus (RTU m TCP) 



XapaxTepi/icri/iKa 


3HaneHne 


npuMenaHne 


AnnapaTHoe B3ai/iMOflei/iCTBi/ie c KOHTpo/i/iepoM EB-50GU (i/mi/i AG-1 50A) 


Ethernet 




riporpaMMHoe B3ai/iMOfleMCTBi/ie c KOHTpo/i/iepoM EB-50GU {v\nv\ AG-150A) 


TCP/IP XML 




B3ai/iMOflei/iCTBi/ie c cucieiviOM Modbus 


Ethernet (TCP/IP), 
RTU (RS232/RS485) 




Ko/ii/iHecTBO B3anMOflei/iCTByK)ii(Mx KOHTpo/i/iepoB EB-50GU (m/im AG-1 50A) 


He 6o/iee 2 




Koni/NecTBO rpynn (BHyipeHHi/ix 6/iokob) 


He 6o/iee 100 


Ka>KflbiM KOHTpo/i/iep EB-50GU {v\nv\ AG-1 50A) 
ynpaB/iaeT 50 rpynnaivin, b cociaBe KOTopbix He 6o/iee 
50 BHyipeHHi/ix 6/iokob i/i BeHTycTaHOBOK Lossnay. 


Ko/ii/iHecTBO nepeivieHHbix Ha Ka>Kflyio rpynny 


18 


Aflpeca Modbus 


Ko/ii/iHecTBO nepeivieHHbix Ha Ka>Kflbiw Kompo/uiep EB-50GU {v\nv\ AG-150A) 


901 


Aflpeca Modbus 


MaKCMivia/ibHoe KO/ii/NecTBO nepeivieHHbix 


1802 


Aflpeca Modbus 



p IntesisBox 



— m 




CymecTByiOT 2 MOflM())MKaunn cepBepoB Modbus: 

• ME-AC-MBS-50 — flo 50 rpynn BHyTpeHHi/ix 6jiokob City Multi 1/1 BeHTycraHOBOK Lossnay; 

• ME-AC-MBS-1 00 — flo 1 00 rpynn BHyTpeHHi/ix 6jiokob City Multi 1/1 BeHTycraHOBOK Lossnay. 



1 CoBMecTHO c npi/i6opaivii/i ME-AC-KNX-1 5/1 00 m ME-AC-MBS-50/100 flonycKaeTCfl npnivieHeHne KOHTpo/i/iepa AG-150A, 
noflK/iKOMeHHoro no cxeivie 6e3 MacLUTa6npyKOU4Mx KOHTpo/i/iepoB PAC-YG50ECA (KOHTpo/i/iepoB pacujupeHMfi). 
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AnnapaTHbm i/iHTep(j)ei/ic BAC-HD150fl/ifl ce™ BACnet® 

Ci/icreMbi CITY MULTI MoryT 6biTb noflK/iiOMeHbi b ci/icreiviy fli/icne"mepn3au,i/in (BMS - 
Building Management System), nocroeHHyK) no TexHO/iori/ii/i BACnet®, c noMom,bK) 
annapaTHoro \nn\03a BAC-HD150-E. BACnet — 3to OTKpbiTbii/i npoTOKO/i, wi/ipoKO 
npnivieHfieivibii/i b ci/icreiviax fli/icneTMepn3au,nn p,nn o6"befli/iHeHi/m pa3/inMHbix 

MH>KeHepHblX CUCTeM OT pa3HblX npOH3BOflHTe/iei/l. 06blMHO 3TOT npOTOKOJl MCnOJlb3yeTC« 

fl/ifl nocrpoeHi/m KpynHOMaciiiTa6Hbix ci/ideM ynpaB/ieHi/m. 



Ofli/iH lujik)3 BAC-HD150-E opraHM3yeT B3anivioflei/iCTBne c 50 BHyTpeHHi/iMi/i 6/iOKaivii/i, 
BK/iiOMaji BemycTaHOBKi/i Lossnay, a TaK>Ke no/iynpoMbiLu/ieHHbie KOHfli/m,i/iOHepbi Mr. Slim. 

B03MO>KHOCTI/l LUJlK)3a MOryT 6blTb paCUJI/ipeHbl flO 150 6/lOKOB npM MCnOJlb30BaHHM 

MaciiiTa6i/ipyK>ini/ix KOHTpo/uiepoB PAC-YG50ECA (Heo6xofli/iMO 3 lut.). 



rioflK/iiOHeHi/ie 50 6jiokob 

BACnet* /IP 



ueHTpa/ibHbin 

MOHMTOp 



flwcneTHepn3aL4MM 
BMS 




BAC-HD150 



rioflKJiiOHeHi/ie 150 6/iokob 

BACnet VIP 



uempajibHbin 
mohhtop 



BACnef/IP 



LAN1 
LAN2 




HUB 



BAC-HD150 
PAC-SC51 KUA 



AG-150A 




cucreivia 

Ai/icneTnepn 3a 141/11/1 
BMS 



ny/ibui/ina ME 



BemycTa- 

HOBKa 

Lossnay 
PZ-43SMF 



□ 



M-NET 



PAC-YG50ECA 



ny/ibui/ina ME 



ny/ibui/ina ME 



BeHTycTa- 

HOBKa 

Lossnay 
PZ-43SMF 



□ 



PAC-YG50ECA 



M-NET 



PAC-YG50ECA 




rioflKJiiOHeHi/ie 200 6jiokob 

CucTeivibi CITY MULTI Moryr 6biTb noflK/iiOMeHbi b ci/icreivibi fli/icneTMepi/i3au,i/ii/i (BMS — Building Management System), nocrpoeHHbie no 
TexHO/iori/ii/i BACnet®, c noiviombK) yHi/iBepca/ibHbix KOHTpo/i/iepoB AE-200E/AE-50E/EW-50E. Ka>Kflbii/i KOHTpo/i/iep npi/i npflMOM 
noflKJiK>MeHMM b ci/imajibHyio jii/ihhk> M-NET opraHi/i3yeT B3ai/iMOfleMCTBi/ie c rpynnoi/i Hapy>KHbix 6jiokob, k kotopnivi noflK/iiOMeHO He 6o/iee 
50 BHyipeHHi/ix 6jiokob. Cm. cxeiviy coe^i/mem/m Ha dp. 1 80. 



(DyHKMMfl 


3HaneHMe 1 


YnpaBJiem/ie 


BK/HOHI/ITb/BblKJllOHI/ITb 


BKJlKDHeHO/BblKJllOHeHO 


Pe>KMM pa6oTbi 


Oxjia>KfleHMe/ocymeHiie/HarpeB/aBTOiviaTiiHecKiii?i/uiipKyjifli4Mfl 


CKOpOCTb BeHTI/IJlflTOpa 


HH3Kaa - cpeAHflfll - cpeflHflfl2 - BbicoKaa 


HanpaB/iem/ie B03flyujHoro noTOKa 


ropn30HTa/ibHO - 60° - 80° - 90° - KanaHne 


Lje/ieBafl TeivinepaTypa 


Oxna>KfleHne: 19-30°C, HarpeB: 17-28°C, aBTOiviaTi/mecKUM: 19-28°C 


HanoMMHaHne «On/ibTp» 


Hopivia/c6poc 


BjlOKI/ipOBKa OTfle/lbHblX (jtyHKLJI/ll/l 1/IHfll/IBI/lflya/lbHblX ny/lbTOB 


BK/i/BbiKJi, pe>KHM, c6poc i/iHfli/iKauni/i «On;ibTp», ue/ieBaa TeivinepaTypa 


npwHyflMTe/ibHoe oiK/iionem/ie 


HOpMa/BblKJlKDHHTb 


KOHTpO/lb 


BKJllCNI/ITb/BblKJlK)4l/ITb 


BK/lKDHeHO/BblKJllOHeHO 


Pe>KMM pa6o™ 


Ox/ia>KfleHMe/ocymeHMe/HarpeB/aBTOMaTiiHecKiii/i/i4iipKyjifli4iifl 


CKOpOCTb BeHTM/iaTOpa 


HM3Kaa - cpeflHHfll - cpeflHflfl2 - BbicoKaa 


HanpaB/ieHi/ie B03flyi±iHoro noTOKa 


ropn30HTa/ibHO - 60° - 80° - 90° - Ka^am/ie 


Ue/ieBan TeivinepaTypa 


Ox/ia>KfleHne: 19-30°C, HarpeB: 17-28°C, aBTOMaTi/mecKi/ii/i: 19-28°C 


HanoMMHaHne «<Di/uibTp» 


Hopivia/c6poc 


BjlOKI/ipOBKa OTfle/lbHblX (JjyHKLJI/ll/l MHflMBMflya/lbHblX ny/lbTOB 


BK/i/BbiKJi, pe>KMM, c6poc i/mfli/i 10141/11/1 «On/ibTp», LjeneBaa TeivinepaTypa 


TeivinepaTypa b noiviemeHi/ii/i 


3HaHeHne TeivinepaTypw 


HencnpaBHOCTb 


Hopivia/aBapi/m 


Kofl HencnpaBHOc™ 


2-X3HaHHblM KOfl HencnpaBHOCTi/i 


06ivieH flaHHbiMM 


HopMa/ouji/i6Ka 
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ripwviepbi npi/iMeHem/m 

Ci/iCTeMbi ynpaBJieHi/m i/i kohtpojia CITYIHULTI Gb 



riporpaMMa fli/icneTMepi/i3au,i/ii/i TG-2000A (Mitsubishi Electric) 

Yfla/ieHHoe ynpaB/iem/ie Mepe3 Te/iec|)OHHyK) ceTb i/mi/i 1/lHTepHeT 

Pa3fle/ibHbiM yneT 3-jieKTponoTpe6jiem/m b MyjibTi/i30Ha/ibHbix ci/icreiviax CITY MULTI 

OrpaHUMeHne noTpe6.rmeMOi/i mou^hocth b My/ibTM30Ha/ibHbix ci/icreMax CITY MULTI 

l/l 3 Be me h 1/1 e o Hei/icnpaBHOcrax Mepe3 Tejie(t)OHHyK> ceTb i/mi/i Internet 

fli/iamocTi/iKa ci/icreMbi 

B3ai/iMOflei/iCTBi/ie c npoi/i3BO/ibHbiMi/i o6-beKTaivin b My/ibTM30Ha/ibHbix cucTeiviax CITY 
MULTI 



Wjik)3 fl/ijq ceTi/i LonWorks LMAP04-E 

AE-200E (AE-50E, EW-50E) b KanecTBe Lu/iK)3a p,nn ce™ BACnet® 

YnpaBJiem/ie Mepe3 npoi/i3BO/ibHbii7i nporpaMMi/ipyeMbii/i npi/i6op c Ethernet-i/iHTep(|)ei/icoM 
ripoTOKO/i Micros-Fidelio 
CMemnK i/iMny/ibCOB PAC-YG60MCA 

KoHTpo/i/iep PAC-YG63MCA fl/ia noflKJiiOMeHi/m BHenmi/ix ainajioroBbix flami/iKOB 
TeivinepaTypbi 1/1 BJiawHOcn/i 

KoHTpo/i/iep PAC-YG66DCA fl/ia ynpaB/iem/m ctopohhi/im o6opyflOBam/ieM 



riporpaMMa flucneTMepusaunn TG-2000A (Mitsubishi Electric) 



Bee MOflejin City Multi, 

a T3K>Ke 6biTOBbie cudeivibi M- n S-cepi/ii/i (new A-control), 
nojiynpoMbiLUJieHHbie KOHfli/m,i/iOHepbi Mr SLIM (A-control) 
i/i npi/iTom-io-BbiTfl>KHbie ycTaHOBKi/i LOSSNAY. 



■■■■Ill 



Bbifle/ieHHbiM KOivinbiOTep c 
nporpaMMOi/i 
fli/icnemepi/Ba 141/11/1 
TG-2000A 

jioKa/ibHafl ceTb 
Ethernet 



ceieBOn 

pa3BeTBHTe/lb 

(i/mi/i nepeK/itoMaTe/ib) 




6jiok ni/uaHi/ifl 
PAC-SC51KUA 
(AJifl AG-150A i/i EB-50GU) 




6jiok ni/uaHi/ifl 
PAC-SC51KUA 
(fl/ifl AG-150A i/i EB-50GU) 



CocTaB nporpaMMHO-annapaTHoro KOMruieKca 





Hai/iMeHOBam/ie 


OnucaHne 


1 


AG-150A/EB-50GU 
(AE-200E/AE-50E/EW-50E) 


yHMBepca/ibHbii/i KOHTpo/i/iep. Mofli/i())i/iKai4i/ii/i EB-50GU i/i EW-50E — 6e3 3KpaHa i/i K/iaBi/iaTypbi. 1 npi/i6op Ha 50 BHyipeHHi/ix 6/iokob. Eoii/i KO/ii/mecTBO BHyipeHHi/ix 
6/iokob npeBbiiuaeT 50, to cnepyei co3flaTb o6"befli/meHi/m Hapy>KHbix 6/iokob, b KawflOM 1/13 Koropbix He 6o/iee 50 BHyipeHHi/ix. fl/ia Ka>K,qoro 1/13 TaKi/ix o6"befli/iHeHi/ii7i 
ycTaHaB/iMBaera npi/i6op AG-150A/EB-50GU (AE-200E/AE-50E/EW-50E). 


2 


PAC-SC51KUA 


Bjiok ni/uaHi/ifi. 

Ko/ii/mecTBO cooTBeTCTByeT KOJii/mecrBy yHi/mepca/ibHbix KOHTpo/i/iepoB AG-1 50A i/i EB-50GU. 


3 


Jli/m,eH3i/m «Be6-ynpaB.neHi/ie» 


AKTi/iBi/ipyeT nporpaMMHbii/i MOfly/ib o6MeHa flaHHbiMM c KOMnbioiepoM. 


4 


riporpaMMa TG-2000A 


riporpaMMa fli/icne-mepi/i3au,i/ii/i (Mitsubishi Electric). 


5 


Ethernet-MOfleM i/mi/i 
lnternet-LUJiK>3 


ripn6op p,nn opram/i 3a 141/11/1 yfla/ieHHoro B3ai/iMOflei/icrBi/m. l~locTaB.rmeTCfl npoi/BBOfli/iTe/iflMi/i Te/ieKOMMyHi/iKai4i/iOHHoro o6opyflOBam/m. 


6 


HUBfl/ia 10BASE-T 


CeieBoi/i pa3BeTBi/iTe/ib (nepeK/noMaie/ib). nocTaBJiaeTCfl npoi/i3BOfli/iTe/iflMi/i Te/ieKOMMyHi/iKai4i/ioHHoro o6opyflOBam/m. 



floKyivieHTai4MJi (cm. www.mitsubishi-aircon.ru) : 

1 ) AG-1 50A, EB-50GU — pyKOBOflCTBO no ycraHOBKe ym/iBepca/ibHoro KOHTpo/i/iepa. 

2) AE-200E, AE-50E, EW-50E — pyKOBOflCTBO no ycraHOBKe ym/iBepca/ibHoro KOHTpo/i/iepa. 

3) l/lHi/m,i/iajii/i3au,i/m EB-50GU — pyKOBOflCTBO no HaMa/ibHOM Hacrpoi/iKe. 

4) TG-2000A. KpaTKoe oni/icam/ie (J)yHKu,i/ii/i ynpaBJiem/ia 1/1 Kompojifl, pea/ii/i30BaHHbix b nporpaMMe fli/icnemepi/Baui/ii/i TG-2000A. 
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Yfla/ieHHoe ynpaB/iei-ii/ie Mepe3 Te/iec|)OHHyK) ceTb i/ijii/i Internet 



Bee ivioflejii/i City Multi, 

a TaK>Ke 6biTOBbie cucreivibi M- n S-cepni/i (new A-control), 
nojiynpoMbiujjieHHbie KOHfli/m,noHepbi Mr SLIM (A-control) 

1/1 npMTOMHO-BblTfl>KHbie ydaHOBKH LOSSNAY. 





A 


— tt 








Internet Explorer i/mi/i nporpaivuvia 
flMcneTHepn3ai4MM TG-2000A: 

ynpaBJieHMe I/I KOHTpOJlb COCTOflHI/m 






Ethernet-MOfleM 
i/mi/i internet-iujiK)3 



KOMnbK>Tep fl/ia MedHoro ynpaB/iem/m 
(Internet Explorer i/ijii/i TG-2000A) 



npi/iMenaHi/m: 

1. He peKOivieHflyeTC^ noflK/iiOMaTb npn6opbi AG-150A/EB-50GU (AE-200E/AE-50E/EW-50E) HenocpefldBeHHO b 
l/lHTepineT. 

2. fl/ia npeflOTBpamem/m HecaHKu,i/iOHi/ipoBaHHoro aocryna peKOMeHflyeTCfl i/icno/ib30BaTb VPN-iviapLijpyTi/i3aTopfl.rm 
opraHM3ai4MM Bi/ipTya/ibi-ioro Macmoro KaHa/ia b l/lHTepineT. l~lpi/i6op AG-150A no3Bo.rmeT 3aflei/icrBOBaTb npoTOKO/i 
6e3onacHOi/i nepeflam/i flaHHbix SSL: 

https://X.X.X.X/administrator.html (X.X.X.X — IP-aapec npi/i6opa AG-1 50A). 




CocTaB nporpaMMHO-annapaTHoro KOMruieKca 





HanivieHOBaHMe 


Oni/icaHne 


1 


AG-150A/EB-50GU 
(AE-200E/AE-50E/EW-50E) 


yHMBepca/ibHbii/i KOHTpo/uiep. Mo,qi/i(|)i/iKai4i/ii/i EB-50GU i/i EW-50E — 6e3 3Kpaina i/i K/iaBi/iaiypbi. 1 npi/i6op Ha 50 BHyipeHHi/ix 6jiokob. Eoii/i KO/ii/mecTBO BHyipeHHi/ix 
6jiokob npeBbiiuaeT 50, to cnepyei C03flaTb o6"befli/meHi/m Hapy>KHbix 6/iokob, b Kawfloivi 1/13 KOTopbix He 6o/iee 50 BHyipeHHi/ix. fl/ia Ka>K,qoro 1/13 TaKi/ix o6"beAi/iHeHi/ii/i 
yaaHaB/iMBaeTCfl npi/i6op AG-150A/EB-50GU (AE-200E/AE-50E/EW-50E). 


2 


PAC-SC51KUA 


B/10K nMTaHMfl. 

Kojii/mecrao cooTBeTCTByeT KO/ii/mecTBy yHi/iBepca/ibHbix KOHTpo/i/iepoB AG-1 50A i/i EB-50GU. 


3 


Jli/m,eH3i/m «Be6-ynpaB/ieHne» 


AKTMBupyeT nporpaMMHbii/i MOfly/ib o6ivieHa flaHHbiMn c KOMnbKxrepoivi. 


4 


nporpaivuvia TG-2000A 


nporpaivuvia fli/icne-mepi/i3au.i/ii/i (Mitsubishi Electric). 


5 


Ethernet-MOfleM i/ijii/i 
lnternet-Lu/iK)3 


l~lpi/i6opfl.rm opraHM3ai4MM yfla/ieHHoro B3ai/iMOflei/iCTBi/m. nocTaB.rmeTCfl npoi/i3BOfli/iTe.rmivii/i TejieKOMivryHi/iKau,i/iOHHoro o6opyflOBai-ii/m. 


6 


HUBfl/ifl 10BASE-T 


CeieBOM pa3BeTBMTe/ib (nepeK/noMaie/ib). nocTaBJiaeTCfl npoi/i3BOfli/iTe/iflivii/i Te/ieKOMiviyHi/iKau.i/iOHHoro o6opyflOBam/m. 



floKyivieHTaui/m (cm. www.mitsubishi-aircon.ru) : 

1 ) 3iviyjiflTop AG-1 50A — on-line 3-MyjiflTop ynpaB/iem/m Mepe3 Internet Explorer: http://wwwl1.mitsubishielectricco.jp/wink doc/wink files/acr/menu/ag150/ 

2) AG-1 50A, EB-50GU — pyKOBOflCTBO no ycraHOBKe ym/iBepca/ibHoro KOHTpo/i/iepa. 

3) AE-200E, AE-50E, EW-50E — pyKOBOflCTBO no ycraHOBKe ym/iBepca/ibHoro KOHTpo/i/iepa. 

4) l/lHi/m.i/iajii/i3au.i/m EB-50GU — pyKOBOflCTBO no HaMa/ibi-ioi/i Hacrpoi/iKe. 

5) TG-2000A. KpaTKoe oni/icam/ie <J)yHKi4i/ii/i ynpaB/iem/m i/i kohtpojia, pea/ii/i30BaHHbix b nporpaiviivie fli/icne-mepi/i3au.i/ii/i TG-2000A. 
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Pa3fle/ibHbM yqeT 3JieKTponoTpe6jieHi/m b MyjibTi/BOHajibHbix cucreiviax CITY MULTI 



nporpaMMHo-annapaTHbm KOMruieKc Mitsubishi Electric 



CHemi/iKC pe/iei/iHbiM 
Te/ieivieTpi/mecKi/iM BbixoflOM 



nporpaMMMpyeivibiM 
KOHTpo/i/iep (PLC) 



ceieBOM 

pa3BeTBI/ITe/lb 

(HUB) 



l/ICTOHHI/IK 

6ecnepe6oi/iHoro 
ni/iTaHi/ifl (UPS) 

-w 




3 (|)a3bi, 380 B 



Hapy>KHblM 6/10K 



TB7 



AG-150A/EB-50GU 
(AE-200E/AE-50E/EW-50E) 



6/iOKni/rraHi/ifl 
PAC-SC51KUA 
(fl/ifl AG-150AnEB-50GU) 



TB3 



KflpyrMM 

Hapy>KHblM 6jlOKaM 



Bblfle/ieHHbM KOMnblOTep 

c nporpaMMOM 
flncneTHepn3ai4MM 
TG-2000A 



CHemi/iK 
KBapn/ipbi N e 1 



1 4>a3a, 220 B 



CHeTHMK 

KBapn/ipbi N 2 2 

1 cj>a3a, 220 B 



KBapn/ipa N 8 1 



2k 



CHeTHMK 

KBapn/ipbi N e 3 



1 (J)a3a, 220 B 



KBapn/ipa N Q 2 
BHyTpeHHi/ie 6/ioki/i 

CHeTHMK 

KBapn/ipbi N 8 4 

1 d>a3a, 220 B 



2L J^* 



KBapn/ipa N e 3 



KBapn/ipa N 6 4 



BHyTpeHHi/ie 6jioki/i 



CocTaB nporpaMMHO-annapaTHoro KOMn/ieKca 



HanivieHOBaHMe 



AG-150A/EB-50GU 
(AE-200E/AE-50E/EW-50E) 



yHMBepca/ibHbii/i KOHTpo/i/iep. Mofli/i(|)i/iKa 141/11/1 EB-50GU i/i EW-50E — 6e3 3KpaHa i/i K/iaBi/iaTypbi. 1 npi/i6op Ha 50 BHyipeHHi/ix 6/iokob. Ecjii/i KO/ii/mecTBO BHyipeHHi/ix 
6/iokob npeBbiiuaeT 50, to cnepyei C03flaTb o6"befli/meHi/m Hapy>KHbix 6/iokob, b KawflOM 1/13 KOTopbix He 6o/iee 50 BHyipeHHi/ix. J\m Ka>K,qoro 1/13 TaKi/ix o6"befli/iHeHi/ii/i 
ycraHaBJii/iBaeTOi npi/i6op AG-150A/EB-50GU (AE-200E/AE-50E/EW-50E). 



PAC-SC51KUA 



Bjiok ni/rraHi/m. 

Kojii/mecTBO cooTBeTCTByeT KOJii/mecTBy yHi/iBepca/ibHbix KOHTpo/i/iepoB AG-1 50A i/i EB-50GU. 



Jli/iu,eH3i/m «Be6-ynpaBJiem/ie» 



AKTMBupyeT nporpaivuviHbiM Moay/ib o6ivieHa flaHHbiMi/i c KOivmbKyrepoM. 



Jll/lU,eH3l/m 

«YMeT 3JieKTponoTpe6/ieHi/m» 



AKTHBupyeT nporpaMMHbii/i MOfly/ib no6/iOMHoro yneia 3arpy3Ki/i Hapy>KHoro arperana BHyipeHHUMM 6/iOKaivii/i. 



nporpaiviiviaTG-2000A 



flporpaiviivia fli/icne-mepi/i3au,i/ii/i (Mitsubishi Electric). 



HUBfl/ifl 10BASE-T 



CeieBOi/i pa3BeTBMTe/ib (nepeK/noMaTe/ib). flocTaBJifleTCfl npoi/i3BOfli/iTe/iflMi/i Te/ieKOMMyHi/iKau,i/iOHHoro o6opyAOBam/m. 



Cneu,i/i(|)i/iKai4i/m KOHTpo/i/iepa npi/iBeflei-ia b Ta6.n1/114e 1 . K BxoflHbiM MOflyjiflM PLC MOweT 6biTb noflK/iKDMeHO flo 32 CMemi/iKOB, wvieiomi/ix pe/iei/iHbii/i 
Te/ieivieTpi/mecKi/ii/i bmxoa. Ko/ii/mecTBO cmctmukob cooTBeTCTByeT m/iaiy KOHTpo/uiepoB AG-150A/EB-50GU (AE-200E/AE-50E/EW-50E), i/i BK/iiOMaiOTCfl 
ohi/i b u,enb m/uam/m Hapy>KHbix 6jiokob, o6"beflHHeHHbix flaHHbiM KOHTpo/iJiepoM. Cor/iacHO en ei4i/ic|) 1/110141/11/1 BxoflHoro Mopynn QX40 i/icnojib3yeTCfl 
flono/iHUTe/ibHbii/i i/iCTOMHi/iK ni/iTam/m Hanpflwem/ieivi 24 B nocrofli-ii-ioro TOKa. Cneuna/ibHO pa3pa6oTaHHoe nporpaMMHoe o6ecneMei-ii/ie KOHTpo/inepa 
PAC-YG1 1CDA ocymecrBJifleT noflCMeT i/iivmyjibcoB ot CMemi/iKOB 1/1 nepeflany flaHHbix b nporpaMMy ,n,i/icne"mepi/i3ai4i/ii/i TG-2000A Mepe3 MOfly/ib 
Ethernet QJ71E71-100. 

Ta6jini4a 1. Cnei4i/ic|)i/iKai4i/m nporpaMMi/ipyeivioro jiori/mecKoro KOHTpo/uiepa (npoi/i3BOflCTBO Mitsubishi Electric) 



nporpaMMnpyeivibm 
KOHTpo/i/iep (n/lK) - 
cepi/m MELSEC Q 



HanivieHOBaHMe 


Moflejib 


Koji-bo 


ripuMeHaHwe 


npOL^eCCOpHbll/l MOfly/lb 


Q02H CPU 


1 




Ba30Bbm 6jiok 


Q33B 


1 




Bjiok ni/iTam/m 


Q61 P-A2 


1 




Kapia naiviflTn 


Q2MEM-8MBA 


1 










* 24 B nod. TOKa/4 mA o6u\v\v\ ruiioc. 


Bjiok BXOflHbix curHaJiOB 


QX40 


1 MJ1M 2 


1 6jiok BxoAHbix cumajiOB wivieeT 1 6 bxoaob. fljia noflKJuonei-infl 32 CHemi/iKOB cjieflyeT 
ycTaHaBJiMBaTb 2 6jiOKa QX40. 

* Tpe6yera BHewHw/i hctohhuk nuTaHna (24 B nocr. TOKa) 


Ethernet-MOflyjib 


QJ71E71-100 


1 


l/lcnojib3yera 10 Mbps LAN 


nporpaMMHoe o6ecneHeHi/ie ajih KOHTpojuiepa PLC (Mitsubishi Electric) 


|PAC-YG11CDA 1 



Cnemi/iKi/i 9/ieKTpo3Heprnn 



napaivieTpbi Te/ieivieTpuMecKoro Bbixofla: 

no/iynpoBOflHMKOBoe Heno/ifipM30BaHHoe pe/ie, fl/ii/iTe/ibHOCTb niviny/ibca 1 00-300 mc, flonycTi/iivioe Hanp«>KeHMe He MeHee 24 B nocroflHHoro TOKa. 
Hanpniviep, OD41 65 (ABB), PCS 303 i/i t. n. 



floKyivieHTai4MJi (cm. www.mitsubishi-aircon.ru) : 

1 ) AG-1 50A, EB-50GU — pyKOBOflCTBO no ycraHOBKe yHMBepca/ibHoro KOHTpo/i/iepa. 

2) AE-200E, AE-50E, EW-50E — pyKOBOflCTBO no yciaHOBKe yHMBepca/ibHoro KOHTpo/i/iepa. 

3) l/lHML4Ma/iM3auM« EB-50GU — pyKOBOflCTBO no HaMa/ibHOM HacTpoi/iKe. 

4) TG-2000A. KpaTKoe onucaHne <J>y h KL4M i/i ynpaB/iem/m m KOHTpo/ifi, pea/iM30BaHHbix b nporpaiviivie flMcnemepusauMn TG-2000A. 
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Orpam/meHne noTpe6jifleivioi/i moli^hocth b MyjibTi/BOHajibHbix cucreiviax CITY MULTI 



nporpaMMHO-annapaTHbm KOMn/iexc Mitsubishi Electric 



l/ICTOH HI/IK 

6ecnepe6oMHoro 

ni/lT3HI/lfl (UPS) 



CHemi/iK c pe/ienHbiM 
Te/ieivieTpi/mecKi/iM BbixoflOM 



nporpaMMMpyeivibM 
KOHTpo/i/iep (PLC) 




6jiok ni/iTam/m 
PAC-SC51KUA 
(fljifl AG-150Ai/iEB-50GU) 



CHeTHMK 

KBapn/ipbi N 9 2 

1 4>a3a, 220 B 




Kflpyrwvi 

Hapy>KHblM 6/IOKaM 



BHyTpeHHi/ie 6/iokm 



CHemi/iK 
KBapn/ipbi N 6 3 



CHemi/iK 
KBapn/ipbi N 2 4 



Bblfle/ieHHbM KOMnblOTep c 

nporpaMMOM ,qi/icneTHepi/i3au,i/ii/i 
TG-2000A 



1 <j>a3a, 220 B 



|rnTn|| 



KBapn/ipa N 8 3 



1 <()a3a, 220 B 



KBapTi/ipa N Q 4 



BHyTpeHHi/ie 6/iokm 



CocTaB nporpaMMHO-annapaTHoro KOMn/ieKca 



HanivieHOBaHne 



AG-150A/EB-50GU 
(AE-200E/AE-50E/EW-50E) 



yHMBepca/ibHbii/i KOHTpo/i/iep. Mofli/i(|) 1/110141/11/1 EB-50GU i/i EW-50E — 6e3 3KpaHa i/i K/iaBi/iaTypbi. 1 npi/i6op Ha 50 BHyipeHHi/ix 6/iokob. Ecjii/i KO/ii/mecTBO BHyipeHHi/ix 
6jiokob npeBbiiuaeT 50, to cnepyei C03flaTb o6"befli/meHi/m Hapy>KHbix 6/iokob, b KawflOM 1/13 KOTopbix He 6o/iee 50 BHyipeHHi/ix. J\m Kawfloro 1/13 TaKi/ix o6"befli/iHeHi/ii/i 
ycTaHaBJiMBaeTCfl npi/i6op AG-150A/EB-50GU (AE-200E/AE-50E/EW-50E). 



PAC-SC51KUA 



5/lOK nMTaHMfl. 

Kojii/mecrao cooTBeTCTByeT KOJii/mecray yHMBepca/ibHbix KOHTpo/i/iepoB AG-1 50A i/i EB-50GU. 



Jli/iu,eH3i/m «Be6-ynpaB/ieHne» 



AKTMBupyeT nporpaMMHbiM MOfly/ib o6ivieHa flaHHbiMi/i c KOMnbKxrepoivi. 



Jli/iu,eH3i/m «Orpam/meHi/ie 
ni/iKOB 3JieKTponoTpe6/ieHi/m» 



AKTHBupyeT nporpaMMHbii/i MOfly/ib orpaHi/mei-ii/m ni/iKOB 3JieKTponoTpe6jiei-ii/m (orpam/mi/iBaeTCfl cpefli-mfl no/iyMacoBafl noTpe6.rmeMafl MomHOCTb). 



riporpaMMa TG-2000A 



flporpaiviivia fli/icneTMepi/i3au,i/ii/i (Mitsubishi Electric). 



HUBfl/ifl 10BASE-T 



CeieBoi/i pa3BeTBMTe/ib (nepeK/noMaTe/ib). nocTaBJiaeTCfl npoi/i3BOfli/iTejiflMi/i TejieKOMMyHi/iKau,i/iOHHoro o6opyflOBam/m. 



Cneu,i/i(t)i/iKai4i/m KOHTpo/i/iepa npi/iBeflei-ia b Ta6jii/iu,e 1 . K BxoflHbiM MOfly/ifiM PLC MO>KeT 6biTb noflK/iKDMeHO flo 32 cmctmukob, i/iMeiomi/ix pe/iei/iHbii/i 
Te/ieivieTpi/mecKi/ii/i Bbixofl. Ko/ii/mecTBO CMemi/iKOB cooTBeTCTByeT m/iaiy KOHTpo/i/iepoB AG-150A/EB-50GU (AE-200E/AE-50E/EW-50E), i/i BKJiKmaiOTCfl 
ohi/i b uenb ni/iTam/m Hapy>KHbix 6jiokob, o6"befli/iHeHHbix flaHHbiM KOHTpo/uiepoivi. Cor/iacHO en eu,i/i(()i/iKa 141/11/1 BxoflHoro MOfly.rm QX40 i/icnojib3yeTCfl 
flono/iHUTe^bHbii/i i/iCTOMHi/iK m/uai-ii/m HanpfiweHneM 24 B nocrofli-ii-ioro TOKa. Cneuna/ibHO pa3pa6oTaHHoe nporpaivuviHoe o6ecneMeHne KOHTpo/i/iepa 
PAC-YG1 1CDA ocymecrBJifleT noflCMeT i/nviny/ibcoB ot cmctmukob i/i nepeflany flaHHbix b nporpaivuviy fli/icne"mepi/i3ai4i/ii/i TG-2000A Mepe3 MOfly/ib 
Ethernet QJ71E71-100. 

Ta6jinu,a 1. Cnei4i/ic|)i/iKai4i/m nporpaiviivii/ipyeMoro jiori/mecKoro KOHTpo/i/iepa (npoi/i3BOflCTBO Mitsubishi Electric) 



n porpaMMi/i pyeivibi m 
KOHTpo/i/iep (n/lK) - 
cepi/m MELSECQ 



HanMeHOBaHwe 


Mofle/ib 


Koji-bo 


ripwvieHaHi/ie 


ripOL4eCCOpHbll/l MOfly/lb 


Q02H CPU 


1 




5a30BbM 6jiok 


Q33B 


1 




Bjiok ni/iTam/m 


Q61P-A2 


1 




Kapia naivmTi/i 


Q2MEM-8MBA 


1 










* 24 B nocx TOKa/4 mA o6u\v\v\ n/iwc. 


Bjiok bxoahnx ci/imaJiOB 


QX40 


1 l/IJll/l 2 


1 6jiok BxoAHbix cumajiOB nivieeT 1 6 bxoaob. fl/ia noAKJuoHem/m 32 CHemnKOB c/ieflyeT 
ycTaHaB/iMBaTb 2 6/iOKa QX40. 

* Tpe6yera BHewHi/n/i hctohhuk ni/iTam/m (24 B nocr. TOKa) 


Ethernet-MOAy/ib 


QJ71E71-100 


1 


l/lcnojib3yera 10 Mbps LAN 


riporpaMMHoe o6ecneHeHi/ie ajih KOHTpo/i/iepa PLC (Mitsubishi Electric) 


|PAC-YG11CDA 1 



CMemnKM 9/ieKTpo3Heprnn 



napaivieTpbi Te/ieivieTpi/NecKoro Bbixofla: 

no/iynpoBOflHUKOBoe Heno/ifipi/i30BaHHoe pe/ie, fl/ii/iTe/ibHOCTb i/nviny/ibca 1 00-300 mc, flonycTi/iivioe Hanpflwem/ie He MeHee 24 B nocroflHHoro TOKa. 
Hanpi/iiviep, OD41 65 (ABB), PCS 303 n t. n. 



floKyivieHTauMJi (cm. www.mitsubishi-aircon.ru) : 

1 ) AG-1 50A, EB-50GU — pyKOBOflCTBO no yciaHOBKe ym/iBepca/ibHoro KOHTpo/i/iepa. 

2) AE-200E, AE-50E, EW-50E — pyKOBOflCTBO no yciaHOBKe ym/iBepca/ibHoro KOHTpo/i/iepa. 

3) l/lHML4Ma/iM3auM« EB-50GU — pyKOBOflCTBO no HaMa/ibHOM HacTpoi/iKe. 

4) TG-2000A. KpaTKoe onucaHne ())yHKL4ni?i ynpaB/ieHMfi i/i KOHTpo/ifi, pea/iM30BaHHbix b nporpaivuvie fli/icnemepi/Baui/ii/i TG-2000A. 
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l/l3Beii4eHne o HencnpaBHOCTflx nepe3 Te/iec|)OHHyK) ceTb i/mi/i Internet 



Bee MOfle/iM City Multi, 

a T3K>Ke 6biTOBbie cucTeivibi M- n S-cepi/11/1 (new A-control), 
nojiynpoMbiLUJieHHbie KOHfli/mnoHepbi Mr SLIM (A-control) 

1/1 npMTOMHO-BblT«>KHbie yCTaHOBKI/1 LOSSNAY. 



nporpaMMHO-annapaTHbm KOMnjieKC Mitsubishi Electric 




CocTaB nporpaMMHO-annapaTHoro KOMruieKca 





HawvieHOBaHi/ie 


Onucam/ie 


1 


AG-150A/EB-50GU 
(AE-200E/AE-50E/EW-50E) 


yHMBepca/ibHbii/i KOHTpo/uiep. Mofli/i(|)i/iKai4i/ii/i EB-50GU i/i EW-50E — 6e3 3KpaHa i/i K/iaBi/iaTypbi. 1 npi/i6op Ha 50 BHyipeHHi/ix 6/iokob. Eoii/i KO/ii/mecTBO BHyipeHHi/ix 
6/iokob npeBbiwaeT 50, to cnepyei co3flaTb o6"befli/meHi/m Hapy>KHbix 6jiokob, b KawflOM 1/13 KOTopbix He 6o/iee 50 BHyipeHHi/ix. J\m Ka>Kfloro 1/13 t3ki/ix o6"befli/iHeHi/ii/i 
ycTaHaB/iMBaeTCfl npi/i6op AG-150A/EB-50GU (AE-200E/AE-50E/EW-50E). 


2 


PAC-SC51KUA 


E/iOKni/iTaHi/m. 

Ko/ii/mecTBO cooTBeTCTByeT KO/ii/mecTBy yHi/iBepca/ibHbix KOHTpo/uiepoB AG-150A i/i EB-50GU. 


3 


Jli/meH3i/m «Be6-ynpaB/ieHne» 


AKTMBupyeT nporpaMMHbifi MOfly/ib o6ivieHa flaHHbiMi/i c KOMnbKxrepoivi. 


4 


Jli/meH3i/m «i/i3Bemem/ie o 
HencnpaBHOCT«x» 


AKTMBupyeT nporpaMMHbiM MOfly/ib, OTBeMaioini/ii/i 3a ompaBKy coo6mem/ii7i no 3/ieKTpoHHOM nome. Coo6mem/ie coflepwm koa Hei/icnpaBHOc™, 
Bpeivm ee B03Hi/iKHOBem/m n aflpec HencnpaBHoro npi/i6opa. rioc/ie ycTpaHem/m Hei/icnpaBHOCTi/i HanpaB/iaeTCfl yBeflOiwiem/ie 06 3tom. 


5 


Ethernet-MOfleivi i/mi/i 
lnternet-Lu/iK>3 


l~lpi/i6op fl/ifl opraHH3ai4nn yfla/ieHHoro B3ai/iMOflei/iCTBi/m. l~locTaB.rmeTCfl npoi/BBOfli/iTe/iflMi/i Te/ieKOiviiviyHi/iKai4i/iOHHoro o6opyflOBam/m. 


6 


HUBflJifl 10BASE-T 


CeieBoi/i pa3BeTBMTe/ib (nepeK/iKDMaie/ib). riocTaB/ifleTCfl npoi/i3BOfli/iTe.rmivii/i TejieKOMMyHi/iKa 141/101-1 Horo o6opyflOBam/m. 



floKyivieHTaui/m (cm. www.mitsubishi-aircon.ru) : 

1 ) AG-1 50A, EB-50GU — pyKOBOflCTBO no ycraHOBKe ym/iBepca/ibHoro KOHTpo/i/iepa. 

2) AE-200E, AE-50E, EW-50E — pyKOBOflCTBO no ycraHOBKe ym/iBepca/ibHoro KOHTpo/i/iepa. 

3) l/lHi/mna.nn3ai4i/m EB-50GU — pyKOBOflCTBO no HaMa/ibHOi/i Hacrpoi/iKe. 
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fluarHOCTHKa cucreivibi 



Bee MOfle/iM City Multi, 

a T3K>Ke no/iynpoMbiLu/ieHHbie KOHfli/m,noHepbi Mr SLIM (A-control) 

1/1 npHTOMHO-BblTfl>KHbie yCTaHOBKI/1 LOSSNAY. 

(1) rioAK/itOMeHMe no jiOKajibHOM ce™ 

ceTb Ethernet 




AG-150A/EB-50GU 
(AE-200E/AE-50E/EW-50E) 



KoMnbKxrep 

c fluarHOCTMMecKOi/i nporpaivuvioi/i 
«Maintenance Tool» 



nporpaMMHO-annapaTHbm KOMnjieKC Mitsubishi Electric 



M-NET 



6/iok nuTaHMfl 
PAC-SC51KUA 
(AJifl AG-150AnEB-50GU) 



M-NET 
KflpyrMM 
Hapy>KHbiivi 
6/iOKaivi 











|rTTTTl| 




|rrrrTi| 







(2) Yfla/ieHHoe noflKJitOHem/ie no BbiAejieHHbiivi KaHa/iaivi cba3i/i (KOMMyn/ipyeivibie Tejie<|)OHHbie jii/ihi/ih, BnpTya/ibHbie qacTHbie ce™ VPN) 





Ethernet- 

MOfleM/ AG-150A/EB-50GU 
MapLupy-ri/Ba-rop (AE-200E/AE-50E/EW-50E) 



KoivinbKDTep 

c fluarHOCTMMecKOi/i nporpaivuvioi/i 
«Maintenance Tool» 



M-NET f^—P 
i 



6/iok nmaHi/ifl 
PAC-SC51KUA 
(AJiflAG-150AnEB-50GU) 



M-NET 
Kflpyrnivi 
Hapy>KHbiivi 
6/iOKaivi 



(3) Yfla/ieHHaji fli/iarHOcrnKa no 3/ieKTpoHHOM noHTe 




nOMTOBbIM 

POP ce P Be P 



npoBawflep 1 
noMTOBbii/i cepBep 



SMTP 



^ E-mail ^ 



0 



KoMnbiOTep 

c fli/iamocTi/mecKOi/i nporpaivuvioi/i 
«Maintenance Tool» 



npoBawflep 1 
TOMKaflOCTyna , 



1/lHTepHeT 



jiOKa/ibHafi 
npoBawflep 2 C eTb 
noMTOBbii/i cepBep 



^ E-mail 



■I 



npoBawflep 2 
TOMKa flOdyna 



nOMTOBbll/l 

cepBep 



POP 



SMTP 



AG-150A/EB-50GU 
(AE-200E/AE-50E/EW-50E) 



6/iok nuTaHi/m 
PAC-SC51KUA 
(Ann AG-1 50A m EB-50GU) 



CocTaB nporpaMMHO-annapaTHoro Koivm/ieKca 





HanivieHOBaHne 


Oni/icam/ie 


1 


AG-150A/EB-50GU 
(AE-200E/AE-50E/EW-50E) 


yHMBepca/ibHbii/i KOHTpo/i/iep. Mofli/i(|)i/iKai4i/ii/i EB-50GU i/i EW-50E — 6e3 3KpaHa i/i K/iaBi/iaiypbi. 1 npi/i6op Ha 50 BHyipeHHi/ix 6/iokob. Eoii/i KO/ii/mecrBO BHyipeHHi/ix 
6/iokob npeBbiiuaeT 50, to aie,qyeT co3flaTb o6"befli/meHi/m HapywHbix 6/iokob, b Ka>KflOM 1/13 Kcrropbix He 6o/iee 50 BHyipeHHi/ix. fl/ia Ka>Kfloro 1/13 t3ki/ix o6"befli/iHeHi/ii/i 
ycTaHaBJiMBaeTCfl npi/i6op AG-150A/EB-50GU (AE-200E/AE-50E/EW-50E). 


2 


PAC-SC51KUA 


B/10Kni/ITaHI/m. 

Ko/ii/mecTBO cooTBeTCTByeT KO/ii/NecrBy yHi/mepca/ibHbix KOHTpo/i/iepoB AG-1 50A i/i EB-50GU. 


3 


Jli/iu,eH3i/m «Be6-ynpaB/ieHne» 


AKTi/iBi/ipyeT nporpaMMHbm MOfly/ib o6ivieHa flaHHbiMi/i c KOMnbiOTepoM. 


4 


Jli/meH3i/m «flnamocTHKa» 


AKTMBupyeT nporpaMMHbiM MOfly/ib, co6i/ipaiomi/ii/i i/m^opiviaui/iK) o pa6om/ix napaivieipax ci/icreivibi i/i nepeaaiomi/ii/i ee b cneu,i/iajibHyio nporpaiviMy 
Maintenance Tool (Mitsubishi Electric). fli/iarHOCTi/mecKi/ii/i KOivinbiOTep MOweT 6biTb noflK/iiOMeH b flahmyio ceTb jiOKa/ibHO (1 ) i/mi/i yflaneHHO (2). I/I3 
coo6pa>KeHi/iM 6e3onacHOCTi/i ce™ npeflnpi/mTi/m, b KOTopyio noflK/iiOMeH npi/i6op G(B)-50A, o6ivieH flaHHbiMi/i MO>KeT npoi/icxofli/iTb no 3/ieKTpoHHOM 
nome (3). 


5 


Ethernet-MOfleivi i/mi/i 
lnternet-Lu/iK)3 


npi/i6opflJifl opraHi/i3au,i/ii/i yfla/ieHHoro B3ai/iMOflei/iCTBi/m. l~locTaB.rmeTCfl npoi/i3BOfli/iTe.rmMi/i TejieKOMMyHi/iKai4i/iOHHoro o6opyflOBam/m. 


6 


HUBfl/ifi 10BASE-T 


CeieBoi/i pa3BeTBMTe/ib (nepeK/uoMaTe/ib). l~locTaB.rmeTCfl npoi/i3BOfli/iTe.rmivii/i TejieKOMMyH 1/1 Ka 141/101-1 Horo o6opyflOBai-ii/m. 



floKyivieHTaui/ifl (cm. www.mitsubishi-aircon.ru) : 

1 ) AG-1 50A, EB-50GU — pyKOBOflCTBO no yciaHOBKe ym/iBepca/ibHoro KOHTpo/uiepa. 

2) AE-200E, AE-50E, EW-50E — pyKOBOflCTBO no yciaHOBKe ym/iBepca/ibHoro KOHTpo/uiepa. 

3) l/lHi/ii4i/iajii/i3ai4i/m EB-50GU — pyKOBOflCTBO no HaMa/ibHOi/i Hacrpoi/iKe. 

4) riporpaMMa «MaintenanceTool» — pyKOBOflCTBO no ycraHOBKe 1/1 i/icnojib30Bai-ii/iio. 
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B3anivioflei?iCTBne c npoi/i3BOJibHbiMi/i o6"beKTaivin b MyjibTH30Ha/ibHbix ci/icreiviax CITY MULTI 



Bee MOflejin City Multi, 

a TaK>Ke 6biTOBbie cucreMbi M- n S-cepni/i (new A-control), 
no/iynpoMbiLUJieHHbie KOHflnu,noHepbi Mr SLIM (A-control) 

1/1 npMTOMHO-BblT«>KHbie yCTaHOBKI/1 LOSSNAY. 



nporpaMMHo-annapaTHbift KoivmjieKc Mitsubishi Electric 



Ci/ima/ibi cyxi/ix KomaKTOB dopoHHero o6opyflOBaHi/m noflK/uoMaiOTCfl Ha BxoflHbie MOfly/in KOHTpo/i/iepa (PLC) i/mi/i Ha cneu,i/iajibHbie pa3"beivibi BHyipeHHi/ix 6jiokob. AHa/iori/mHO Moryr 
6biTb opraHi/BOBaHbi BbixoflHbie ci/ima/ibi. C noiviombio nporpaiviMHoro o6ecneMeHi/m MO>KeT 6biTb 3aflaHa n\o6an jiori/iKa B3ai/iMOCBH3aHHOi/i pa6oTbi KOHfli/1141/iOHepoB 1/1 cropoHHero 
o6opyflOBaHi/m. 



KflpyruM cucTeiviaM 




K BXOflHblM/BblXOflHbIM MOflyjlflM 

r¥ 



riporpaMMnpyeMbm 
KOHTpo/iJiep (PLC) 



AG-150A/EB-50GU 
(AE-200E/AE-50E/EW-50E) 



cuma/i ynpaBJieHi/m KOHfli/m,i/iOHepoM 



cwrHa/i ot dopoHHero 
o6opyflOBaHMfl 



J 




6/iok ni/rraHi/m PAC-SC51 KUA 
(AJifl AG-150Ai/iEB-50GU) 



BHyrpeHHi/ie 

6/lOKM 



- k pa3"beiviy Ha n/iaie 
BHyrpeHHero 6/iOKa 



Bbifle/ieHHbii/i KOMnbiOTep c nporpaMMOi/i 
fli/icne™epi/i3au,i/ii/i TG-2000A. 
npeflycMOTpeHO OTo6pa>KeHi/ie cocroflHi/m 
aopoHHero o6opyflOBam/m. 



CocTaB nporpaMMHO-annapaTHoro KOMruieKca 







- 1 ™ 9 


s 














n i 





fleTeKTOp KapTbl 



hjih flpyroe npon3BOJibHoe 
o6opyflOBaHne c cyxwvin 

KOHTaKTaMM 



HanivieHOBaHMe 



AG-150A/EB-50GU 
(AE-200E/AE-50E/EW-50E) 



YHi/iBepcajibHbM KOHTpo/i/iep. Mofli/i(|)i/iKa 141/11/1 EB-50GU 1/1 EW-50E — 6e3 3KpaHa 1/1 K/iaBi/iaiypbi. 1 npi/i6op Ha 50 BHyipeHHi/ix 6/iokob. Ecjii/i KOJii/mecTBO BHyipeHHi/ix 
6jiokob npeBbiiuaeT 50, to aieflyeT co3flaTb o6-befli/meHi/m Hapy>KHbix 6jiokob, b KawflOM 1/13 KOTopbix He 60/iee 50 BHyipeHHi/ix. J\m Ka>K,qoro 1/13 t3ki/ix o6-be,qi/iHeHi/ii/i 
yaaHaB/iMBaeTCfl npi/i6op AG-150A/EB-50GU (AE-200E/AE-50E/EW-50E). 



PAC-SC51KUA 



Bjiok ni/naHi/ifl. 

Ko/ii/mecTBO cooTBeTCTByeT KO/ii/mecTBy yHi/iBepca/ibHbix KOHTpo/uiepoB AG-150A 1/1 EB-50GU. 



Jli/m,eH3i/m «Be6-ynpaB/ieHne» 



AKTMBupyeT nporpaMMHbiM MOfly/ib odivieHa flaHHbiMi/i c KOivmbKyrepoM. 



Jli/m,eH3i/m «B3anMOflei/iCTBne 

CO CTOpOHHI/lM 

o6opyflOBaHneivi» 



AKTHBUpyeT nporpaMMHbll/l MOfly/lb flJlH C03flaHI/lH B3ai/1M0CBH3I/1 BXOflHblX 1/1 BblXOflHblX CMTHa/lOB C pe>KHMaMM pa60Tbl BHyTpeHHUX 6/IOKOB. 



flporpaiviivia TG-2000A 



riporpaMMa fli/icnemepi/Baui/ii/i (Mitsubishi Electric). Bepci/m Bbnue 5.5 npi/i i/icno/ib30BaHi/ii/i AG-150A. 



HUBfl/ifl 10BASE-T 



CeieBoi/i pa3BeTBMTe/ib (nepeK/noMaTe/ib). nocTaB/ineTCH npoi/i3BOfli/iTe.riHMi/i Te/ieKOMMyHi/iKau,i/iOHHoro o6opyflOBaHi/m. 



Cnei4M())MKai4MH KOHTpo/i/iepa npi/iBefleHa BTa6jii/m,e 1. 

Ta6jinu,a 1. Cneu,i/ic|)i/iKai4i/iH nporpaMMi/ipyeivioro jiori/mecKoro KOHTpo/inepa (npoi/i3BOflCTBO Mitsubishi Electric) 



n porpa mmh pyeivibi 1/1 
KOHTpo/i/iep (n/lK) - 
cepi/m MELSECQ 



HanMeHOBaHne 


MoAejib 


Koji-bo 


npuMenaHne 


llpOLjeCCOpHbll/l MOfly/lb 


Q02H CPU 


1 




Ba30Bbll/l 6/lOK 


Q33B (Q35B, 
Q38B,Q312B) 


1 


B 3aBMCMMOCTH OT KOJll/meCTBa BXOflHblX 1/1 BblXOflHblX MOflyjiei/l. 


Bjiok ni/iTaHi/m 


Q61 P-A2 


1 




Kapia naivm™ 


Q2MEM-8MBA 


1 










* 24 B nocT. TOKa/4 mA o6lhw/i njiwc; 


Bjiok BXOflHbix cumaJiOB 


QX40 


1 MJ1M 2 


MO>KHO nOflKJlKDHHTb 2 6jlOKa 

* Tpe6yeTca BHewHui/i hctohhuk nuTaHwa (24 B nod. TOKa) 


Bjiok BbixoflHbix 
cumaJiOB 


QY40P 


1 MJ1M 2 


* BHyTpeHHMI/l KOHT3 KT 12/24 B nocr. TOKa, 0.1 A 

Tpe6yeTca BHewHi/ii/i hctohhi/ik ni/rraHi/m (12/24 B nocr. TOKa) 


Ethernet-MOflyjib 


QJ71E71-100 


1 


Mcnojib3yera 10 Mbps LAN 


riporpaMMHoe o6ecneHeHi/ie ajia KOHTpojuiepa PLC (Mitsubishi Electric) 


|PAC-YG21CDA 1 



floKyivieHTai4i/m (cm. www.mitsubishi-aircon.ru) : 

1 ) AG-1 50A, EB-50GU — pyKOBOflCTBO no yciaHOBKe yHi/iBepca/ibHoro KOHTpo/i/iepa. 

2) AE-200E, AE-50E, EW-50E — pyKOBOflCTBO no ycraHOBKe yHi/iBepca/ibHoro KOHTpo/i/iepa. 

3) l/lHi/iu,i/iajii/i3au,i/iH EB-50GU — pyKOBOflCTBO no Hana/ibHOM HacTpoi/iKe. 

4) TG-2000A. KpaTKoe onucaHne <J>y h KL4M i/i ynpaB/ieHMH i/i kohtpojih, pea/iM30BaHHbix b nporpaiviivie fli/icnemepi/Baui/in TG-2000A. 
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LUjik)3 fl/ifl ceTH LonWorks LMAP04-E 



Bee MOfle/ii/i City Multi, 

a TaKwe 6biTOBbie cucieivibi M- n S-cepwi/i (new A-control), 
no^ynpoMbiLu/ieHHbie KOHfli/1141/iOHepbi Mr SLIM (A-control) 

l/l npHTOMHO-BblTfl>KHbieyCTaHOBKM LOSSNAY. 



YnpaejieHMe: 

- BKJl/BblKJi; 

- 6/iOKi/ipoBKa ny/ibTa; 

- pe>KMM; 

- ue/ieBaa TeivinepaTypa; 

- CKOpOCTb BeHTM/i^Topa; 

- BblK/lKDMI/lTb BCe 6/lOKM. 



KoHTpo/ib: 

- BKJl/BblKJi; 

- 6/iOKnpoBKa ny/ibTa; 

- pe>KMM; 

- u,eneBan TeivinepaTypa; 

- TeivinepaTypa b noiviemeHnn; 

- CKOpOCTb BeHTM/i^Topa; 

- KOfl HencnpaBHOCTM. 



LonWorks 



Ci/icreivia 

Ai/icnemepn3a 141/11/1 
3flam/m (BMS) 




UJntos LMAP04-E 

1 ) Neuron CHIP - TMPN31 50 (1 OMru.) 

2) npi/ieMonepeaaTMi/iK FTT-10A 
(cBo6oflHafi Tono/iorna 78 k6mt/c) 

Cb> 3) CTaHflapTHbie ceTeBbie 
nepeivieHHbie SNVT 



M-NET 



M-NET 

-e- 






K3 



UJntos LMAP04-E 



AoKyMeHTaqi/m (cm. www.mitsubishi-aircon.ru ): 

1 ) LMAP04-E — pyKOBOflCTBO no ycraHOBKe npi/i6opa. 

2) SNVT cnei4i/icj)i/iKai4i/m — oni/icaHi/ie SNVT-nepeiv\eHHbix. 

3) XIFd>aw/i. 



ripi/iMeHaHi/i»: 

1 . J\m npn6opoB LMAP04-E c/ieflyeT npeflycMOTpeTb 3/ieKTponi/iTam/ie (220 B). 

2. OflMH npn6op LMAP04-E pacc^MTaH Ha 50 BHyTpeHHi/ix 6jiokob. 

3. Ecjim KO/11/mecTBO BHyrpeHHMx 6/iokob npeBbiiuaeT 50, to c/ieflyeT co3flaTb o6"beflMHeHMfl 

Hapy>KHblX 6/lOKOB, B Ka>KflOM M3 KOTOpblX He 6o/iee 50 BHVTpeHHMX. fl/lfl Ka>KflOrO 1/13 T3KI/IX 

o6beAMHeHMM ycTaHaB^MBaeKfl npw6op LMAP04-E. 



CnncoK SNVT-nepeMeHHbixflna i/iHfli/iBi/iflya/ibi-ioro ynpaBJieHi/m 6jiokom i/ijii/i rpynnoi/i 

(b flOKyivieHTaMMM flono/iHi/iTe/ibHO npeflcraB/ieHbi SNVT-nepeivieHHbie fl/ia rpynnoBbix onepau,i/ii/i, a Taione KOH^i/irypaMi/iOHHbie nepeivieHHbie) 



Hoiviep 
nepe- 
wieH- 

H0I/I 


l/lMfl 


Bxofl/ 

BblXOfl 


06-beKTbi ynpaB/ieHMfl 


CITY MULTI 


Mr.SLIM 


LOSSNAY 


CMCTeMbl 
«B03flyX- 

BOfla» 


B3aMM0CBfl3bC 
BHyTpeHHMM 
6/lOKOM 


ynpaB/ieHMe M3 
LonWorks 


In 


B KJl K)H l/ITb/Bbl KJl K)H l/ITb 


nviOnOff_n (SNVT_switch) 


BXOfl 


• 


• 


• (*9) 


• 


• 


2n 


CoCTOflHMe: BK/HOHeHO/BblKJllOHeHO 


nvoOnOff_n (SNVT_switch) 


BblXOfl 


• 


• 


• (*9) 


• 


• 


3n 


YCTaHOBMTb pe>KMM pa6oTbi 


nviMode_n (SNVT_hvac_mode) 


BXOfl 


• (*6) 


• (*6) 






• (*6) 


4n 


CocTOflHwe: pewMM pa6oTbi 


nvoMode_n (SNVT_hvac_mode) 


BblXOfl 


• 


• 






• 


5n 


YCTaHOBMTb Lie/ieByio TeivinepaTypy 


nviSetP_n (SNVT_temp_p) 


BXOfl 


• (*6) 


• (*6) 






• (*6) 


6n 


CocTOflHMe: Me/ieBaa TeivinepaTypa 


nvoSetP_n (SNVT_temp_p) 


BblXOfl 


• (•5) 


• (•5) 






• (*5) 


7n 


YCTaHOBMTb Me/ieByio TeivinepaTypy (ox/iawfleHMe) 


nviCoolSetP_n (SNVT_temp_p) 


BXOfl 


• (*5) 










8n 


CocTOfiHMe: Lie/ieBaa TeivinepaTypa (ox/ia>KfleHMe) 


nvoCoolSetP_n (SNVT_temp_p) 


BblXOfl 


• (*5) 










9n 


YCTaHOBMTb Me/ieByio TeivinepaTypy (HarpeB) 


nviHeatSetP_n (SNVT_temp_p) 


BXOfl 


• (*5) 










10n 


CocTOfiHMe: Me/ieBaa TeivinepaTypa (HarpeB) 


nvoHeatSetP_n (SNVT_temp_p) 


BblXOfl 


• (*5) 










1 1 n 


YCTaHOBMTb Me/ieByio TeivinepaTypy b aBTOiviaTMHecKOivi pe>KMivie 


nviAutoSetP_n (SNVT_temp_p) 


BXOfl 


• (*5) 










12n 


CocTOfiHMe: Lie/ieBaa TeivinepaTypa b aBTOiviaTMHecKOivi pe>KMMe 


nvoAutoSetP_n (SNVT_temp_p) 


BblXOfl 


• (*5) 










17n 


YCTaHOBMTb pe>KMM pa6oTbi LOSSNAY 


nviLCMode_n (SNVT_switch) 


BXOfl 








• (*3) 




18n 


CocTO^HMe: pe>KMM pa6oTbi LOSSNAY 


nvoLCMode_n (SNVT_switch) 


BblXOfl 








• (*3) 




19n 


YCTaHOBMTb CKOpOCTb BeHTMJlflTOpa 


nviFanSpeed_n (SNVT_switch) 


BXOfl 


• (*6) 


• (*6) 




• C6) 




20n 


CoCTOflHMe: CKOpOCTb BeHTMJlflTOpa 


nvoFanSpeed_n (SNVT_switch) 


BblXOfl 


• (*6) 


• (*6) 




• (*6) 




21n 


B/iOKMpoBaTb BK^/BbiK/i c MecTHoro ny/ibTa 


nviProOnOff_n (SNVT_switch) 


BXOfl 


• (*7, 8) 


• (*7) 




• (*7) 


• (*7, 8) 


22n 


CocTO^HMe: 6/iOKMpoBKa BK/i/BbiK/i c MecTHoro ny/ibTa 


nvoProOnOff_n (SNVT_switch) 


BblXOfl 


• (*7, 8) 


• (*7) 




• (*7) 


• (*7, 8) 


23n 


B/iOKMpoBaTb M3ivieHeHMe pe>KMivia c MecTHoro ny/ibTa 


nviProMode_n (SNVT_switch) 


BXOfl 


• (*7, 8) 


• (*7) 






• (*7, 8) 


24n 


CocTOfiHMe: 6/iOKMpoBKa M3MeHeHMfl pe>KMMa c MecTHoro ny/ibTa 


nvoProMode_n (SNVT_switch) 


BblXOfl 


• (*7, 8) 


• (*7) 






• (*7, 8) 


25n 


B/iOKMpoBaTb M3ivieHeHMe TeivinepaTypbi c MecTHoro ny/ibTa 


nviProSetP_n (SNVT_switch) 


BXOfl 


• (*7, 8) 


• (*7) 






• (*7, 8) 


26n 


CocTOfiHMe: 6/iOKMpoBKa M3MeHeHMfl TeivinepaTypbi c MecTHoro ny/ibTa 


nvoProSetP_n (SNVT_switch) 


BblXOfl 


• (*7, 8) 


• (*7) 






• (*7, 8) 


27n 


npMHyflMTe/ibHO OTK/iiOHMTb ox/ia>KfleHMe/HarpeB 


nviThermoOff_n (SNVT_switch) 


BXOfl 


• 


• 






• 


28n 


CocTOflHMe: npMHyflMTe/ibHO OTK/no^eHO ox/ia>KfleHMe/HarpeB 


nvoThermoOff_n (SNVT_switch) 


BblXOfl 


• 


• 






• 


29n 


C6poc MHflMKaqMM «OM^bTp» (c6poc Hapa6oTKM) 


nviFiltReset_n (SNVT_switch) 


BXOfl 


• 


• 




• 




30n 


Bpeivm noc/ie c6poca mhamiommm «0MJibTp» (Hapa6oTKa (|)MJibTpa) 


nvoOnTime_n (SNVT_time_hour) 


BblXOfl 


• 






• 




31n 


TeivinepaTypa b noiviemeHMM (TeivinepaTypa BOflbi) 


nvoSpaceTemp_n (SNVT_temp_p) 


BblXOfl 


• 


• 






•ni) 


32n 


CocTOflHMe: HeMcnpaBHOCTb 


nvoAlarm_n (SNVT_switch) 


BblXOfl 


• (*2) 


• (*2) 


• (*2) 


• (*2) 


• (•2) 


33n 


Ko,q HeMcnpaBHOCTM 


nvoErrCode_n (SNVT_count) 


BblXOfl 


• (*2) 


• (*2) 


• (*2) 


• (*2) 


• (*2) 


34n 


Aflpec HeMcnpaBHoro 6/iOKa 


nvoErrAdrs_n 


BblXOfl 


• (*2) 


• (*2) 


• (*2) 


• (*2) 


• (*2) 


35n 


TepMOCTaT BKJl/BblKJi (TMn 1) 


nvoThermoSt_n (SNVT_state) 


BblXOfl 


• 


• 






• 


36n 


TepMOCTaT BKJl/BblKJi (TMn 2) 


nvoThermo_n (SNVT_switch) 


BblXOfl 


• 


• 






• 


38n 


KOfl npOM3BOflMTe/lbHOCTM 


nvolcMdlSize_n (SNVT_count) 


BblXOfl 


• (*4) 


• (*4) 






• (*4) 


39n 


Hoiviep rpynnbi 


nvoGroupNo_n (SNVT_count) 


BblXOfl 


• (•10) 


•no) 




•no) 


•no) 



npi/iMenaHi/in: 

1 . n — aflpec BHyTpeHHero 6/iOKa b ceTM M-NET. Hanpniviep, «BK/iio L iMTb/BbiK/iio L iMTb BHyTpeHHMi/i 6jiok c M-NET aflpecoivi 20»: nvNo — 1 20, Mivm nepeivieHHOM — nviOnOff_020. 

2. npeflBapnTe/ibHbie HencnpaBHOc™ He BbiBOflflTca. 

3. flaHHafl B03MO>KHOCTb npMCyTCTByeT He BO BCeX MOfle/lflX BHyTpeHHMX 6/IOKOB M npMTOMHO-BblTfl>KHblX yCTaHOBOK LOSSNAY. 

4. fl.rm no/iyMeHMfi 3HaMeHi/m nepeivieHHOi/i Mcno/ib3yi/iTe c()yHKi4MM Poll 1/1 Fetch. 
5. 1/lHTepBa/i onpoca 3aflaeTCfl b K0H(()nrypai4H0HHbix napaivieTpax. 

6. flnana30H TeivinepaTyp, pe>KMMbi pa6oTbi, KO/ii/mecTBO CKopocrei/i BeHTn/uiTopa 3aBncnT ot MOflH(|)HKai4MM BHyTpeHHero 6/iOKa. 

7. Bo3mo>kho Mcno/ib30BaTb c nyjibTOM ynpaB/ieHMfi MA-Tuna (Hanpniviep, PAR-31MAA). 

8. fl.rm HeKOTopbix MOfle/iei/i npon3BOflCTBa 201 2r. flonycTMivio ncno/ib30BaTb ny/ibT ynpaB/ieHu^ ME-Tuna (3a MCK/iiOMeHnivi ynpomeHHoro ME-ny/ibTa). 

9. ripMTOMHO-BblT«>KHa« yCT3HOBKa LOSSNAY, B3ai/lMOCBfl3aHHafl C BHyTpeHHUM 6/10KOM, BKJllOMaeTCfl H BblKJllOMaeTC^ CMHXpOHHO C 3TI/1M BHyTpeHHMM 6/10KOM. 

10. flonycKaeTC^ Mcno/ib30BaTb c flpyrMM CMCTeMHbiM KOHTpo/i/iepoM. 

1 1 . 3HaMeHMe cooTBeTCTByeT TeMnepaType BOflbi fl/ifi cmctcm «B03flyx-BOfla». 
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AE-200E (AE-50E, EW-50E) b KanecTBe wjiKBa ana ce™ BACnet s 



Cudeivibi CITY MULTI MoryT 6biTb noflK/iiOMeHbi b ci/icreivibi fli/icneTMepi/i3au,i/ii/i (BMS — Building 
Management System), nocrpoeHHbie no TexHO/iorni/i BACnet®, c noiviombK) ym/iBepca/ibHbix 
KompojuiepoB AE-200E/AE-50E/EW-50E. Ka>Kflbii7i Kompojuiep npi/i npflMOM no^K/ucmem/in b 
CMrHa/ibHyio jimhmk) M-NET opram/i3yeT B3ai/iMOflei/iCTBi/ie c rpynnoi/i Hapy>KHbix 6jiokob, k kotopnm 
noflK/iiOMeHO He 6o/iee 50 BHyTpeHHi/ix 6jiokob. 

npi/iiyienaHi/ie. 

flaHHafi <J)yHKi4i/ifl 6yaeT pea/ii/i30BaHa b KOHu,e 201 5 r. fl/ia ee i/icnojib30Bam/ie ncnpedyeTCfl 
o6HOB/ieHne BcrpoeHHoro nporpaMMHoro o6ecneMem/m KOHTpo/i/iepoB AE-200E/AE-50E/EW-50E. 



Ci/icreivia 

fli/icne™epi/i3aMi/ii/i 
BMS 




L|eHTpa/lbHbll/l 
MOHMTOp 



fo o o o Q ol HUB 

BACnet® /IP 
HUB 

Ifo Q O O Q^^l 




i □□□□ i 
I □□□□ i 
i □□□□ i 
i □□ 

I □□□□ i 



poyiep 



200 BHyTpeHHi/ix npi/i6opoB 



M-NET 



AE-200E 



| t^tti | ME-ny/ibT 
I I ynpaB/iem/ia 



| ^Hfl ME-ny/ibT 
I | ynpaBJiem/ia 



ME-nyjibT 
ynpaBneHna 



M-NET 



AE-50E 



=^| 1 ME-nyjibT 
LJ ™ ynpaBneHna 



jl ME-ny/ibT 
ynpaBJiem/ia 
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YnpaB/ieHne Mepe3 npoi/i3BOJibHbii/i nporpaMMi/ipyeMbii/i npn6op c Ethernet-i/iHTep(|)ei/icoM 



Bee Mo/\enw City Multi, 

a Ta K>Ke 6biTOBbie ci/icreivibi M- 1/1 S-cepi/11/1 (new A-control), 
no/iynpoMbiLUJieHHbie KOHfli/mnoHepbi Mr SLIM (A-control) 

1A npMTOMHO-BblT«>KHbie yCTaHOBKH LOSSNAY. 



B Ethernet 



huh 

J1k)6oi/i nporpaMMnpyeivibii/i 
npn6op c 

Ethernet-i/iHTep(J)ei/icoM. 
ripeflocTaBJi^eTC^ oni/icai-me 
o6ivieHa flaHHbiivin b c()opiviaTe 
XML. 



ceieBon 

pa3BeTBMTe/1b 

(i/mn nepeK^KDMaTe^b) 




6/iOKni/iTaHi/m 
PAC-SC51KUA 



AoKyivieHTaMi/m (cm. www.mitsubishi-aircon.ru) : 

1) EB-50GU LAN — cneun^i/iKaui/m annapaTHO-nporpaMMHoro coefli/iHeHi/m. 

2) EB-50GU XML — oni/icam/ie o6ivieHa flaHHbiMi/i b (J)opiviaTe XML. 



npuMenaHMfl: 

1 . Ofli/iH KOHTpo/i/iep AG-1 50A (EB-50GU) paccm/naH Ha 50 BHyipeHHi/ix 6jiokob. 

2. Ecni/i KO/iMMecTBO BHyipeHHi/ix 6jiokob npeBbiwaeT 50, to cnepyei C03flai"b odtefli/meHi/m 

Hapy>KHblX 6/lOKOB, B Ka>KflOM 1/13 KOTOpblX He 6o/iee 50 BHyTpeHHI/lX. fl/lfl Ka>KflOrO 1/13 T3KI/1X 

06-befli/meHi/iM ycTaHaB/iMBaeTC^ npi/i6op AG-150A i/mi/i EB-50GU. 

3. B cnyMae npwvieHeHi/m MacujTa6i/ipyK>mi/ix KOHTpo/i/iepoB PAC-YG50ECA cnei4i/i(|)i/iKai4i/m 
XML-o6ivieHa flaHHbiMi/i i/i3MeHfleTCfl. B 3tom c/iynae npoTOKO/i o6ivieHa flaHHbiMi/i MO>KeT 6biTb 
npeflOCTaB/ieH TO/ibKO noc/ie 3aKJiiOMeHi/m cneuna/ibHoro floroBopa o Hepa3rjiaLueHi/ii/i 

HH())OpiViaUMM. 



FIDELIO 



yHMBepca/ibHbii/i ueHTpa/ibHbii/i KOHTpo/i/iep EB-50GU 1/1 nporpaMMi/ipyeivibii/i jiori/mecKi/11/1 KOHTpo/i/iep PLC cepi/11/1 
Q co cneuna/ibHOi/i nporpaivuvioi/i Mitsubishi Electric Bepci/11/1 1 .00 o6ecne«-ii/iBaK)T B3ai/iMOflei/iCTBi/ie cor/iacHO 
npoTOKO/iy Micros-Fidel io, a TaK>Ke cnei4i/i())i/iKa 141/11/1 FIAS. 

Tun MHTep(()ei/ica — BMS (ci/iCTeivibi fli/icnemepi/Ba 141/11/1 3flaHi/ii7i). 
Hn3KoypoBHeBbii/i npoTOKO/i — no/iHbii/i flyn/ieKC. 
TpaHcnopTHbiM ypoBeHb — TCP/IP. 
JloroTi/m Micros-Fidelio FKT — MG5. 



micros fgTSTgiTSI 

Europe. Africa & Middle East 

Neuss, May 25 2005 

To/An : Mitsubishi Electric Europe B.V. 
From/Von : Marcus Bosel - Micros Fidelio GmbH 
Ref./Betr. : Mitsubishi G 50 (with PLC Q series) 

Pages M 



Dear Madams and Sirs, 

This document provides written confirmation that the interface software, Mitsubishi O 50 
(with PLC Q series), Version 1.00. developed using the Micros-Fidelio Interface Protocol 
and Application Specifications FIAS, has been approved and is available for install within the 
Region. The interface is listed to our Price List, which contains all interfaces. 

The approval covers the following functionality of your software: 

Interface Type: BMS - Building Management System 

Low-level protocol: Full Duplex 

Transport Layer: TCP/IP 

Micros Fidelio FKT Logo: MG5 
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CMemnK nivinyjibcOB PAC-YG60MCA 



Ci/irHa/ibi cyxi/ix koht3ktob BHenmi/ix npi/i6opoB noflKniOMaiOTCfl Ha BxoflHbie K/ieiviMbi KOHTpo/i/iepa PAC-YG60MCA. KoHTpo/i/iep ocymecrBJiaeT noflcneT i/iivinyjibcoB 1/1 xpaHeHi/ie flaHHbix co 
CMemnKOB 9/ieKTpo3HeprnM, BOflbi, ra3a 1/1 T.n. 3ia i/iH())opMau,i/m MOweT 6biTb nepeaaHa b nporpaiviiviy fli/icneTMepi/i3au,i/ii/i TG-2000A 1/1 i/icno/ib30BaHa p,nn opraHi/i3au,i/ii/i yneia 3/ieKTponoTpe6/ie- 
Hi/m, orpaHi/meHi/m ni/iKOBOi/i moiuhocti/i 1/1 pea.n1/13a141/11/1 (J)yHKu,i/ii/i 3Heproc6epe>KeHi/m. lloKa3aHi/m CMemnKOB BbiBOflfiTCfl b Be6-6pay3ep Mepe3 KOHTparmepbi 
AE-200E/AE-50E/AG-150A/EB-50GU, a TaK>Ke Ha BCTpoeHHbie fli/icn/iei/i AE-200E/AE-50E/AG-150A. 



OrpaHi/meHi/m: 

1 ) B 30He ynpaBJieHi/m 1 Kompojuiepa AG-1 50A/EB-50GU (Bepci/m BcrpoeHHoro nporpaMMHoro o6ecneMeHi/m 
2.45 i/i Bbiwe) i/i/ii/i EB-50GU/AE-200E/AE-50E MO>KeT 6biTb ycraHOBJieHO flo 15 npi/i6opoB PAC-YG60MCA. 
TaKi/iM o6pa30M, mo>kho opraHi/BOBaTb noflKniOHeHi/ie flo 60 cneTHi/iKOB b stom 30He. 

2) CyMMapHoe Koni/mecTBO BHyipeHHi/ix 6jiokob i/i npi/i6opoB PAC-YG60MCA b 30He ynpaBJieHi/m 1 
KOHTpojuiepoB AG-1 50A/EB-50GU/AE-200E/AE-50E He aojiwho npeBbiiuaTb 50. 

3) noflflep>KKa KOHTpojuiepa EB-50GU peani/BOBaHa b nporpaMMeTG-2000A, Hani/maa c Bepci/ii/i 6.4. 

4) noflflep>KKa KOHTpo/iJiepoB AE-200E/AE-50E pea/ii/BOBaHa b nporpaMMe TG-2000A, Ham/man c Bepci/ii/i 6.5. 



jiOKa/ibHafi ceTb 
Ethernet 



jii/mi/m 
MeHTpa/ibHbix 

KOHTpO/l/iepOB 

M-NET 




l/ICTOHHI/IK 

6ecnepe6oMHoro 
ni/iTaHi/m (UPS) 



flO 4 CyXMX KOHTaKTOB 



Jll/IHI/lfl BHyTpeHHI/lX 6/lOKOB 



CMeTMMKM C HMnyjlbCHblM 
BblXOflOM 



flO 4 CyXMX KOHTaKTOB 











PAC-YG60MCA 




6/iok ni/iTaHi/ifl 
24 B nocr. TOKa 







T 



I/ICTOHHI/IK 

6ecnepe6oMHoro 
ni/iTam/m (UPS) 



rioflK/iiOMeHMe BHeujHux u,enei/i 



ft 



I I 



24 B nod. TOKa 



? I ? I ? PI g 



T 



Ch2 

Eli 



VJ VJ \ 



| | Ch3 1 ^ | CM 



T 



ripwiviepbi: cHemi/iK 
3/ieKTpo- 
BHeprnn 



r 



npi/i6op 
PAC-YG60MCA 



CHeTHMK 

pacxoAa 

BOflbl 



CHeTHHK 

pacxoAa 
ra3a 



BHeuiHi/ie 
CMeTHMK Meni/i 
pacxoAa 
Ten/iOHOCMTe/ifl 



npuMenaHMn: 

1. MaKCMMa/ibHaa fl/ii/ma BHeumi/ix jimhmm noAKJuoneHi/m CHemi/iKOB He flo/i>KHa 
npeBbiiuaTb 100 m. OflHaKO b yaiOBi/mx ci/uibHbix BHeiuHi/ix B/ieKTpoMami/iTHbix no/iei/i 
peKOMeHflyeTCfl orpaHi/mi/iBaTb 3Ty fl/ii/my 3HaneHneM 1 0 m. 

2. fl/lfl flOCTl/l>KeHl/m flOCTaTOHHOI/l TOHHOCTl/l H3MepeHl/ll/l peKOMeHflyeTCfl MCnOJlb30BaTb 

CHemnKn 3JieKTpo3Heprnn, i/iMetoini/ie Bee nivinyjibca MeHee 1 KBT»Hac/i/iMn. 

3. C noMombio DIP-nepeKJiK)HaTe/iei?i Ha nnaie npn6opa mo>kho BBecn/i OTfle/ibHbie p,nn 
Ka>Kfloro KaHa/ia K03c|)c|)i/mi/ieHTbi CHeTHi/iKa: 0.1, 1,10. 



Cnei4i/i())i/iKai4i/m npi/i6opa 



napaivieTp 


3HaneHMe (oni/icam/ie) 


Bjiok ni/iTaHi/m 


24 B nocr. TOKa ± 1 0%, 5 Bt 


MHTepc()eMCbi 


Ci/ima/ibHafl Jii/mi/m M-NET 


1 7 - 30 B nocT. TOKa (sKBMBa/ieHTHbiM nHfleKC b ceTM M-NET paBeH 1 /4) 


CyXOI/l KOHT3KT 


Koni/mecTBO koht3ktob: 4 
Tun curHa/ia: kohtbkt 6e3 Ha 
fl/inTe/ibHOCTb MMny/ibca: 10 

Hanpa>KeHi/ie:24 B nocT. tokj 

TOK Hepe3 KOHT3KT: 1 mA 1/1 M 


npa>KeHMfl (cyxoi/i koht3kt) 

0-300 mc (l/iHTepBa/i Me>Kfly MMnyjibcaMn He MeHee 1 00 mc) 

100 MC 

i/i 6o/iee 

100-300 mc 
eHee 


YC/lOBI/m 

BKcnnyaTa 141/11/1 
i/i xpaHeHi/m 


TeivinepaTypa 


fli/iana30H pa6oHnx TeMnepaTyp 


0 ~ 40°C 


TeMnepaTypa xpaHeHi/m 


-20 ~ 60°C 


B/ia>KHOCTb 


30 - 90% (He AonycKaera KOHfleHcauna) 


Pa3Mepbi 


200 (LU)x120 (B)x45 (D mm 


Bee 


0.6 Kr 


BHyrpeHHue 
nacbi 


l~lpi/i OTK/iKDHeHnn 3/ieKTponi/iTaHi/m BHyTpeHHi/ii/i 1/ictohhi/ik ni/iTaHi/m noflflep>Ki/iBaeT xofl nacoB b Te^eHne 1 nep,env\. 
fl/ijq 3apaAKn ncTOHHi/iKa Tpe6yera 1 fleHb. 3aMeHa i/iCTOHHi/iKa He npeAno/iaraera. 



floKy/vieHTamia (cm. www.mitsubishi-aircon.ru) : 

1) PyKOBOflCTBO noycTaHOBKe i/i HacTpoi/iKe npn6opa IM_PAC-YG60MCA(WT04973X01)_EN.pdf 
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KoHTpo/iJiep PAC-YG63MCA fljifl noflKjiicmei-ii/m BHeiuHnx aHa/ioroBbixflaTMUKOB TeivinepaTypbi n B/ia>KHOCTi/i 



KoHTpo/i/iep PAC-YG63MCA npeAHa3HaneH fl/ia noflKJiKmem/m BHewHi/ix aHa/ioroBbix flamnKOB TeivinepaTypbi 1/1 B/ia>KHOCTi/i. l/lH(popiviau,i/m 06 i/i3MeHeHi/ii/i TeivinepaTypbi 1/1 B/ia>KHOCTi/i nepe3 
KOHTpo^epbi AG-1 50A/EB-50GU/AE-200E/AE-50E nepeflaeTca b nporpaiviMy fli/icneTHepi/i3au,i/ii/i TG-2000A i/mi/i b Internet Explorer, rfle OHa ivioweT 6biTb npeflcraB/ieHa b Ta6/ii/iHH0ivi 1/1 rpacpi/me- 
ckom BMfle. 3HaHeHi/m TeivinepaTypbi 1/1 B/ia>KHOCTi/i He Moiyr 6biTb OTo6pa>KeHbi Ha fli/icn/iee npi/i6opoB AG-150A/AE-200E/AE-50E. 
Am flaTMMKOB MO>KeT 6biTb 3aflaH flnana30H i/i3iviepeHi/m, npi/i Bbixo^e 3a rpaHi/iubi KOToporo KOHTpo/i/iep BbiflaeT aBapi/ii/iHbii/i ci/ima/i. 
l/l3MepeHHbie 3HaHeHi/m Moryr 6biTb i/icno/ib30BaHbi b KanecTBe BxoflHbix napaivieTpoB p,nn ynpaB/ieHi/m a/ieivieHTaivii/i ci/icreivibi KOHfli/mi/iOHi/ipoBaHi/ifl. 



(1) Kaiian 1 noflKmoHem/m flaTHi/iKa TeivinepaTypbi i/mi/i bji3>khocti/i 

(2) KaHa/i 2 noflKmoHem/m flaTHUKa TeivinepaTypbi i/mi/i Bna>KHOCTi/i 

(3) Oiw/i6Ka flaTHUKa b KaHane 1 (Bbixofl 3a MaKCi/iwianbHoe/ivii/iHi/iivianbHoe 3HaneHi/ie) 

(4) Oiw/i6Ka flaTHUKa b KaHane 2 (bmxoa 3a MaKci/iivianbHoe/ivii/iHi/iivianbHoe 3HaHem/ie) 



jioKa/ibHafl ceTb 
Ethernet 



Jll/IHI/m 
MeHTpa/lbHblX 
KOHTpOJViepOB 

M-NET 



Orpam/meHi/m: 

1) B 30He ynpaB/ieHi/m 1 KOHTpo/uiepa AG-150A/EB-50GU/AE-200E/AE-50E MOweT 6biTb noflK/iiOHeHO flo 50 npi/i6opoB 
PAC-YG63MCA. CyMMapHoe KO/ii/mecTBO BHyTpeHHi/ix 6jiokob i/i npi/i6opoB PAC-YG63MCA He aojiwho npeBbiiuaTb 50. 

2) noflflep>KKa Kompojuiepa EB-50GU pea/ii/BOBaHa b nporpaiviivieTG-2000A, Ham/man c Bepci/11/1 6.4. 

3) noflflep>KKa KOHTpo/uiepoB AE-200E/AE-50E peajii/BOBaHa b nporpaMMeTG-2000A, Hani/man c Bepci/11/1 6.5. 




KOHTpOJViepbl 

AE-200E/AE-50E 
(AG-150A,EB-50GU) 



6jiok nwaHi/m 
PAC-SC51KUA 
(fl/ifl AG-150Ai/iEB-50GU) 



^ Be6-6pay3ep 

-I Hftn rfH i l/IJll/lTG-2000A 



M-NET 



TB7 



TB3 




Jll/IHI/m BHyTpeHHMX 6/lOKOB 



City Multi 



PAC-YG63MCA 



(3)4) 



6jiok ni/iTam/ifl 
24 B noa. TOKa 



mM 

flaTHUKM TeivinepaTypbi, 

BJia>KHOCTM 1/1 flp. 



PAC-YG63MCA 



6/lOK ni/ITaHI/m 

24 B noa. TOKa 



(3)4) 



L(DJ(_2; 

flaTHUKn TeivinepaTypbi, 

B/ia>KHOCTI/l 1/1 flp. 



l~loflKJiiOHeHi/ie BHeuiHi/ix ueneM 

KaHa/i 1:flamMKTnna PtIOO 



KaHa/ibi 1, 2:flaT4MKM 4-20 mA noa.TOKa, 1-5 B nocr.TOKa 
win 0-10 B noa. TOKa. 



(a) flaTMHK nwieeT OTfle/ibHoe 
ni/iTam/ie 



(6) 6jiok ni/rraHi/ifl noflK/noHaeTOi b 
jii/i hi/ik) flaTHUKa 4-20 mA noa. TOKa 



npn6op 
PAC- 

YG63MCA 



BHeujHue 
u,eni/i _ BBl A 



CN05 
(CN08) 



flaTHHK PtIOO 
(3-x npoBOflHa^ 

/ll/IHI/lfl) 



CN05 
(CN08) 



flaTMHK — 



5/lOK 

ni/iTam/ifl 



Bwxofl: oiun6Ka flaTMUKa b KaHane 1 , 2 



5/lOK 



5/lOK 
nuTaHMa 



Bjiok 
nuTaHna 



Cnei4i/icpi/iKai4i/m npi/i6opa 



Harpy3Ka 

ripnivieMaHMfl: 

1 . K KaHa/iy 1 flonycKaera noflK/iiOHaTb aHa/ioroBbie flami/iKi/i 4 ti/iiiob: Pt1 00, 4-20 mA nod. TOKa, 1 -5 B nocT. TOKa, min 0-1 0 B nocr. TOKa. 

2. K KaHa/iy 2 flonycKaeTca noflK/iicmaTb aHa/ioroBbie flaTHUKn 3 Ti/inoB:4-20 mA nocT.TOKa, 1-5 B nocT.TOKa, i/ijii/i 0-10 B nocT.TOKa. 

3. fl/ifl noflKJiKDHeHMfl flaTHMKOB c/ieflyeT ncno/ib30BaTb Ka6e/ib, yKa3aHHbii/i b hx cneu,ncJ)HKau,nn. Ilpn btom fl/inHa Ka6e/ia He flo.n>KHa 
npeBbiiuaTb 1 2 m. PeKOMeHflyeTOi ncnonb30BaTb 3KpaHi/ipoBaHHbii/i Ka6e/ib, BKpaHnpyiomyio ormeTKy KOToporo c/ieflyeT noAKJitonaTb k 
KJieMMe FG npn6opa PAC-YG63MCA. 



riapa/vieTp 


3HaneHMe (onucaHMe) 


Bjiok nuTaHMfl 


24 B nocr. TOKa ± 1 0%, 5 Bt 




CumaJibHafl jiuhua M-NET 


17-30 nocT. TOKa (sKBUBaneHTHbii/i MHfleKC b ceTn M-NET paBeH 1/4) 






KaHan 


flaTMI/IK 


M3iviepfleivibiii 
napaMeTp 


flnana30H 

M3MepeHMM 


riorpeuiHOCTb i/i3MepeHi/i5i 


l/lHTepcJjei/icbi 






Pt100 

(3-X npOBOflHbll/l) 


TeivinepaTypa 


-30 ~ 60°C 


±0.3%FS ±0.1 °C (*3) 
npw 25°C 




N21 




4-20 mA noa. TOKa 


TeivinepaTypa/ 

B/ia>KHOCTb 


3a,qaeTCfl 

MeHTpanbHblM 




±0.5%FS ±0.1 °C (*3) 




X 
CO 




0 


1-5 B nocr. TOKa 




±0.5%FS ±0.1 %RH 










1-10 B nocr. TOKa 


KOHTpon^epoivi 




npn 25°C 










4-20 mA noa. TOKa 


TeivinepaTypa/ 

BJia>KHOCTb 


3aflaera 

MeHTpaJlbHblM 




±0.5%FS ±0.1 °C (*3) 








0 


1-5 B noa. TOKa 




±0.5%FS ±0.1 %RH 










1-10 B nocr. TOKa 


KOHTpon^epoivi 




npn 25°C 




X 
J2 
CO 


Oujn6Ka flaTMUKa - 
Bbixofl 3a MaKCuivianbHoe 
i/mi/i MUHUManbHoe 3HaMeHne 

(cyXOI/l KOHT3KT) 


Harpy30HHafl cnoco6HOCTb: 
m3kc: 24 B nocr. TOKa, 5 Bt 
mmh.: 5 B nocr. TOKa, 2 mBt 

* He flonycKaeTca npuKJiaflbmaTb BHeiuHee nepeMeHHoe Hanpa>KeHne. 


yCJlOBMfl 


TeivinepaTypa 


fluanasoH pa6oHnx TeMnepaTyp 


0 to 40°C 


3KcnnyaTau,nn 


TeMnepaTypa xpaHeHna 


-20 to 60°C 


1/1 xpaHeHi/ia 


B/ia>KHOCTb 


30 - 90% (He flonycKaeTca KOHfleHcamifl) 


Pa3Mepbi 


200 (LU) x 1 20 (B) x 45 (0 mm 


Bee 


0.6 Kr 


BHyTpeHHue 

MaCbl 


npn OTKJiKDHeHMM 3/ieKTponnTaHHfl BHyrpeHHui/i hctohhuk nuTaHna noflflep>Ki/iBaeT xofl HacoB BTeneHne 1 nep,env\. 
fl/ifl 3apaAxn MCTOHHMKa Tpe6yera 1 fleHb. 3aMeHa ncTOHHMKa He npeAno/iaraera. 



AoKyivieHTaMi/ifl (cm. www.mitsubishi-aircon.ru) ; 

1) PyKOBOflCTBO noycTaHOBKe m HacTpoi/iKe npn6opa IM_PAC-YG63MCA(WT04975X01)_EN.pdf 
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KoHTpo/iJiep PAC-YG66DCA fl/ia ynpaB/iei-ii/m ctopohhum o6opyflOBaHneivi 



KoHTpo/viep PAC-YG66DCA i/icno/ib3yeTCfl b coMeTam/ii/i c ueHTpa/ibHbiMi/i KOHTpo/uiepaMi/i AG-150A/EB-50GU/AE-200E/AE-50E fl/m ynpaB/ieHi/m ctopohhum o6opyflOBaHi/ieM, a TaK>Ke fl/m 
MOHHTopuHra ci/ima/iOB o ero coctoahi/ii/i. flBa KaHa/ia ynpaB/ieHi/m 1/1 MOHi/iTopi/mra noflK/iiOMaiOTCfl HenocpeflCTBeHHO k KOHTpo/uiepy, 1/1 4flono/iHi/iTejibHbix KaHa/ia MoryT 6biTb opraHi/i30BaHbi 
c noMOLflbio BHeujHei/i n/iaTbi pacwi/ipeHi/m. 

06-beKTbi ynpaB/ieHi/m BbiBOflflTCfl Ha 3KpaH KOHTpo/i/iepoB AG-150A/AE-200E/AE-50E, b Be6-6pay3ep, a TaioKe b nporpaMMy fli/icneTMepi/i3aui/ii/i TG-2000A. 
BHewHi/ie ci/ima/ibi MoryT 6biTb i/icno/ib30BaHbi b KanecTBe BxoflHbix napaivieipoB fl/ia ynpaB/ieHi/m 3/ieMeHTaMi/i o/icreMbi KOHfli/mi/iOHi/ipoBaHi/m. 



jiOKa/ibHa^ ceTb 
Ethernet 



Jll/IHI/m 
L(eHTpa/lbHblX 
KOHTpO/lJiepOB 




Ka>Kflbii/i KaHan coflep>Ki/iT: (a) Bbixofl: BK/iiom/iTb/BbiKjiioHi/iTb (BKjiK>Hi/iTb) 

(b) BblXOfl: BblKJ1K)HI/ITb 

(C) BxOfl: BKJ1K)HeH/BblK/1K)H6H 

(d) Bxofl: McnpaBeH/HeucnpaBeH 

OrpaHi/meHi/in: 

1) B 30He ynpaB/ieHi/m 1 KOHTpo/uiepa AG-1 50A/EB-50GU/AE-200E/AE-50E MOweT 6biTb noflK/iiOMeHO flo 50 
npn6opoB PAC-YG66DCA (50 KaHa/iOB). CyMMapHoe Koni/mecrBO BHyipeHHi/ix 6jiokob i/i 3aflei7iCTBOBaHHbix 
KaHa^OB b npi/i6ope PAC-YG66DCA He aojiwho npeBbiwaTb 50. 

2) noflflep>KKa KOHTpojmepa EB-50GU pea/ii/i30BaHa b nporpaMMeTG-2000A, Ham/man c Bepci/ii/i 6.4. 

4) noflflep>KKa KOHTpojuiepoB AE-200E/AE-50E pea;ii/i30BaHa b nporpaMMeTG-2000A, Ham/man c Bepci/ii/i 6.5. 



Jll/IHI/m BHyTpeHHMX 6/10KOB 



KOHTpOJl/iepbl 

AE-200E/AE-50E 
(AG-150A,EB-50GU) 



City Multi 



f 








PAC-YG66DCA 




6/iOKni/iTaHi/m 
24 B nod. TOKa 








6/lOK nMTaHMfl 

PAC-SC51KUA 
(fl/ifl AG-150Ai/iEB-50GU) 



Be6-6pay3ep 
i/ijii/iTG-2000A 



noflKJiK)MeHi/ie BHeiuHi/ix ueneM 

BxOflbl 



PAC-YG66DCA 



BeHTi/i/ifl 141/1*1, 
ocBemeHi/ie i/i flp. 



6/lOK ni/ITaHI/lfl 

24 B nocr. TOKa 



BeHTi/uiflLji/ifl, 
ocBemeHi/ie i/i flp. 



xflo6 KaHa/iOB 

(2 KaHa/ia Ha n/iaie KOHTpo/uiepa, 
4flono/iHMTe/ibHbix KaHa/ia ^epe3 
BHeiuHioK) n/iaiy paoui/ipeHi/m) 



Bbixoflbi 



xflo6 KaHa/iOB 

(2 KaHa/ia Ha n/iaie KOHTpo/i/iepa, 
4flono/iHMTe/ibHbix KaHa/ia nepe3 
BHeiuHioK) n/iaiy pacwi/ipeHi/m) 




BHewm/ie 
Menu 



BKn/BbiK/i ncnpaBeH/ BK/i/BbiKn ncnpaBeH/ 
HencnpaBeH Hei/icnpaBeH 




B CKo6Kax () yKa3aHO Ha3HaHeHne 

KOHT3KTOB npi/l 1/1 

MMny/ibCHoro Bbixofla. 



Cnei4M(J)MKai4Ma npi/i6opa 



flapaivieTp 3HaMeHi/ie (oni/icaHi/ie) 



Bjiok ni/iTaHi/m 


24Bnoa.TOKa±10%,5BT 


l/lHTep4>ei/icbi 


Ci/ima/ibHafl Jii/mi/m M-NET 


1 7 - 30 B nocr. TOKa (3KBi/iBa/ieHTHbii/i MHfleKC b ceTi/i M-NET paBeH 1/4) 


fU 

Q. 

^ 

O 
CL 

1- 
I 

CD 
fU 

c; 
c 

fU 

X 


BblXOfl (*3) 


BKJlK)MeHO/BblKJlK>MeHO 
(HMny/lbC — BKJIKDMeHO) 


CyxoM KOHT3KT (pe^e) (2) 


Harpy30MHa« cnoco6HOCTb: 
MaKc: 24 B nod. TOKa, 5 Bt 
mi/ih.: 5 B nod. TOKa, 2 mBt 

* He flonycKaeTC^ npi/iK/iaflbiBaTb nepeMeHHoe Hanp«>KeHMe. 


TpaH3MCTOp (2) 


24 B nocT. TOKa, 40 mA m MeHee (Tun Bbixofla — OTKpbiTbii/i KO/i/ieKTop) 


l/lMny/lbC — BblKJIKDMeHO 


CyxoM KOHT3KT (pe^e) (2) 


Harpy30MHa« cnoco6HOCTb: 
MaKc: 24 B nocr. TOKa, 5 Bt 
mi/ih.: 5 B nocT. TOKa, 2 mBt 

* He flonycKaeTCJi npi/iK/iaflbiBaTb nepeMeHHoe Hanp?i>KeHMe. 


TpaH3MCTOp (2) 


24 B nocT. TOKa, 40 mA h MeHee (Ti/m Bbixofla — OTKpbiTbm KO/i/ieKTop) 


BXOfl 


Bk^/bnkji 


CyXOM KOHT3KT (Ka>KflblM 1/13 2) 


24 B nocT. TOKa, 1 mA m MeHee (nuTaHne noflBefleHO ot 3Toro 
ycTpoi/iCTBaK BHeniHeMy KOHTaKTy) 


HopMa/ABapnfi 


o» 
s 
I 

CD 
CL 

3 

u 

Q_ 


BblXOfl (*3) 


BKJIKDMeHO/BblKJIKDHeHO 
(HMny/lbC — BKJllOMeHO) 


TpaH3l/lCTOp (Ka>KflblM M3 4) 


24 B nocT. TOKa, 40 mA h MeHee (Tun Bbixofla — OTKpbiTbm KO/i/ieKTop) 


l/lMny/lbC — BblKJIKDMeHO 


BXOfl 


BKJl/BblKJl 


Bxofl 24 B nod. TOKa 

(Ka>KflblM M3 4) 


24 B nocT. TOKa, 1 mA i/i MeHee (BHeujHMi/i hctomhmk) 


HopMa/ABapi/m 


fl/lMTe/lbHOCTb BblXOflHOfO l/lMny/lbCa 


1 c ± 30 mc 


YCJlOBI/m 

3KcruiyaTaui/ii/i 
i/i xpaHeHi/m 


TeivinepaTypa 


Anana30H pa6oMMXTeMnepaTyp 


0 ~ 40°C 


TeMnepaTypa xpaHeHMfi 


-20 ~ 60°C 


B/ia>KHOCTb 


30 - 90% (He flonycKaeTca KOHfleHcauna) 


Pa3iviepbi 


200 (LU)x120 (B)x45 (0 mm 


Bee 


0,6 Kr 


BHyTpeHHi/ie 
qacbi 


ripi/i OTKJiK>MeHnn 3/ieKTponi/iTa Hi/iJi BHyipeHHui/i i/icTOMHi/iK ni/iTaHi/m noflflep>KHBaeT xofl MacoB b TeneHne 1 Hefle/in. fl.rm 3apaflKi/i i/icTOMHi/iKa Tpe6yeTca 1 fleHb. 3aMeHa 
MCTOMHMKa He npeflnonaraeTCfl. 



floKyMeHTai4M?i (cm. www.mitsubishi-aircon.ru) : 

1) PyKOBOflCTBO no ycraHOBKe n HacTpoi/iKe npw6opa PAC-YG66DCA — (J)aM/i WT04977X05.pdf 
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riporpaMMnpoBaHne B3ai/iMOflei/iCTBi/m 



flaHHaa (j)yHKi4i/ifi npeflHa3HaneHa fljia opram/i3a 141/11/1 B3ai/iMOCBfi3aHHOM pa6oTbi ci/icreivibi 
KOHfli/iLji/ioi-ii/ipoBaHi/m B03flyxa Mitsubishi Electric c flpyrwvii/i ci/icieiviaMi/i ynpaB/ieHi/m, BHeiuHi/iMi/i 

fl3TM 1/1 K3M1/1 l/l 1/lCnOJlHl/lTe/lbHbllVll/l yCTpOMCTBaMI/1. 

• (DyHKLji/m pea/ii/ipoBaHa TO/ibKO b npi/i6opax AG-1 50A/EB-50GU/AE-200E/AE-50E. 

• fl/ia a kt 1/1 Ba 14 1/1 1/1 Heo6xoflMMO Kyni/iTb 1/1 BBecTi/i b npi/i6op PIN-KOfl. 

• HacTpoi/iKa B3ai/iMOflei/iCTBi/m He Tpe6yeT nporpaMMi/ipoBaHi/m i/vii/i cneui/ia/ibHoro nporpaMMHoro 
o6ecneHem/m 1/1 Bbino/iHaeTCfl Mepe3 MHTepHeT-6pay3ep. 

• Ofli/m npn6op AG-150A/EB-50GU/AE-200E/AE-50EflonycKaeT nporpaMMMpoBaHMeflO 150 yaiOBi/ii/i. 



Bapi/iam 1. riporpaMMi/ipoBaHi/ie peaKu,i/ii/i Ha BxoflHbie ci/ima/ibi 

HH(()OpMai4Mfl OTOM, 
MTO OKHO OTKpblTO 



KOHU.eBOI/1 
BblK/lKDMaTe/lb 
(cyXOI/l KOHT3KT) 



AE-200E/AE-50E 
(AG-150A, EB-50GU) 



Cl/ima/l BblK/lK)MeHI/lfl 

BHyrpeHHero 6/iOKa 




BapwaHT 2. flporpaiviMi/ipoBaHi/ie BxoflHbix 1/1 BbixoflHbix uenei/i Ha BHyipeHHi/ix 6/iOKax 



AHa/ll/13 M3MeHeHMfl COCTOflHI/lfl rpynn BHyTpeHHMX 6J10KOB, npi/ITOMHO-BblTfl>KHblX 

BeHTydaHOBOK Lossnay 1/1 BxoflHbix uenei/i ocymecTB/iaeTCfl Kawflbie 3-5 c. Ecjii/i i/i3MeHeHi/ie 
cocroflHi/m cooTBecTByeT ycnoBi/iio, npeflBapi/rrejibHO 3anporpaMivii/ipoBaHHOMy b ueHTpa/ib- 
hom KOHTpo/uiepe AG-1 50A/EB-50GU/AE-200E/AE-50E (ot 1 flo 1 50 yaiOBHbix KOHcrpyKLji/iM), 
to aKTi/iBi/ipyiOTCfl onpefle^eHHbie BbixoflHbie ci/irHa/ibi Ha ruiaTe ynpaB/ieHi/m BHyipeHHero 
6noKa i/ijii/i Ha KOHTpon/iepe BxoflHbix/BbixoflHbix uenew PAC-YG66DCA. 

ripniviepbi opraHM3ai4MM B3ai/iMOflei/iCTBi/m BxoflHbix u,enei/i, BbixoflHbix u,enei/\ i/ijii/i 
BHyTpeHHMX 6jiokob npeflcraBJieHbi Hi/i>Ke. 

Mcnojib30BaHne b paMKax ci/icreivibi npi/i6opoB AT-50B, PAC-YG63MCA 1/1 PAC-YG60MCA He 
npeflycMOTpeHO. 



daHflapTHbie BbixoflHbie ci/ima/ibi 

fleMaTHbiM y3en BHyrpeHHero 6/iOKa City Multi (cepi/m «-E») 



i/iH(()opMai4i/m otom, 
mto KapTa rocTfl i/i3B/ieMeHa 
1/13 fleTeKTopa 



BXOflHOM ci/ima/i: 
Ha/ii/mi/ie Kap™ roc™ 
b fleTeKTope 



AE-200E/AE-50E 
(AG-150A, EB-50GU) 



BblKflKDMI/lTb 
BHyTpeHHMI/l 6/lOK 

1/1 ocBeu^eHne 




OTBeTH3fl MaCTb 

pa3"beivia 



OTBeTHafl MaCTb 

pa3"beivia 



I ocBemeHi/ie 



BbixoflHOn ci/ima/i: 

«BblKJlK)MMTb OCBeifleHI/ie» 



OTBeTHafl MaCTb 

pa3t>eMa 
PAC-SA88HA 




BapwaHT 3. lloflKJiiOHeHi/ie BHewHi/ix uenei/i ^epe3 KOHTpo/uiep PAC-YG66DCA 

HH(()OpMai4Hfl OTOM, 

mto KapTa rocra i/i3BJieMeHa 
1/13 fleTeKTopa 



Bxofl: 

BK/l/BblKTI 
(ypOBHeBbll/l 

cuman) 



Bxoa: 

BKTl/BblKJl 

(MMnyribCHbii/i 
ci/iman) 



Bbixoflbi: 

1) BKTl/BblKn; 

2) HopMa/aBapufi 



Bbixofl: Bbixofl: 
BeHTunflTop/ oxna>KfleHMe/ 
KOMnpeccop HarpeB 




AE-200E/AE-50E 
(AG-150A,EB-50GU) 



AKTMBupoBaHa (|)yHKi^Mfl «nporpaMMnpoBaHne B3ai/iMOflei7iCTBi/m» 

fleMaTHbiM y3en BHyrpeHHero 6noKa City Multi (cepi/m «-E») 



OTBeTHaa MacTb 
pa3"beMa 



OTBeTHaa MacTb 

pa3"beMa 
PAC-SA88HA 



ycraHOBi/iTb 
DIP-nepeKJuonaTejiM 
SW1-9i/iSW1-10 



OTBeTHaa MacTb 



Bapi/iaHT4. riporpaiviMi/ipoBaHi/ie B3ai/iMOflei/iCTBi/m ivie>Kfly BHyipeHHi/iMi/i 6/ioKaivii/i 

MH(J)OpMai4Mfl OTOM, 
MTO BHyTpeH HI/1 l/l 6/lOK 1 

HencnpaBeH 




AE-200E/AE-50E BbiKniOMi/iTb 
(AG-1 50A, EB-50GU) pesepBHbii/i 
BHyrpeHHUi/i 
6/iok 2 



Co6blTI/lfl (BXOflbl) 





BHyrpeHHun 
6jiok2 (pe3epBHbii/i) 



M3MeH^eMbie napaivieTpbi (Bbixoflbi) 





1/lKOHKa 


YCJlOBUe B3ai/IMOCBfl3l/l (co6biTi/ie) 




KaTeropi/m 


BXOflHOm 

ci/ima/ia 


ycjioBwe 1 


yc/ioBi/ie2 


06beKT 


Tpynna: bkji/ 


O 


1) Bee rpynn bi bkji 

2) Bee rpynn bi BbiK/i 




Tpynna 


BblKJI 


3) OflHa i/mi/i HecKO/ibKO rpynn bkji 

4) OflHa i/ijii/i HecKoribKO rpynn BbiK/i 








1 ) Bee rpynnbi b flaHHOM pewi/iMe 


Pe>KHMbi: oxna>KfleHne, 




Tpynna: 
pe>KHM 


Z 


2) Bee rpynnbi He b flaHHOM pe>KHMe 

3) OflHa i/mi/i HecKonbKO rpynn b 
flaHHOM pewi/iMe 

4) OflHa v\nv\ HecKonbKO rpynn He b 
flaHHOM pe>KHMe 


ocyujeHne, L(MpKynfli4Mfl, 
HarpeB, aBTOMaTi/iMecKi/ii/i, 
6awnac (Lossnay), 
Tennoo6MeH (Lossnay), 
aBTOMaTi/iMecKi/ii/i (Lossnay) 


Tpynna 


Tpynna: 
aBapi/m/ 
HopMa 




1) Bee 6jioki/i HencnpaBHbi 

2) Bee 6/ioki/i ncnpaBHbi 

3) OflHH l/IJll/l HeCKO^bKO 6flOKOB 

HencnpaBHbi 

4) Ofll/IH HJ1H HeCKO^bKO 6nOKOB 

ncnpaBHbi 




Tpynna 


CB060flHbll/l 

Bxofl: 

BK/l/BblK/l 


■ 


1) Bee Menu bkji 

2) Bee ueni/i bmkti 

3) OflHa v\nv\ HecKonbKO Menei/i bkji 

4) OflHa i/mi/i HecKonbKO Menei/i bnk^ 




1 BXOflHaa 
L(enb 



npi/iMenaHi/m: 

1. ripwiviep: co6bi™e «OflHa v\nv\ HecKO/ibKO rpynn bkji» npowcxoflMT noc/ie BK/iiOHeHi/m oahom mjim 
HecKO/ibKi/ix rpynn 1/13 cocroflHi/m «Bce BbiK/i». 

2. B Ka^ecTBe mctohhmkob co6biTMM «rpynna: BK/i/BbiK/i» v\ «rpynna: aBapMfl/Hopivia» MoryT BbicrynaTb 
BHyipeHHi/ie 6jiokm KOHfli/1141/iOHepoB, BeHTyciaHOBKi/i Lossnay 1/1 qenw KOHTpo/i/iepa PAC-YG66DCA. 
OflHaKO pa3HOTMnHbie mctohhmkm He MoryT 6biTb crpynnwpoBaHbi BMede. 

3. Co6bi™e «l~pynna: pe>Ki/iM» He MO>KeT 6biTb 3aflewcTBOBaHO c 6/iOKaiviM PWFY. 

4. Co6biTi/ie «fpynna: pe>Ki/iM» He MO>KeT 6biTb 3aflewcTBOBaHO c KOHTpo/i/iepaiviM PAC-YG66DCA. 





1/lKOHKa 


l/l3MeHfleMbm napaMeTp 




KaTeropi/m 


BblXOflHOrO 

ci/irHana 


HanMeHOBaHne 


3HaMeHne 


06ijeKT 






BKn/BbiM 


BK/noMeHi/ie/BbiK/iiOMeHi/ie 








Pe>Ki/iM 


Ox/ia>KfleHi/ie, ocyiueHMe, MupKynflMna, 
HarpeB, aBTOMaTi/iMecKi/11/1, 6ai/inac 
(Lossnay), Tennoo6MeH (Lossnay), 
aBTOMaTi/iMecKi/11/1 (Lossnay) 








UeneBaa TeMnepaTypa 


8~30°C (oxna>KfleHne, ocyiueHMe) 
8~28°C (HarpeB) 
8~30°C (aBTOMaTi/iMecKi/11/1) 




Tpynn a 




HanpaBneHne 
B03flyiuHoro noTOKa 


CpeflH. 3, cpeflH. 2, cpeflH. 1 , cpeflH. 0, 
ropn30HTaribHO, KaMaHne, 3bto 


Tpynn a 


U 


CKOpOCTb BeHTHnflTOpa 


Hn3Kaa, cpeflH. 2, cpeflH. 1 , bbto 






BnoKupoBKa MecTHoro 
nynbTa: BK/i/BbiK/i 


TeKyiflee cocTOAHne, pa3peiueHne, 
3anpeT 








BnoKupoBKa MecTHoro 
nyribTa: 

CMeHa pewi/iMa 


TeKymeecocToaHne, pa3peiueHne, 
3anpeT 








BnoKupoBKa MecTHoro 
nynbTa: 

n3MeHeHne ueneBoi/i 
TeMnepaTypbi 


TeKyifleecocToaHne, pa3peiueHMe, 
3anpeT 




CB060flHblM 

Bbixofl: 

BKJl/BblK/l 


■ 


BKn/BbiM 


BK/noMeHi/ie/BbiK/iiOMeHi/ie 


1 BbixoflHaa 
Menb 



npuMenaHMa: 

1 . B KxNecrae o6beKTOB ynpaB/ieHMfi MoryT BbicrynaTb BHyTpeHHi/ie 6/iokm KOHfli/1141/iOHepoB, npw6opbi 
HarpeBa v\ ox/ia>KfleHMfi BOflbi PWFY, BeHTycraHOBKi/i Lossnay v\ qenw KOHTpo/i/iepa PAC-YG66DCA. 
OflHaKO pa3HOTi/mHbie o6beKTbi He MoryT 6biTb crpynnwpoBaHbi BMecTe. 

2. BHyTpeHHi/ie 6jiokm CMCTeM Cmtm My/ibTM flonycKaiOT ycTaHOBKy Me/ieBOM TeMnepaTypbi b fli/iana30He 
1 2~28°C b pe>Ki/iMe HarpeBa (1 7~28°C — PUMY). 

3. flapaivieTpbi «Pe>KMM» v\ «L4e/ieBafi TeivinepaTypa» He MoryT 6biTb ycTaHOB/ieHbi fl/ia 6jiokob PWFY. 
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npi/ITOMHO-BblTflWHbie yOclHOBKI/l 



BeHTi/i/iJi 141/1^ 3,qaHi/ii/i 1/1 noivieii^eHi/ii/i MO>KeT npi/iBecTi/i 

K 3HaMI/ITe/lbHblM Ten/lOnOTepflM. npi/ITOMHO-BblT^>KHa^ 

ydaHOBKa Lossnay (JloccHei/i) no3BO/ifleT y-n/mi/131/ipoBaTb ,qo 
70% BHepri/ii/i, 3aTpaHi/iBaeMOM Ha ox/ia>KfleHi/ie 1/1/11/1 HarpeB 
B03,qyxa b noiviemeHi/mx. Ci/iCTeMbi Lossnay He TO/ibKO 
CHi/i>KaiOT onepaui/ioHHbie 3aipaTbi Ha B-JieKTpoaHepn/iio, ho i/i 

n03BOJlflK)T CHI/131/ITb CTOI/IMOCTb o6opyflOBaHI/m flO 30% 

6/iaro.qapfl yciaHOBKe MeHee MOiijHbix MOfle/iei/i. 

BeHTi/i/iai4i/iOHHa^ yciaHOBKa Lossnay yTi/mi/131/ipyeT 
ABHyio 1/1 CKpbiTyto Ten/iOTy B03flyxa, to edb nomi/i 
BbipaBHi/iBaeT He TO/ibKO TeivinepaTypy npi/iTOMHoro 
1/1 BbiTJi>KHoro B03flyxa, ho 1/1 ero B/iaroco,qep>KaHi/ie. 
B/iaroflapa i/icno/ib30BaHi/ito cneui/ia/ibHoro Maiepi/ia/ia 
peKynepaTopa npi/iTOMHbii/i B03,qyx ox/iawflaeTCfl 1/1 
ocywaeTCfl jieTOM, a TaK>Ke HarpeBaeTca 1/1 yB/ia>KHfleTCfl 
31/imoi/i 3a CMeT BbiTJi>KHoro B03,qyxa. Maiepi/ia/i peKynepaTopa 
i/iMeeT i/i36i/ipaTe/ibHyto npoHi/ii4aeMOCTb k pa3/ii/iMHbiM ra3aM, 
mto o6ecnem/iBaeT CBo6oflHoe npoxo>K,qeHi/ie BOflflHoro 
napa 1/1 npenflTCTByeT npoHi/iKaHi/ito 3arpfl3HfliOLHi/ix BemecTB 
(ymeKi/icjibii/i ra3, aMMi/iaK) Mepe3 deHKi/i Tenjioo6ivieHHi/iKa. 




LM 




Teruioo6ivieHHi/iK Lossnay 



Ten/ioo6ivieHHMK Lossnay (JloccHei/i) n3roTOB/ieH H3 y/ibrpaTOHKOi/i 6yiviarM, Mivieiomei/i 
cneui/ia/ibHyio nponnTKy. ro(()pnpoBaHHbie c/ion CK/ieeHbi nepneHfli/iKyjiapHO flpyr 
flpyry m o6pa3yK)T KaHa/ibi fl/ia npMTOMHoro m BbiTfl>KHoro B03flyxa. Hepe3 CTeHKi/i 
Ten/ioo6ivieHHMKa nponcxoflUT nepeaana Ten/iOTbi Mewfly B03flyiiiHbiivii/i noTOKaivin, a 
TaioKe flH())())y3Mfi BOflflHoro napa H3 6o/iee B/ia>KHoro B03flyxa k MeHee B/ia>KHOiviy. 
3(J)())eKTMBHOCTb Ten/ioo6ivieHHMKa Lossnay 5-ro noKO/ieHMfl yBe/iMMeHa 3a cneT 
npi/iMeHem/m B/iaronpoHnuaeivioro K/iea fl/ia <|)i/iKcai4i/ii/i ro())pnpoBaHHbix c/ioeB n 
pa3fle/iMTe/iei?i. 



l~lpi/iTOK CBewero B03flyxa 6e3 AMCKOM(|)opTa 

BemycTaHOBKa Lossnay He npodo noflaeT CBe>KMi/i B03flyx, ho m M3ivieHfleT ero 
Teivinepaiypy n BJiarocoflepwaHMe. JleTOM npnTOMHbiM B03yx ox/ia>KflaeTCfl m ocywaeTCfl 
3a cneT Ten/io- 1/1 B/iaroo6ivieHa c BbrrawHbiM B03flyxoivi. 3mmom — Hao6opoT: 
npi/iTOMHbii/i B03flyx HarpeBaeTCfi m yB/ia>KHfleTCfl nepefl nocTyn/ieHneivi b noiviemeHMe. 



CHapy>Kn j BHyipn 




CBe>Kero 
B03flyxa 




CTeHKa Ten/ioo6ivieHHMKa 




E 

25 MKM 





Bkohomha 



CHM>KeHMe 

3KcnjiyaTaMi/iOHHbix 
pacxoflOB 



CHn>KeHne 
pacxoflOB AOCTMraeT 

18,8% 



HyweH 

MeHee MomHbiM 

KOHflMMMOHep 



o6t>NHafl cucTeivia 




C6a/iaHCi/ipoBaHHbM B03flyxoo6ivieH 



Lossnay 




C MCnOJ1b30BaHMeM 

Lossnay 





Ecjim b noMemeHi/ii/i He opraHM30- 
BaH npi/iTOK CBewero B03flyxa, to 
flaB/ieHne b noiviemeHi/ii/i 
noHM>KaeTCfi. B 3tom c/iynae 

9(J)(t)eKTHBHOCTb yCTaHOBJieH HOI/I 

BbiT«>KHOM CMCTeivibi pe3KO na^aeT. 



11^ npi/iTOK 



Lossnay 




OpraHi/i3aui/m uMpKy/iflLjMM B03flyxa 

C nOMOU^bK) npi/lTOMHO-BblTfl>KHOI?l 

cucTeivibi o6ecneMMBaeT c6a/iaHcn- 

pOBaHHblM B03flyX006lVieH B 

noiviemeHMM n a^eKTMBHoe 
yfla/ieHi/ie 3arpa3HeHHoro B03flyxa. 



KoMc|)opTHoe B03AyxopacnpefleneHne 




OCeBOI/l BeHTMJlflTOp 



OceBbie BeHTMJlflTOpbl 
MIVieiOT HI/13KOe 

CTaTi/mecKoe flaB/ieHne, m 

MX CnOC06HOCTb yfla/lflTb 

B03flyx M3 repivieTM3Mpo- 
BaHHbix noiviemeHMM 
orpaHMMeHa. TaK>Ke ohm 
He Moiyr 6biTb 

MCnOJlb30BaHbl flJlfl 
pa6oTbi C CeTbK) 
B03flyXOBOflOB M 
flOnOJlHMTe/lbHblX 
BeHTMJ151L4MOHHblX 
9JieiVieHTOB. 



BblCOKOe 

CTan/mecKoe flaBJiem/ie 



Lossnay 




i4eHTpo6e>KHbii/i 

BeHTMJl^TOp 



l_leHTpo6e>KHbie 
BeHTMJi«Topbi xapaKTepM- 

3yK)TCfl BblCOKMM 

CTaTMMecKMM flaB/ieHMeivi. 
Ohm xopoujo yfla/iaiOT 
B03flyx fla>Ke M3 
repivieTM3MpoBaHHbix 
noiviemeHMM. Hanop 

BeHTMJlflTOpa flOCTaTOMeH 

fl/ia opraHM3auMM 
B03flyxopacnpefle/ieHMfl 
Mepe3 ceTb B03flyxoBO- 

flOB. 



craTi/mecKoe 
flaB/ieHne 



14eHTpo6e>KHbll/l 
BeHTMJlflTOp 




LUyMorjiyweHi/ie 



CrpyKTypa m iviaTepMa/i Ten/ioo6ivieHHMKa Lossnay npenflTCTByiOT 
nepeflane 3ByKOBbix bojih m nor/iomaiOT 3ByKOBbie KO/ie6aHMfl. 

Jla6opaTOpHblMM M3MepeHMfllVlM M MHOrOJieTHMM OnblTOM 

3Kcn/iyaTauMM noflTBepwfleHa a^eKTMBHOCTb noflaB/ieHMfl 
ujyivia b noiviemeHMflx b6jim3m aaponopTOB, >Ke/ie3HOflopo>KHbix 
jimhmm m aBTOiviarMCTa/ieM. 




88,2 flB 



Ten/ioo6ivieHHHK Lossnay 

42,9 fl 6 

(MOAe/ib LGH-50RVX-E) 



B3ai/IMOCBfl3b C KOHfll/ILJI/IOHepOM 



CMCTeivia ynpaB/ieHMfi npMTOMHO-BbiTfi>KHOM ycTaHOBKM Lossnay 

n03BOJlfleT C03flaBaTb 06-beflMHeHM« C KOHflMLJMOHepOIVl 

nojiynpoivibiLu/ieHHOM cepMM Mr. Slim p,nn opraHM3auMM 

CMHXpOHHOM pa60Tbl. BeHTyCTaHOBKy MO>KHO BK/llOMMTb 
CMHXpOHHO C KOHflMUMOHepOIVl MJ1M OTfle/lbHO OT Hero, MCnOJlb3y« 
LUTaTHbIM HaCTeHHbIM ny/lbT KOHflMUMOHepa. 




B3aMMOCBfi3aHHafi pa6oTa BeHTycTaHOBKM Lossnay 
m no/iynpoMbiLu/ieHHoro KOHflMUMOHepa 
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HacreHHaa npi/rroHHO-BbiTflWHaa yaaHOBKa 

VL-100EU5-E 

BeHTycTaHOBKM Lossnay 



Pacxofl B03,qyxa: 100 m 3 /m 



Oni/icam/ie npi/i6opa 

fl/ifi noflflepwaHi/m 3,qopoBoro Mi/iKpoK/ii/iMaTa b KBapn/ipe cnenyei npo,qyiviaTb ci/iCTeiviy 

np I/I TO MHO I/I BeHTI/IJlflLII/ll/l. 9(J)(])eKTI/IBHOI/l, C TOHKI/I 3peHI/lfl CTOI/IMOCTI/I, KOM(])OpTa, 

Hafle>KHOCTM i/i 3Heproc6epe>KeHi/m, nsnneTcn npi/iTOHHO-BbiTfl>KHafl ycraHOBKa Lossnay. 

B yaaHOBKax Lossnay BCTpoeH 3anaTeHTOBaHHbii/i KOMnaHi/iei/i Mitsubishi Electric 
peKynepaTop, rfle npi/iTOHHbii/i i/i bw™>khom B03flyx o6ivieHi/iBaiOTCfl Ten/ioivi i/i B/iaroi/i. 
3i/imoi/i B03flyx, no,qaBaeivibiM b KOivmaTy, noflorpeBaeTca i/i yB/ia>KHfleTCfl Ten/iwivi B03flyxoM, 
KOTopbiM yfla/iaeTCfl 1/13 KOMHaTbi. JleTOM, Hao6opoT, noflaBaeivibiM B03,qyx Macn/iMHO 
ox/ia>KflaeTCfi i/i ocywaeTCfl. 3jo He TO/ibKO CHi/iwaeT noTpe6/ieHi/ie 3Hepn/ii/i, ho i/i y/iymijaeT 
caivioMyBCTBi/ie. 



B ydaHOBKe Lossnay HeT flBi/i>Kymi/ixcfl nacrei/i, Kpoivie BeHTi/uiflTopa, nosTOMy OHa 
Hy>Kflaera Jii/iwb b Hec/io>KHOivi o6cny>Ki/iBaHi/ii/i — m/iCTKe (Jw/ibrpa i/i Ten/ioo6ivieHHi/iKa. 

• Mofle/ib VL-1 00EU5-E ycraHaB/ii/iBaeTCfl Ha CTeHe. 

• Bo3,qyx noflaeTca nepe3 flBa OTBepcTi/m b CTeHe fli/iaMeipoM 85-90 mm. 

• Pacxofl B03,qyxa MO>KeT pery/ii/ipoBaTbca (bncoki/ii/i i/i hi/bki/ii/i). 

• B KOMn/ieKTe c npi/i6opoM VL-1 00EU5-E nocTaB/iaiOTCfl aKceccyapw fl/ia MOHTa>Ka. 

fl/ia ynpaB/ieHi/m BeHTycraHOBKOi/i VL-1 00EU5-E npi/iMeHfliOTCfl BbiK/noMaie/ib (BKJV 
BblKJl) i/i nepeK/iiOHaTe/ib ( B bl CO KAfl/H M 3 K CKopocTb BeHTi/mflTopa) cropoHHi/ix 
npoi/i3BOfli/iTe/ie;ii/i. 



Pa3iviepbi 



HHflUKaTOp 

(jji/uibrp Tennoo6ivieHHi/iK pa6o™ 

Hapy>KHoro Lossnay 
B03flyxa 




flaHe^b OTKpbua 




npi/ITOMHbll/l/Bbl"m>KHOI/l 

B03flyxoBOfl A (b KOMnneKTe) 



npHTOMHbll/l/BblTa>KHOI/l 

B03flyxoBO,q B (b KOMnneKTe) 



KpbiuiKa 




Toni^nHa 

CTeHbl 

50-300 



nepeK/iKDMaTe/ib 

3aC/10HKM 

b no/iowem/m 

3aKpblTO 

(3aBOflCKaa 
yaaHOBKa) 



nepeK^KDMaie^b 
3acnoHKn 
b no/iowem/m 

OTKpblTO 



ripOCTpaHCTBO flJlfl yCT3HOBKI/l 

6o/iee 5 cm 



i/b noiviemeHi/m 



XapaKTepi/icTi/iKi/i npi/i6opa 



napaivieTp / Mofle/ib 


VL-100EU5-E 


Hanpfi>KeHne ni/iTai-ii/m (B, Vu,) 


220-240 B, 1 <|>a3a, 50 l~u 


noTpe6/ifieMafi MomHocrb 


HI/13Kafl 


Bt 


13 


BblCOKafl 


Bt 


30 


Pacxofl B03flyxa 


HI/13Kafl 


m 3 /m 


55 


BblCOKafl 


m 3 /m 


100 


YpoBeHb Luyivia 


HI/13Kafl 


flB(A) 


24,0 


BblCOKafl 


flB(A) 


36,5 


3())())eKTHBHOCTb peKynepaui/ii/i 

(no 3HTa/lbnHM) 


HM3Kafl 


% 


80 


BblCOKafl 


% 


73 


Bee 


Kl~ 


7,5 


fa6apnTbi 


fl/iMHa 


MM 


620 


TO/llHI/lHa 


MM 


200 


BblCOTa 


MM 


265 


Pa3iviep OTBepcTi/m b CTeHe 


MM 


2 otb. 085-90 


rapaHTupoBaHHbii/i flnana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp 


-lOX 1 ...+40°C 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC 
CORPORATION NAKATSUGAWA 
WORKS (flnom/m) 




Ha y/i i/i i4y 



cy/ii/iMbi 



b noMemeHwe 
Ormi/ii/i (aKceccyapbi) 





Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


1 


P-100P-E 


n/iacn/iKOBafl rnjib3a-yflJiMHMTe/ibfljinHOi/i 300 mm 
(fl/ifl deH TOJimi/iHOi7i 6o/iee 550 mm) 


2 


P-100PJ-E 


n/iaCTMKOBbie COeflMHMTe/lM fl/lfl rHJlb3bl-yflJlMHMTe/lfl (2 LUT.) 


3 


P-100HF5-E 


BblCOK03(t)(t)eKTI/lBHbll/l B03flyLUHbll/l (|)l/lJlbTp 


4 


P-100F5-E 


CTaHflapTHbll/l B03flyLUHbll/l (|)l/lJlbTp 



1 npn6op coxpaHfieT pa6oTOcnoco6HOCTb i/i npi/i 6o/iee hi/bkoi/i TeMnepaType Hapy>KHoro 
B03flyxa, ecnn i/icno/ib3yeTCfl p,nn Berni/ma 141/11/1 o6bNHbix >Kn/ibix noMemei-11/11/1. Ilpi/i 3tom He 
flonycKaeTC^ npuMeHeHne yB/ia>KHHTejiei/i B03flyxa. 
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rioflBecHafl npwroHHo-BbiTflWHafl yaaHOBKa 

LGH-40ES-E 

BemycTa hobkm Lossnay 
Pacxofl B03flyxa: 400 m 3 /m 



Oni/icam/ie npi/i6opa 

• 3ia MOfle/ib ycraHaBJii/iBaeTai ropi/Boma/ibi-io no,q noTOJiKOM (BbicoTa npi/i6opa 255 mm). 

• CucTeMa noaaBJiaeTCfl c RBym 4>i/i/ibTpaMi/i (noflana 1/1 BbiTflWKa) K/iacca EU-3. 

• KoMnaKTHbii/i 1/1 zierKMM npi/i6op. 



CpoK c/iy>K6bi Ten/ioo6MeHHoro 3/ieMeHTa flo 1 0 JieT. 
YnpaB/ieHne: BKJl/BblK/1, CKopocTb BeHTi/mflTopa BbicoKafl/m/BKaa. 
Yqo6Hoe o6cny>Ki/iBai-ii/ie npi/i6opa. 



riapaivieTp / Mo,qenb 




LGH-40ES-E 


noTpe6/ifleMafl Mou^HOCTb 


kBt 


0,146 


Pacxofl B03flyxa (Mi/m-MaKc) 


m 3 /m 


250-400 


3())())eKTMBHOCTb yT i/i/i i/i 3 ai4 i/i i/i Terma (MI/IH-MaKC) 


% 


48,0-54,0 


YpoBeHb Luyivia (Mi/m-MaKc) 


flB(A) 


34-43 


Bee 


Kr 


25,0 


ra6api/iTbi (LJJxflxB) 


MM 


900x693x255 


Hanpflwem/ie ni/iTam/m 


B, <$>, Vu, 


220-240B, 1c|),50ru 


fli/iaivieTp B03flyxoBOflOB 


MM 


200 


rapaHTupoBaHHbM flnana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp 


-10... +40 °C 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (flnom/m) 



Pa3Mepbi 




KJieMMH9a KOJIOflKa flJlfl 

Ka6e/ia m/uam/m 



*1 : Pacnonowem/ie OTBepcri/m flrm BBOfla Ka6e/ifl 3/ieKTponi/iTaHi/m 



ycTaHOBOMHaa 
Kopo6Ka 



I CD 

* s 



XapaKTepi/icTi/iKi/i 

80 
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0 100 200 300 400 500 

PacxoA B03Ayxa (M^/nac) 



flpMIViepbl yCTaHOBKM 



5 



Me>Kfly 6o/iTaMi/i 
noflBeca 



£ s o - 



Bbl6pOC 
BblTfl>KHOrO 

B03Ayxa « 

BXOfl ! 

Hapy>KHoro 
B03flyxa 



6oriTbi noflBeca 



ycjioBMfl 3KcnjiyaTai^nn 

Hapy>KHbm B03flyx: TeivinepaTypa -1 0°C ...+40°C, 
OTHOci/iTe/ibHaa B/ia>KHOCTb He 6ojiee 80%. fl/ia 
npeflOTBpaifleHi/m KOHfleHcai4i/m B/iarn HaTen/ioo6ivieHHi/iKe 
npi/i HH3KMXTeivinepaTypax Hapy>KHoro B03flyxa cnepyei 
ncno^b30BaTb KaHa^bHbm HarpeBaie^b. 




Hapy>KHaa peweTKa 

BXOfl 

Hapy>KHoro 
^!=> B03flyxa 

Bbi6poc 
Bbua>KHoro 
B03flyxa 

B03flyXOBOfl 



Me>Kfly noBepxHOCTbio deHbi 
i/i KopnycoM npi/i6opa 



I npi/i ycraHOBKe b creKnonaKeT 
6oji™ noflBeca 




ripi/in/ienam/m: 

1 . B03flyXOBOflbl K Hapy>KHblM peiiieTKaM flOJl>KHbl 6blTb 

Ten/ioi/i30Jii/ipoBaHbi. 

2. He flonycKai/rre nonaflam/m flO>Kfla b Hapy>KHbie 
peweTKi/i. 





Hai/iMeHOBam/ie 


OniicaHiie 


1 


PZ-03SLP-E 


flpoBOflHOM ny/ibTynpaBJiem/m Lossnay 
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KaHajibHaa npi/iTOHHo-BbiTflWHaa yaaHOBKa 

LGH-50RSDC-E 

BemycTa hobki/i Lossnay 
Pacxofl B03flyxa: 400 m 3 /m 



Oni/icam/ie npi/i6opa 

• ripHTOMHO-BblTfl>KHafl ydaHOBKa LGH-50RSDC-E OCHa^eHa BKOHOMI/NHblMM flBMraTeJlflMH 

nocTO^HHoroTOKa. 

• ripn6op ycTaHaB/iMBaeTCfi 3a noflwi/iBHbiM noTOJiKOM i/mi/i BepTH Ka/ibHO Ha no/iy. I~lpn ropi/i- 
30HTa/ibHOi/i ydaHOBKe npn6opa jiiOKfljifl o6aiy>Ki/iBaHi/m flo/iweH 6biTb pacno/ioweH CBepxy, 
a cepBMCHoe npoapaHCTBO Hafl 6jiokom ao/i>kho 6biTb He MeHeel 000 mm. I~lpn BepTMKa/ib- 
hom yaaHOBKe: cepBMCHoe npocipaHCTBO CBepxy i/i c6oKy — He MeHee 400 mm. 

• Ci/ideMa nocTaBJiaeTCfl c flByMfl (jw/ibipaMi/i (noflana v\ BbnawKa) K/iacca EU-G3. 

• llpeflycMOTpeHa TO/ibKO aBTOHOMHaa pa6oia. fl/ia ynpaB/ieHi/m npi/i6opoM i/icnojib3yK)TCfl 
BHeiuHi/ie nepeKJiK)MaTe/in fl/ia BKJiK)HeHi/m oflHOi/i H3 5 cryneHei/i npon3BOflHTe/ibHOc™. 

• flonycKaeTCfl flnc6a/iaHC npi/iTOHHoro v\ BbiTflWHoro B03flyxa. 




B KanecTBe Maiepwa/ia peKyneparapa i/icno/ib3yeTCfl yjibipaTOHKafl n/ieHKa. CpoK aiy>K6bi 
Ten/ioo6MeHHoro 3/ieMeHTa flo 1 0 JieT. 

Pe>KMMbi pa6oTbi «peKynepaL(i/m» v\nv\ «6ai/inac» Bbi6i/ipaK)TCfl aBTOMaTMMecKH. Ilpeflyc- 
MOTpeHa (J)HKcai4Mfl oflHoro 1/13 btmx pe>KMMOB c noMOii^bio DIP-nepeKJuonaTejifl Ha n/iaie 
ynpaB/ieHi/m. 

npn6op HMeeT BdpoeHHyK) cm ere My ynpaB/ieHMfl BHewHMM npi/iTOMHbiM HarpeBaie/ieM, a 
T3K>Ke u,env\ fl/ia (|)opMi/ipoBaHi/m BbixoflHbix CMma/iOB: BK/iiOMeH/BbiKJiiOMeH, HopMa/aBapwfl. 
llpeflycMOTpeHO noflKJiK)MeHneflaTMMKa yr/ieKMOioro ra3a. no ci/imajiyflaTm/iKa (cyxoi/i 

KOHT3KT) BeHTyCTaHOBKa nepeXOflHT Ha BblCOKyK) CKOpOCTb Bpaii^eHHfl BeHTHJlflTOpa BHe 

3aBncnMOc™ ot CKopoc™, ycraHOB/ieHHOM Ha ny/ibTe ynpaB/ieHHfl. 



napaMeTp / Mo,qenb 


LGH-50RSDC-E 




Hanp«>KeHMe nuTaHM^ B, (J), Y\\ 


220-240 B, 1 (J)a3a, 50 Vu, 


Pe>KMM pa6oTbi 


PeKynepaunjq 


Bai/inac 


CKOpOCTb BeHTMJl^TOpa 


1 


2 


3 


4 


5 


Pe>KMM 

Power 


1 


2 


3 


4 


5 


Pa60MMM TOK 


A 


1,17 


0,67 


0,35 


0,20 


0,13 


1,80 


1,20 


0,70 


0,35 


0,20 


0,13 


l~loTpe6.rmeMafl MomHOCTb 


Bt 


165 


90 


41 


22 


14 


265 


164 


90 


40 


21 


14 


Pacxofl B03flyxa 


m 3 /m 


395 


305 


215 


144 


90 


468 


395 


305 


215 


144 


90 


BHeujHee CTan/mecKoe flaB/ieHMe 


na 


100 


60 


30 


15 


7 


135 


100 


60 


30 


15 


7 


3(J)(J)eKTMBHOCTb peKynepauMM no TeivinepaType 


% 


77,5 


81,5 


85,5 


88 


90 














3(J)())eKTHBHOCTb peKynepauMM no ama/ibni/ii/i, % 


HarpeB 


71 


75 


79 


82 


84 














ox^a>KfleHne 


68 


72,5 


77 


80,5 


83 














YpoBeHb Luyivia 


flB(A) 


31 


26,5 


21 


18 


18 


35 


31 


26,5 


21 


18 


18 


riyCKOBOI/l TOK 


A 


He 6o/iee 2,5 A 


Bee 


Kr 


48,0 


ra6api/iTbi (LJJxflxB) 


MM 


1172x1056x322 


fluaivieTp B03flyxoBOflOB 


MM 


200 


rapaHTupoBaHHbiM flnana30H Hapy>KHbix TeivinepaTyp 
(oTHOci/iTe/ibHafl B/ia>KHOCTb He 6o/iee 80%) 


-10 ... +40°C — HenpepbiBHafi pa6oia npnTOMHoro n Bbrra>KHoro BeHmrmTopoB; 

-15 ... -10°C — npepbiBi/icrafl pa6oia npnTOMHoro BeHTi/i/ifuopa (60 mmh. — bk/homch, 10 mmh. — BbiK/iiOMeH) n 
HenpepbiBHafi pa6oia BbiTfl>KHoro BeHTM/iflTopa; 

HM>Ke -1 5°C — npepbiBUda^ pa6oia npnTOMHoro BeHTi/viflTopa (5 mmh. — bk/homch, 55 mmh. — BbiK/iiOMeH) m 
HenpepbiBHafi pa6oia BbiTAWHoro BeHTM/ifuopa. 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (flnoHMfl) 




KaHajibHaa npi/rroMHo-BbiTflWHafl ycraHOBKa 

LGH-RVX-E 

BeHTydaHOBKM Lossnay 
Pacxofl B03flyxa: 1 50-2000 m 3 /m 




LGH-1 5/25/35/50/65/80/1 OORVX-E 




LGH-150/200RVX-E 



Oni/icam/ie npi/i6opoB 

• Mofle/ii/i cepi/ii/i LGH-RVX-E ocHaifleHbi 6ecKO/uieKTopHbiMi/i flBi/iraTen^Mi/i BeHTi/maTopoB 
nocroflHHoro TOKa, mto o6ecnem/iBaeT Hi/i3Koe noTpe6/iei-ii/ie 9/ieKTpo3Hepri/M. 

• Ci/ideivia nocTaB/iaeTCfl c flByivm 4>i/i;ibTpaivii/i (noflana i/i Bbi"ra>KKa) K/iacca EU-G3. 

• ripeflycMOTpeHa aBTOHOMHaa pa6oia, pa6oia coBMecTHO c KOHfli/iqi/ioHepaivii/i cepi/ii/i 
Mr. Slim, a Taioxe b cociaBe MyjibTi/i30Ha/ibHOi/i VRF-ci/ideivibi City Multi. 

• MoflaB/ieHi/ie Luyivia b KaHa/ie npi/iTOMHoro B03flyxa. YpoBeHb HapywHoro Luyivia 
CHi/iwaeTca Ha 30flB. 

• flonycKaeTca fli/ic6a/iaHC npi/iTOMHoro i/i BwrawHoro B03flyxa. 

• Pe>Ki/iMbi pa6oTbi: aBTOMaTi/mecKi/ii/i, peKynepaqi/m, 6e3 Ten/ioo6ivieHa. llpeflycMOTpeHa 
B03MO>KHOCTb BHewHero ynpaB/ieHi/m CKopocrbio BeHTi/i/iJiTopoB ci/irHa/iOM 0-10 B, a 
TaK>Ke noflK/noMem/ie k ci/icieivie fli/icneTMepi/i3au,i/ii/i. 



CpoK c/iy>K6bi Ten^oo6ivieHHoro 3/ieivieHTa flo 1 0 nei. 
B KanecTBe Maiepi/ia/ia peKynepaTopa i/icno/ib3yeTCfl y/ibrpaTOHKafl n/ieHKa. 
BdpoeHa ci/icreivia ynpaB/ieHi/m BHewHi/iM npi/iTOHHbiM HarpeBaie/ieivi. 
Becn/iamaa nporpaiviivia nofl6opa i/i pacneia napaivieTpoB B03flyxa fl/ia npi/iTOMHO- 
Bbi™>KHbixycTaHOBOK Lossnay ( www.mitsubishi-aircon.ru, pa3fle/i «l~lporpaiviMbi/ 

fll/ICTpi/l6yTI/IBbl»). 

fl/ia ynpaB/ieHi/m i/icno/ib3yeTCfl pyci/KfH/mi/ipoBaHHbii/i ny/ibT PZ-61 DR-E co BCTpoeHHbiM 
Hefle/ibHbiM Tai/nviepoM i/ijii/i ynpoLi^eHHbii/i ny/ibT PZ-43SMF-E. 
ripeflycMOTpeHO noflK/iiOMeHi/ie flami/iKa ymeKi/ic/ioro ra3a. no ci/ima/iy flami/iKa (cyxoi/i 
KOHTaKT) Be mycTa h o b Ka nepexofli/iT Ha BbicoKyio CKopocTb BpameHi/m BeHTi/maTopa BHe 
3aBi/ici/iMOCTi/i ot CKopocTi/i, ycTaHOB/ieHHOi/i Ha ny/ibTe ynpaB/ieHi/m. 



riapaivieTp / Mo,qenb 



dyneHb npon3BOflHTe/ibHOCTn BeHTn/i^Topa 



LGH-1 5RVX-E 



LGH-25RVX-E 



LGH-35RVX-E 



LGH-50RVX-E 



LGH-65RVX-E 



Pacxofl B03flyxa 



m 3 /m 



38 



113 



150 



63 



125 



188 



250 



175 



263 



350 



125 



250 



375 



500 



163 



325 



488 



650 



BHewHee craTi/mecKoe flaB/ieHne 



fla 



24 



54 



95 



48 



85 



40 



90 



160 



30 



68 



120 



30 



68 



120 



noTpe6jifleiviafl MomHOCTb 



Bt 



28 



49 



7,5 



33 



62 



70 



140 



32 



78 



165 



49 



131 



252 



Pa60MMM TOK 



0,10 



0,15 



0,24 



0,40 



0,10 



0,16 



0,28 



0,48 



0,12 



0,26 



0,54 



0,13 



0,26 



0,59 



1,15 



0,15 



0,39 



0,9 



1,65 



3(t)(()eKTMBHOCTb peKynepauMM no TeivinepaType 



84 



83 



80 



86 



82 



80 



79 



86 



82,5 



80 



87 



83,5 



78 



86 



84 



3((x|)eKTi/iBi-iocTb peKynepauMM no ama/ibni/ii/i, % 



HarpeB 



78 



75,5 



73 



83 



69,5 



83,5 



78,5 



71,5 



82,5 



69 



82 



68,5 



ox/ia>KfleHi/ie 



79 



78 



74,5 



83 



74,5 



70 



68 



82 



78 



82 



72,5 



68 



66,5 



81 



74 



69,5 



66 



YpoBeHb wyivia 



flB(A) 



17 19 24 28 



17 20 22 



27 



17 20 28 32 



19 28 34 



18 22 29 34,5 



Bee 



20 



23 



30 



33,0 



38 



fa6apnTbi (LUxflxB) 



610x780x273 



735x780x273 



874x888x315 



1016x888x315 



954x908x386 



Hanpa>KeHi/ie ni/iTam/m 



B, (fr, Vu, 



220-240 B, 1 (|)a3a, 50 Vu, 



fli/iaivieTp B03flyxoBOflOB 



100 



150 



200 



Ha pa htm poBa h h bi i/i flnana30H Hapy>KHbix TeivinepaTyp 
(0TH0cnTe/ibHa« B/ia>KHOCTb He 6o/iee 80%) 



-10°C ... +40°C — HenpepbiBHaa pa6oia npnTOMHoro m BbiTfl>KHoro BeHTM/iflTopoB; 
-1 5°C ... -1 0°C — npepbiBMcraa pa6oia npnTOMHoro BeHTi/uiflTopa (60 mmh. — bkji, 1 0 mmh. — BbiKn); 
HM>Ke -1 5°C — npepbiBMCTafi pa6oia npnTOMHoro BeHTi/i/ifiTopa (5 mmh. — bkji, 55 mmh. — BbiK/i) 



3aBOfl (dpaHa) 



MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (flnoHMfl) 



riapaivieTp / Mo,qenb 



LGH-80RVX-E 



LGH-1 OORVX-E 



LGH-1 50RVX-E 



LGH-200RVX-E 



dyneHb npOM3BOflMTeJlbHOCTM BeHTM/lflTOpa 


1 


2 


3 


4 


1 


2 


3 


4 


1 


2 


3 


4 


1 


2 


3 


4 


Pacxofl B03flyxa 


m 3 /m 


200 


400 


600 


800 


250 


500 


750 


1000 


375 


750 


1125 


1500 


500 


1000 


1500 


2000 


BHeujHee daTMMecKoe flaB/ieHMe 


na 


10 


38 


85 


150 


11 


43 


96 


170 


11 


44 


98 


175 


10 


38 


84 


150 


noTpe6/ifleMafl MOLflHocrb 


Bt 


18 


60 


151 


335 


21 


75 


200 


420 


38 


123 


311 


670 


42 


153 


400 


850 


Pa60MMM TOK 


A 


0,15 


0,36 


0,83 


1,82 


0,17 


0,50 


1,20 


2,50 


0,29 


0,70 


1,75 


3,71 


0,33 


0,88 


2,2 


4,88 


3(Jx|)eKTMBHOCTb peKynepauMM no TeMnepaiype 


% 


85 


84 


82,5 


79 


89,5 


86,5 


83 


80 


85 


84 


82,5 


80 


89,5 


86,5 


83 


80 


3(J)(()eKTMBHOCTb peKynepauMM no 3HTa/ibnMM, % 


HarpeB 


81 


78 


73,5 


71 


87 


78 


74 


72,5 


81 


78 


73,5 


72 


87 


78 


74 


72,5 


ox/iawfleHMe 


81 


78 


72,5 


70 


85,5 


77 


73 


71 


81 


78 


72,5 


70,5 


85,5 


77 


73 


71 


YpoBeHb wyMa 


flB(A) 


18 


23 


30 


34,5 


18 


23 


31 


37 


18 


24 


32 


39 


18 


28 


36 


40 


Bee 


Kr 


48 


54 


98 


110 


Ta6apMTbi (LJJxflxB) 


MM 


1004x1144x399 


1231x1144x399 


1004x1144x798 


1231x1144x798 


Hanp«>KeHMe nMTaHMfl 


B, (|), Vu, 














220-240 B, 1 


c|)a3a, 50 \~u, 














flMaMeTp B03flyXOBOflOB 


MM 








250 












2 x 250 Ha Ka>KflbiM KaHa/i 







fa pa htm poBa h h bi m flMana30H Hapy>KHbix TeMnepaTyp 



-10°C ... +40°C — HenpepbiBHaa pa6oTa npMTOMHoro m BbiTfl>KHoro bchtm/i^topob; 
-1 5°C . . . -1 0°C — npepbiBMCTaa pa6oTa npMTOMHoro BeHTM/uiTopa (60 mmh. — bkji, 1 0 mmh. — BbiK/i); 
HM>Ke -1 5°C — npepbiBMcraa pa6oTa npMTOMHoro BeHTMJiflTopa (5 mmh. — bkji, 55 mmh. — bnkji) 



3aBOfl (cTpaHa) 



MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (flnoHMfl) 



Oni4i/ii/i (aKceccyapbi) 





Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


1 


PZ-61 DR-E 


CraHflapTHbiM npoBOflHOM ny/ibrynpaB/ieHMfl 


2 


PZ-43SMF-E 


ynpomeHHbiM npoBOflHOM ny/ibTynpaB/ieHMJi 


3 


PZ-15RFM 


BblCOK09())(|)eKTMBHblM (|)MJlbTp (EU-F7) LGH-1 5RVX-E 


4 


PZ-25RFM 


BblCOK09(|)(t)eKTMBHblM ())MJlbTp (EU-F7) LGH-25RVX-E 


5 


PZ-35RFM 


BblCOK03(|)(|)eKTMBHblM (|)MJlbTp (EU-F7) flJl« LGH-35RVX-E 


6 


PZ-50RFM 


BblCOK09(|)(t)eKTMBHblM ())MJlbTp (EU-F7) flJl« LGH-50RVX-E 


7 


PZ-65RFM 


BbicoK03())(|)eKTMBHbiM (J)M/ibTp (EU-F7) f\nf\ LGH-65RVX-E 


8 


PZ-80RFM 


BblCOK03(()<|)eKTMBHblM (|)MJlbTp (EU-F7) flJl« LGH-80RVX-E. 

fl/ijq MOfle/ieM LGH-1 50RVX-E noTpe6yK)TC« 2 ())MJibTpa. 


9 


PZ-100RFM 


BblCOK09(J)(()eKTMBHblM ())MJlbTp (EU-F7) flJl« LGH-1 00RVX-E. 

fl/ifi MOfle/ieM LGH-200RVX-E noTpe6yiOTC« 2 (Jw/ibrpa. 





Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


10 


PAC-SA88HA-E 


OTBeTHa^ MacTb k pa3t>eMaM CN1 7, CN26 


11 


PAC-SE55RA-E 


OTBeTHa^ MacTb k pa3t.eMy CN32 


12 


PZ-15RF8-E 


CTaHflapTHbiM ())MJibTp (EU-G3) fl/ifl LGH-1 5RVX-E 


13 


PZ-25RF8-E 


CTaHflapTHbiM c|)MJibTp (EU-G3) LGH-25RVX-E 


14 


PZ-35RF8-E 


CTaHflapTHbiM (J)M/ibTp (EU-G3) fl/i« LGH-35RVX-E 


15 


PZ-50RF8-E 


CTaHflapTHbiM c|)MJibTp (EU-G3) flji« LGH-50RVX-E 


16 


PZ-65RF8-E 


CTaHflapTHbiM ())MJibTp (EU-G3) fl/iJi LGH-65RVX-E 


17 


PZ-80RF8-E 


CTaHflapTHbiM (J)M/ibTp (EU-G3) fl/iJi LGH-80RVX-E. 
fl/i« MOfle/ieM LGH-1 50RVX-E noTpe6yK>TCfl 2 (J)M/ibTpa. 


18 


PZ-100RF8-E 


CTaHflapTHbiM (J)M/ibTp (EU-G3) fl/ifi LGH-1 00RVX-E. 
flji« MOfle/ieM LGH-200RVX-E noTpe6yiOTC« 2 ())MJibTpa. 
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Pa3iviepbi 



LGH-1 5, 25, 35, 50, 65, 80, 1 00RVX-E 



a/ibTepHaTi/iBHoe HanpaBJiem/ie noflKntOMgHi/ifl B03flyxoBOflOB 
6ai/inacHaa 3aaiOHKa 



EA (Bbi6poc 
Bbua>KHoro B03,qyxa) 



OA (Hapy>KHbii/i 



B03flyx) 



ripocTpaHCTBOflna 
o6aiy>Ki/iBaHi/m c|)i/i/ibTpoB, 
6/iOKa ynpaB/iem/m i/i 

BeHTHJiaTOpOB 




peKynepaTop 
Lossnay 

_± 



niOKfljia flOdyna k peKyneparopy 



MeCTO yCTaHOBKI/l BblCOK09(j)(j)6KTI/IBHOrO (j)l/IJlbTpa (onLii/m) 





wl 








| 


m 


T 


-e- 


X 



a/ibT6pHaTi/iBH06 HanpaBJiem/ie 

nOflMKDMeHMa B03flyXOBOflOB 



B03flyilJHbie(|)^bTpbl 



AKceccyapw LGH-1 5, 25, 35, 50, 65, 80, 1 0ORVX-E 

• Kpene>KHbie bmhtn 4~8 fl/ia 4>naHL4a B03flyxoBO,qa x1 6 

• KpenewHbie buhtn M5~1 0 fljia Kpenewa k noTO/iKy x4 

• Coefli/iHi/iTe/ibHbii/i 4>naHeL4 B03flyxoBOfla x4 

• KpblLUKa Bi/ima x6 

• CoeflUHHTe^bHbii/i Ka6enb Mr.Slim-Lossnay x1 



Bbi6poc 

Bbua>KHoro B03flyxa 



Hapy>KHbin B03flyx 



s otb. p,nn Ka6e/ia 
3/ieKTponi/rraHi/m 




BblTfl>KHOI/l 
B03flyX 



BblTfl>KHOI/l _ 
BeHTH/lflTOp 



Ta6nima pa3MepoB LGH-1 5, 25, 35, 50, 65, 80, 1 0ORVX-E efl. i/bm. (mm) 



Mofle/ib 


ra6apnTHbie pa3Mepbi 


Pa3Mepbi Kpermem/m 


Ai/iaivieTp 

B03flyXO- 

BOfla 


Onaneu, pj\f\ B03flyxoBOfla 


PaccTOHHi/ie flo LjeHTpa 


Macca 
(Kr) 


A 


B 


C 


D 


E 


F 


G 


H 


J 


K 


L 


M 


N 


LGH-1 5RVX-E 


780 


610 


289 


768 


658 


65 


100 


97,5 


110 


54 


450 


80 


119 


50 


20 


LGH-25RVX-E 


780 


735 


289 


768 


782 


65 


150 


142 


160 


64 


530 


102,5 


102 


30 


23 


LGH-35RVX-E 


888 


874 


331 


875 


921 


85 


150 


142 


160 


64 


650 


112 


124 


55 


30 


LGH-50RVX-E 


888 


1016 


331 


875 


1063 


85 


200 


192 


208 


79 


745 


135,5 


124 


30 


33 


LGH-65RVX-E 


908 


954 


404 


895 


1001 


70 


200 


192 


208 


79 


692 


131 


124 




38 


LGH-80RVX-E 


1144 


1004 


404 


1131 


1051 


77 


250 


242 


258 


79 


690 


157 


165 


40 


48 


LGH-1 OORVX-E 


1144 


1231 


404 


1131 


1278 


77 


250 


242 


258 


79 


917 


157 


165 


40 


54 



Mofle/ii/i LGH-1 50 i/i 200RVX-E 



BblTflWHOH 
BeHTHJlflTOp 



KpoHLiiT6i/iH Kpenjiem/m 

' (4 OBa/lbHblX OTB. 1 3 X 30) 



m 



EA (Bbi6poc 
BblTfl>KHOrO B03,qyxa) 



OA (Hapy>KHbii/i 



B03flyx) 



llpOCTpaHCTBOfl^a 
06CJiy>KMBaHMfl (|>mibTpOB, 

6/iOKa ynpaB/iem/m i/i 

BeHTI/l/lflTOpOB 




AKceccyapbi LGH-1 50, 200RVX-E 

• KpenewHbie bmhtw 4~8 fl/ia (J)/iaHL(a B03flyxoBO,qa x16 

• CoeflMHUTenbHbii/i 4>naHeL4 B03flyxoBO,qa x4 

• KpblLUKa BI/1HT3 x6 

• CoeflMHUTenbHbii/i Ka6e/ib Mr.Slim-Lossnay x1 



Ta6/ii/iMa pa3MepoB LGH-1 50, 200RVX-E 



efl. I/I3M. (mm) 



Mofle/ib 


A 


B 


C 


D 


Macca 
(Kr) 


LGH-1 50RVX-E 


1004 


690 


690 


1045 


98 


LGH-200RVX-E 


1231 


917 


917 


1272 


110 



/h BHUMaHue! 

flonycKaeKfl TO/ibKO ropi/BOHTa/ibHafl yciaHOBKa npi/i6opoB LGH-RVX. 

i 
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HanopHbie xapaKTepucTHKn BeHTi/uiflTopa n 3(|)(|)eKTHBHOCTb Ten/ioo6ivieHa 



LGH-15RVX-E 



LGH-25RVX-E 



LGH-35RVX-E 



Rnvina B03flyxoBOfla 01 00 mm 




fl/ii/iHa B03flyxoBOfla 01 50 m 





Pacxofl B03flyxa, m 3 /m 



PacxoA B03flyxa, m 3 /h 



PacxoA B03flyxa, m 3 /h 



LGH-50RVX-E 



B03flyxoBOfla 0200 mm 




PacxoA B03flyxa, m 3 /m 



LGH-65RVX-E 



fl/ii/iHa B03flyxoBOfla (Z 




100 200 300 400 500 600 700 
PacxoA B03flyxa, m 3 /h 



LGH-80RVX-E 



| 150 



fl/ii/iHa B03flyxoBOfla 0250 mm 



ft! 



- 3<f><f>eKTOBHOCTbr 



I I I I I 

^TeMnepaType^- 



EE* 



PacxoA B03flyxa, m 3 /h 



70 = 
-I — 1 60 ! 

I I 



LGH-100RVX-E 



flnnHa B03flyxoBOfla 0200 mm 




Pacxofl B03flyxa, m 3 /m 



LGH-150RVX-E 



CKOp. 3 



0 1500 2000 2500 

PacxoA B03flyxa, m 3 /h 



LGH-200RVX-E 



1000 1500 2000 

PacxoA B03flyxa, m 3 /h 



llyjibTynpaBJieHM^ PZ-61DR-E 



riyjibTynpaBJiei-ii/m PZ-43SMF-E 






[ TIMER ] ( FILTER ) 



yaaHOBOMHaa 
rmacn/iHa 



ripoBOflHOi/i ny/ibT p,nn a BTOHOMHoro ynpaB/ieHi/m oflHOi/i i/mn rpynnoi/i (He 6o/iee 1 5) 
ydaHOBOK Lossnay. 

• Tpynna MOweT coflepwaTb He 6o/iee 2 ny/ibTOB ynpaB/ieHi/m. 06a nyjibra awkhw 
6biTb oflHoro Tuna. 

• BcTpoeHbi Tai/iMepbi: Hefle/ibHbii/i, TeKymero aha, aBTOBbiKJiK)MeHi/m. 

• ABTOMaTi/NecKi/ii/i Bbi6op pe>KHMOB: peKynepaui/m i/mn 6ai/mac. 

• Pe>KMM HOMHoro npoBeipuBaHna. 

• MaKCHMa/ibHafl fl/ii/ma Ka6e/ifl cumajibHOi/i jimhmm cocTaB/iaeT 500 m. 

• MaTpMMHbll/l flMCn/iei/l C nOflCBeTKOI/l. l/lH(|)OpMai4l/m BblBOflHTCfl Ha pyCCKOM f\3b\Ke. 

• «<X>i/iHi/ii±iHafl» pery/inpoBKa CTan/mecKoro flaB/ieHi/m p,nn KOivineHcaunn yBejii/meHi/m 
conpoTi/iB/ieHi/m (Jw/ibrpa b npouecce BKcn/iyaTaunn. 

• l/lHflMKai4n« Hei/icnpaBHOCTi/i i/i xpaHeHi/ie apxi/ma. 

• flyjibT PZ-61 DR-E nenb3f\ noflK/iKDMaTb k BeHTycraHOBKaM LGH-RX5. 



ripoBOflHOi/i ny/ibTfljui a btohomhoto ynpaB/ieHi/m oflHOi/i i/mn rpynnoi/i (He 
6o/iee 1 5) yciaHOBOK Lossnay. 

• Tpynna MO>KeT coflepwaTb He 6o/iee 2 ny/ibTOB ynpaB/ieHi/m. 06a ny/ibra 

flO>KHbl 6blTb OflHOI~0 Tuna. 

• BdpoeH Tai/iiviep TeKymero aha. 

• ABTOMaTi/mecKi/ii/i Bbi6op pe>Ki/iMOB: peKynepaui/m i/mn 6ai/mac. 

• l/lH(|)opMai4Hfi Ha flucrmei/i BbiBOfli/iTCfl Ha aHnni/ii/iCKOM fl3biKe. 

• l/lHflMKauMfi Hei/icnpaBHOCTi/i. 

• ny/ibT PZ-43SMF-E coBMecTi/iM c BeHTycraHOBKaMi/i LGH-RX5. 
ripi/iMeMaHwe. 

ny/ibrynpaBJieHi/m PZ-60DR-E, npwvieHflBLiJi/ii/icfl c BeHTycTaHOBKaivii/i LGH-RX5, 
coBMecTMM c BeHTycTaHOBKaMi/i LGH-RVX. 
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Ci/iCTeMbi OTonjieHi/m 1/1 HarpeBa BOflbi 



Cxeiwa cepMM TermoBbix HacocoB 



x/iaflarem 

I R410A 



Cepi/iR 


Hai/iMeHOBaHi/ie 


Tendon poi/i3BOfli/iTe^bHOCTb, kBt 


Ha3HaHem/ie 


CTp. 


cc 

s 

Q. 

<U 
u 

DC 


Hapy>KHbiM 6/iok 

ZUBADAN 

MUZ-FHVEHZ 


3,2 


4,0 




6,0 






























• Bo3flyLUHoeoTon/ieHne 


196 


fD 
OQ 

g 

XI 
LQ 


Hapy>KHbii/i 6/iok 

ZUBADAN 

MUFZ-KJVEHZ 


3,4 


4,3 




6,0 






























• Bo3flyLUHoe OTon/iem/ie 


198 


CC 

s 

Q. 

QJ 
u 

Cv 


Hapy>KHbiM 6jiok 

ZUBADAN 

PUHZ-SHW 












8,0 






11,2 




14,0 
















• Bo3flyLUHoeoTon/ieHne 

• HarpeB (ox/iawflem/ie) BOflbi 


200 


Hapy>KHbii/i 6/iok 
ZUBADAN 

PUHZ-SHW230YKA 


























23,0 












• HarpeB (oxjiawflem/ie) BOflbi 


200 


Hapy>KHbiM 6/iok 
POWER INVERTER 
PUHZ-SHW/SW 










7,0 


8,0 






11,2 




14,0 


16,0 


23,0 




27,0 








• HarpeB (oxjiawflem/ie) BOflbi 


206 


ru 

is 


Mr. SLIM + 
PUHZ-FRP 












8,0 


























• Bo3flyiuHoe OTon/ieHne 

• HarpeB BOflbi 


210 






f ^ 

o 

Q. 

>s 

c; 


HapywHbiM 6/iok 
POWER INVERTER 
PUHZ-W 






5,0 










9,0 






















• HarpeB (oxjiawflem/ie) BOflbi 


204 


O 
1= 


Hapy>KHbii/i 6/iok 

ZUBADAN 

PUHZ-HW 


















11,2 




14,0 
















• HarpeB (ox/iawflem/ie) BOflbi 


204 


CD 
Xi 

^ .0 LT) 

£ £ *J 

5 CD — 
5 h ±! 
£ U 3 

n u§ 

^u. > 

X CC • - 




ri/iflpoMOfly/ii/i 






5,0 




7,0 


8,0 




9,0 


11,2 




14,0 
















• Oron/iem/ie i/i l~BC 


214 


KoHTpo/i/iepbi 
PAC-IF061/62B-E 




• OTormem/ie i/i l~BC 


220 


Hapy>KHbii/i 6/iok 

ZUBADAN 

PUHY-HP 




























25,0 




31,5 


50,0 


63,0 


• Bo3flyLUHoeoTon/ieHne 

• HarpeB (oxjiawflem/ie) BOflbi 


226 


ByaepHbiM 6/iok 
PWFY-P BU 




















12,5 


















• HarpeB BOflbi (flo 70°C) 
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Ten/ioo6ivieHHbii/i 

6/IOK 

PWFY-EPAU 




















12,5 








25,0 










• HarpeB (ox/iawflem/ie) BOflbi 
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Hto TaKoe TermoBoi/i Hacoc? 

BTopoe Hana/io TepMOfli/maivii/iKi/i r/iaci/iT: «Ten/iOTa caivio- 
npon3BO/ibHO nepexoflMT ot Te/i 6o/iee HarpeTbix k Te/iaivi 
MeHee HarpeTbiM». A mo>kho /ii/i 3acraBi/iTb Ten/io flBi/iraTbca 
b o6paTHOM HanpaB/ieHMM? fla, ho b 3tom c/iynae noTpe6y- 
iotca flono/iHMTe/ibHbie 3aipaTbi 3Hepn/ii/i (pa6oTa). 

CucTeivibi, KOTopwe nepeHocflT Ten/io b o6paTHOM Ha- 
npaBJieHi/ii/i, MacTO Ha3biBaK)T Ten/ioBbiivii/i Hacocaivii/i. Te- 
n/ioBoi/i Hacoc MO>KeT npeflCTaB/iRTb co6oi/i napoKOivinpec- 
ci/iOHHyio xo/iOflMJibHyK) ydaHOBKy, koto pa COCTOI/IT 1/13 
cjieflyiOL^Mx ochobhwx KOMnoHeHTOB: KOMnpeccop, koh- 
fleHcaTop, pacLuupMTe/ibHbiM BeHTi/uib i/i i/icnapi/rre/ib. Ta- 
30o6pa3HbiM x/ia,qareHT nociynaeT Ha bxoa KOMnpeccopa. 
Koivinpeccop OKi/iiviaeT ra3, npi/i stom ero flaB/iem/ie i/i Teivi- 
nepaiypa yBe/ii/mi/iBaiOTCfl (yHi/iBepca/ibHbii/i ra30Bbii/i 3a- 
koh MeHfle/ieeBa— K/ianeMpoHa). ropam/ii/1 ra3 no,qaeTCfl b 
Ten/ioo6ivieHHMK, Ha3biBaeivibii/i KOHfleHcaiopoivi, b kotopom 
oh ox/ia>KflaeTCfl, nepeflaBaa CBoe Ten/io B03,qyxy i/i/ii/i BO,qe, 
i/i KOHfleHcupyeTca — nepexo,qi/iT b >Ki/iflKoe cocroflHi/ie. fla- 
jiee Ha nyTi/i >Ki/iflKOCTi/i BbicoKoro flaB/ieHi/m yciaHOB/ieH 
pacnii/ipi/iTe/ibHbii/i BeHTM/ib, noHi/iwaiomi/ii/i flaB/ieHi/ie x/ia- 
flareHTa. Koivinpeccop i/i pacLui/ipi/rre/ibHbii/i BeHTi/i/ib fle/iflT 
3aMKHyTbiM n/iflpaB/ii/mecKi/ii/i KOHTyp Ha flBe MacTi/i: CTopo- 
Hy BbicoKoro flaB/iem/m i/i dopoHy Hi/i3Koro flaB/ieHi/m. Ilpo- 

XOflfl Mepe3 paCLUMpHTe/lbHblM BeHTMJlb, MaCTb >KI/lflKOCTI/l 

i/icnapaeTca, i/i TeivinepaTypa noTOKa noHi/i>KaeTCfl. 

fla/iee stot noTOK nociynaeT b Ten/ioo6ivieHHi/iK (i/icna- 
pi/iTe/ib), cBR3aHHbii/i c OKpy>KaK)L^ei/i cpefloi/i (Hanpi/iiviep, 



B03flyiuHbii/i Ten/ioo6ivieHHi/iK Ha yjii/iqe). I1pi/i hi/i3kom flaB- 
/ieHi/ii/1 >Ki/iflKOCTb i/icnapaeTCR (npeBpau^aeTCR b ra3) npi/i 
TeivinepaType Hi/i>Ke, Meivi TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa 
i/ijii/i rpyHTa. B pe3y/ibraTe HacTb Ten^a Hapy>KHoro B03flyxa 
i/ijii/i rpyHTa nepexofli/iT bo BHyTpeHHioio 3Hepri/iio x/iafla- 
reHTa. ra30o6pa3Hbii/i x/iaflarem" BHOBb nocTynaeT b KOM- 
npeccop — KOHTyp 3aMKHVJlCfl. 

Mo>kho CKa3aTb, mto pa6oTa KOMnpeccopa MfleT He 



cro/ibKO Ha «npoi/i3BOflCTBo» Ten/ioTbi, CKO/ibKO Ha ee nepe- 
Meu^eHi/ie. llosTOiviy, 3aTpaMi/iBaa Bcero 1 kBt 3/ieKTpi/me- 
ckoi/i mol^hocti/i Ha npi/iBOfl KOMnpeccopa, mo>kho no^y- 

HI/ITb Ten/lOn pOI/l3BOfll/ITe/lbHOCTb KOHfleHcaTopa OKO^O 5 

kBt. 

Ten/ioBOM Hacoc Heaio>KHO 3acTaBMTb pa6oTaTb b o6paT- 
hom HanpaBJieHi/ii/i, to ecTb i/icno/ib30BaTb ero fl/i^ ox/ia>K- 
fleHMR B03,qyxa b noMeu^eHMM jieTOM. 
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Ten/ioBOM Hacoc c m h BepTopoM 

MUZ-FH VEHZ 

HacTeHHbii/i BHyTpeHHMM 6jiok (cepi/ia fle/llOKC) 
HarpeB (oxjiawflem/ie): 3,2-6,0 kBt 



MSZ-FH25/35/50VE 



Oni/icam/ie npi/i6opa 

• Pa6oTa b pe>Ki/iiv\e HarpeBa flo -25°C Cra6i/i/ibHafl Tendon poi/i3BOfli/iTejibHOCTb 
npi/i hi/i3koi/i Hapy>KHOi/i TeivinepaType. YcTaHOB/ieH 3/ieKTpoi-iarpeBaTejib 
noflflOHa Hapy>KHoro 6/iOKa. 

• CucTeivia ohi/ictki/i B03,qyxa Plasma Quad no3BOJifleT 6bicrpo i/i36aBi/iTbCfl ot 6aKTepi/ii/i, 
BnpycoB, a/uiepreHOB 1/1 ribi/ii/i. Bcrpoei-iHbii/i fle30flopi/ipyK)Liji/ii/i 4>i/uibTp a^^eKTMBHO 
yfla/iaeT Henpi/mTHbie 3anaxi/i. 



s 

= -- 

it 



J 



H 3 CTe H H bl l/l BHyTpeHHMI/l 6/iok (K/iacc fle/llOKC) 



ZUMSAN 



CKaHi/ipoBaHi/ie TeivinepaTypbi noiviemei-ii/m c noivioinbK) flami/iKa 3D l-SEE fl/ia 
paBHOMepHoro nofl,qep>Kai-ii/m komc|)opthoi/i TeivinepaTypbi, Hanpi/iMep, y 
noBepxHOCTi/i no/ia b ,qeTCKOi/i KOivmaTe. 

3HaMMTe/ibHbie bo3mc»khocti/i no fl/ii/ii-ie iv\ari/iCTpa/ii/i x/iaflareHTa 1/1 nepenafly 

BblCOT. 



BHyTpeHHi/ii/i 6jiok 



Hapy>KHbie 6jioki/i 



3D /-see Sensor 



Pfaxnii 



uad 



flBOMHAfl ■TYPBO 
3ACJ10HKA ■pejkmm^P 




31/IMHEE ■ HArPEB fl o 

oxjmaehmeH "25 C 



BHyipen 


hi/ii/i 6jiok(BB) 






MSZ-FH25VE 


MSZ-FH35VE 


MSZ-FH50VE 


Hapy>KHbM 6jiok(H5) 






MUZ-FH25VEHZ 


MUZ-FH35VEHZ 


MUZ-FH50VEHZ 


Hanpawem/ie 3JieKTponi/iTam/m (B, I'm) 


220-240 B, 1 (J)a3a, 50 




npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


2,5(1,4-3,5) 


3,5 (0,8-4,0) 


5,0(1,9-6,0) 




noTpe6/ifleiviafl Mom,Hocrb 


kBt 


0,485 


0,82 


1,38 




Ce30HHa?l 3Hepr03(()(t)eKTMBHOCTb SEER 


9,1 (A+++) 


8,9 (A+++) 


7,2 (A++) 


X 

a» 


ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iem/ia BB 


flB(A) 


20-23-29-36-42 


21-24-29-36-42 


27-31-35-39-44 


* 

X 


ypOBeHb 3ByKOBOI/l moluhocti/i BB 


flB(A) 


58 


58 


60 


O 


ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iem/ia HB 


flB(A) 


46 


49 


51 




ypOBeHb 3ByKOBOI/l moluhocti/i HB 


flB(A) 


60 


61 


64 




pacxofl B03flyxa BB 


m 3 /h 


234-696 


234-696 


384-744 




npOM3BOflMTe^bHOCTb 


kBt 


3,2(1,0-6,3) 


4,0(1,0-6,6) 


6,0(1,7-8,7) 




noTpe6/ifleMafl Mow,HOCTb 


kBt 


0,58 


0,80 


1,55 


CO 

a» 

CL 


ce30HHaa 3Hepro3(|x|)eKTi/iBHOCTb SCOP 


4,9 (A++) 


4,8 (A++) 


4,2 (A++) 


O 
vo 
O 


ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iei-ma BB 


flB(A) 


20-24-29-36-44 


21-24-29-36-44 


25-29-34-39-46 




ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iei-ma HB 


flB(A) 


49 


50 


54 




pacxofl B03flyxa BB 


m 3 /h 


240 - 792 


240 - 792 


342 - 876 


MaKCMManbHbiM pa6om/ii/i tok 


A 


9,6 


10,5 


14,0 


fli/iaivieTp Tpy6 


>KHflKOCTb 


MM (flKMM) 


6,35(1/4) 


6,35(1/4) 


ra3 


MM (flKMM) 


9,52 (3/8) 


12,7(1/2) 


OpeoHonpoBOfl Me>K,qy 


fl/ii/ma 


M 


20 


20 


30 


6/lOKaMM 


nepenafl bwcot 


M 


12 


12 


15 


rapaHTi/ipoBaHHbii/i 


ox/ia>KfleHne 


-10- +46°C no cyxoMy TepMOMeipy 


flnana30H Hapy>KHbix 
TeivinepaTyp 


o6orpeB 


-25 ~ +24°C no BJia>KHOMy TepMOMeipy 1 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER 


PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Tai/maHfl) 




noTpe6/ifleiviafi Mom,HOCTb 


Bt 


29 


29 


31 


o> o 


ra6apnTbi: LUxrxB 


MM 


925x234x305(+17) 


CL ^ 
X 


flwaivieTp flpeHa>Ka 


MM 


16 


16 


16 


CO 


Bee 


Kr 


13,5 


13,5 


13,5 


s 

x m 
¥ o 


ra6api/iTbi: LUxrxB 


MM 


800x285x550 


800x285x550 


840x330x880 


Hapy; 
6/1 


Bee 


Kf 


37,0 


37,0 


55,0 



MUZ-FH25VEHZ 
MUZ-FH35VEHZ 
ra6api/iTbi (LUxrxB) 
800x285x550 mm 



1 

5 



MUZ-FH50VEHZ 
Ta6apnTbi (LUxrxB) 
840x330x880 mm 





qHIpamI'W' 




25, 35 25, 35 



On L41/1 i/i (aKceccyapbi) 





HanMeHOBaHne 


Oni/icam/ie 


1 


MAC-3000FT-E 


CMeHHbiM 3/ieMeHTfle30flopnpyK)inero (Jw/ibTpa 
(peKOMeHflyera 3aMeHa npi/i yxyAUjem/m 

3(|)(|)eKTHBHOCTM fl,e30A0pi/ip0BaHMfl) 


2 


MAC-2330FT-E 


CMeHHbii/i 3/ieMeiHT n/ia3MeHHoro aHTi/ia/uiepreHHoro 
3H3MMHoro (|)MJibTpa (peKOMeHflyeTca 3aMeHa 1 
pa3 b rofl) 


3 


MAC-093SS-E 


HacaAKa fl/ia nbmecoca p,nt\ hi/ictki/i 

Ten/1006MeHHMKOB 


4 


PAR-31MAA 


riOJlHO(|)yHKL4MOHaJlbHblM npOBOflHOM ny/lbT 

ynpaB/iem/m (ajia noflKJiiOHeHi/m Heo6xoAMM 
MHTepc|)eMC MAC-333IF-E) 


5 


PAC-YT52CRA 


ynpomeHHbii/i npoBOflHOi/i ny/ibr ynpaB/iem/m 
(fl/ifl noflKJiiOHeHi/m Heo6xo,qi/iM MHTep4>ei/ic 
MAC-333IF-E) 


6 


MAC-889SG 


PeiueTKa HapywHoro 6/iOKa fl/ia M3MeHeHMfi 
HanpaB/ieHMfl Bbi6poca B03flyxa (MUZ-FH25/35) 


7 


MAC-886SG-E 


PeiueTKa Hapy>KHoro 6/iOKa fl/ia M3MeHeHMfi 
HanpaB/ieHMfl Bbi6poca B03Ayxa (MUZ-FH50) 


8 


MAC-1702RA-E 
MAC-1710RA-E 


Ka6e/ib c pasteMOM ajia nop,KnmeHv\n k n/iaie 
BHyipeHHero 6/iOKa BHeiuHero cyxoro KomaKTa 
(BK/i/BbiKJi). fl/iMHa Ka6e/ifi 2m — MAC-1 702RA-E 1/1 
10M-MAC-1710RA-E. 


9 


MAC-333IF-E 


KOM6MHMpOBaHHblM MHTep(|)eMC fl/lfl nOflKJltOHeHMfl 

k cuma/ibHOM ji 1/1 h i/i 1/1 M-NETVRF-cucTeM City Multi, 
a T3K>Ke p,nt\ nop,KnmeHv\R npoBOflHoro ny/ibTa v\ 
BHeiuHi/ix uenew ynpaB/iem/m v\ kohtpojia. 


10 


MAC-557IF-E 


KoHBepTepfl/ia ynpaB^eHMfl Hepe3 l/lmepHeT 


11 


ME-AC-KNX-1-V2 


KoHBepiep fl/ifl noflKJiKmeHMfl b ceTb KNXTP-1 (EIB) 


12 


ME-AC-MBS-1 


KoHBepiep am noflK/noHem/m b ceTb RS485/Modbus RTU 


13 


ME-AC-LON-1 


KoHBepiep fl/ifi noflKJuo^eHMfl b ceTb LonWorks 


14 


ME-AC-ENO-1 


KoHBepiep fl/ifi noflK/iiOHeHMfl b 6ecnpoBOflHyio 
ceTb EnOcean 



Deluxe 

inverter 
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Pa3iviepbi 



BHYTPEHHI/IE 5/10KI/I: 
MSZ-FH25VE 
MSZ-FH35VE 
MSZ-FH50VE 



1x26oBa^bHoe otb. 



x20 OBa/ibHoe otb. 



i . 905 



































































MK-nyjibT ynpaB/ieHi/m 
SG13A 




HAPy>KHblE 5/10KI/I: 
MUZ-FH25VEHZ 
MUZ-FH35VEHZ 




Efl. H3M.: MM 



Bbixofl B03flyxa 



\flpeHa>KHblH 

w/iaHr 





l/l30JlflL4l/m 


037 (Hapy>KHbm fli/iaMeTp) 


o g 
Q. Q- 

e c 


>Kl/lflKOCTb 


06,35 - 0,39 m (Ba/ibuoBKa 06,35) 


Ta3 


MSZ-FH25/35VE: 09,52 - 0,34 m (Ba/ibL(OBKa 09,52) 
MSZ-FH50VE: 09,52 - 0,43 m (Ba/ibL(OBKa 012,7) 


flpeHa>KHbii/i w/iaHr 


Hapy>KHbm fli/iaMeTp i/i30Jiflui/ii/i 028, 
Hapy>KHbii/i fli/iaMeip LUTyi^epa 01 6 



ApeHa>KHoe otb. 033 




ripOCTpaHCTBO fl/lfl yCTaHOBKM 



100 mm m 6o/iee 




Ecjii/i 6/iok ycTaHaB^MBaeTca Ha paMe, to ee BbicoTa flo/i>KHa b 2 pa3a 
npeBbiuiaTb MaKCi/iMa/ibHyio BbicoTy CHe>KHoro noKpoBa. 



flo3anpaBKa xnaflareHTa (R410A) 


MUZ-FH25/35VEHZ 


30 t/m x (fl/iMHa Tpy6bi xnaflareHTa (m) - 7) 



HAPy>KHblM 5/lOK 
MUZ-FH50VEHZ 



BXOfl^ 

B03flyxa 



Bxofl B03,qyxa 
_® ^ — 



ripOCTpaHCTBO fl/lfl yCTaHOBKI/l 



BblXOfl 

1 70 3 t BO3flvxa500 



I — <u o 
QJ 




(J)peoHonpoBO,q (ra3): 
012,7 (BanbL(OBKa) 




06bNHO OTKpblTO. 

He MeHee 500 mm npi/i OTcyTCTBi/ii/i 
npenaTCTBMM cnepeflu 

l/l C 60KOBblX CTOpOH. 



100 mm i/ijii/i 6o/iee. 
200 mm i/ijii/i 6o/iee, eain 
ecTb npermTCTBi/m 

C 60KOBblX CTOpOH. 



06bNHO OTKpblTO. 

He MeHee 500 mm npi/i OTcyTCTBMM 
npenaTCTBMi/i C3a,qn, CBepxy 

l/l C 60KOBblX CTOpOH. 




^ fib 



flo3anpaBKa x/iaflareHTa (R410A) 


MUZ-FH50VEHZ 


20 t/m x (fl/inHa Tpy6bi x/iaAareHTa (m) - 7) 



Cxeivia coefli/iHeHi/ii/i BHyTpeHHero n Hapy>KHoro 6jiokob 



Ka6enb 3/ieKTponnTaHi/ifl 

(aBTOMaTHHeCKMM BblK/lKWaTe/lb): 

MUZ-FH25VEHZ:3x1,5mm 2 (10 A) 
MUZ-FH35VEHZ:3x1,5mm 2 (12 A) 
MUZ-FH50VEHZ: 3x2,5 mm 2 (16 A) 



Hapy>KHbin 

6/IOK 




3a3eM/ieHne 



J npoBOfl3a3eivineHMfi 1 

flOJIWeH 6blTb Ha 60 MM fl/lMHHee OCTa/lbHblX npOBOflHUKOB 
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Ten/ioBOM Hacoc c m h BepTopoM 

MUFZ-KJ VEHZ 

HanOJlbHblM BHyTpeHHMI/l 6/lOK 



HarpeB (oxjiawflem/ie): 3,4-6,0 kBt 




Oni/icam/ie npi/i6opa 

• Pa6oTa b pe>KMMe HarpeBa no -25°C. Cra6i/uibHafl TenjionpoM3BOfli/iTejibHOCTb npi/i hi/bkoi/i 
Hapy>KHOi/i TeMnepaType. YcTaHOB/ieH 3-jieKTpoHarpeBaTe/ib noflflOHa Hapy>KHoro 6/iOKa. 

• ripeflHa3HaMeH fl/ia noMemeHi/11/1, b kotopwx HeB03MO>KHO pa3iviecTi/iTb HacieHHbie BHyTpeHHi/ie 6jioki/i, a 
TaKwe fl/ia i/iHTepbepoB, r/je npeflnoHTi/iTe/ibHa Hano/ibHafl yciaHOBKa. 

• l/l3JHi^Hbii/i fli/i3ai/iH, KOMnaKTHafl 1/1 /ien<afl KOHCTpyKqi/m. Hi/i3ki/ii/i ypoBeHb Luyivia. 

• rioflaMa B03flyxa BBepx 1/1/11/1 b flByx HanpaB/ieHi/mx: BBepx 1/1 bhi/13. Ci/ideivia B03flyxopacnpefle/ieHi/m i/iivieeT 3 
HanpaB/iaiOLni/ix B03flywHoro noTOKa c He3aBi/ici/iMbiM npi/iBOflOM. 

• BecnpoBOflHbiM ny/ibT co BCTpoeHHbiM Hefle/ibHbiM Tai/iiviepoivi. 

• Pe>KMMfle>KypHorooTonjieHi/m «l save». 

• Pe>KMM 3KOHOMI/NHOrO OXJia>KfleHI/m «ECONO COOL». 

• B KOMrmeKTe c 6jiokom nocTaB/ifleTCfl l/IK-ny/ibT ynpaB/ieHi/m. C noMombio flono/iHi/iTe/ibHoro i/iHTepcJ)ei/ica 
MAC-333IF mo>kho noflK/iiom/iTb HacTeHHbii/i npoBOflHOi/i ny/ibTynpaB/ieHi/m PAR-31 MAA. 9tot ny/ibr i/iivieeT 
pyci/i(J)i/ii4i/ipoBaHHbii/i no/ib30BaTe;ibCKi/ii/i i/iHTepcfiei/ic. 

• HaHOn/iaTI/IHOBbll/l 4>l/l/lbTp, B BO/lOKHa KOTOpOrO BCTpoeHbl n/iaTI/IHOBO-KepaiVll/IMeCKI/ie MaCTI/IL|bl 

HaHOMeTpoBoro fli/iana30Ha. Oi/uibTp ocyinecTB/iaeT aHTi/i6aKTepi/ia/ibHyio i/i aHTi/iBi/ipycHyio o6pa6oTKy 
B03flyxa, a TaK>Ke ym/iHTO>KaeT 3anaxi/i. HpeflycMOTpeHa aHTi/ia/uiepreHHafl 4>i/uibTpyiOLnafl BdaBKa (onqi/i^). 

• YciaHOBKa Ha crapwe Tpy6onpoBOflbi: npi/i 3aivieHe crapbix ci/icreivi c x/ia,qareHTOivi R22 Ha flaHHbie MO,qe/ii/i He 
Tpe6yeTca 3aivieHa 1/1/11/1 npoivibiBKa Mari/iapa/iei/i. 



H3py>KHbll/l 6/10K 










PAM 








1 


BeHTMJlflTOp DC 





2UBABAN 



BHyTpeHHMI/l 6/lOK 



jgl ■ ABTO BflPKO- H AHTI/IA/l/lEPrEH 
EconScool ■ 3ACJ10HKA ■ BEJlblM •% ■ (3H3MM) 



b mo*ou ff 

i save ■ ABTOCMEHA ■ ABTOPECTAPT 



L|EHTPAJlbH0E H TPynnOBOE HflOflKJllOHEHME ■flOflKJllOHEHMEH Wi-Fi >)) 
BK/1 / Bb!K/1 H yflPABJlEHME H KM-NET ■ KMXZ ■ MHTepHCT-ynp. 



onip onqns onqua 



BHyipeHHMM 6jiok (BB) 


MFZ-KJ25VE 


MFZ-KJ35VE 


MFZ-KJ50VE 


Hapywt 


HbIM 6/lOK (HB) 


MUFZ-KJ25VEHZ 


MUFZ-KJ35VEHZ 


MUFZ-KJ50VEHZ 


Hanpawem/ie 9JieKTponi/iTam/m 


B, <|>, Tm 


220-240 B, 1 (J)a3a, 50 Vu, 


o» 
s 
I 

CD 
CC 

fU 

c; 

X 

O 


npOM3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


2,5 (0,5 - 3,4) 


3,5 (0,5 - 3,7) 


5,0(1,6-5,7) 


noTpe6/i«eivia« MomHocrb 


kBt 


0,54 


0,94 


1,41 


ce30HHafl 3Hepro9(J)<|)eKTi/iBHOCTb SEER 


8,5 (A+++) 


8,1 (A++) 


6,5 (A++) 


ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iem/m BB 


flB(A) 


20-25-30-35-39 


20-25-30-35-39 


27-31-35-39-44 


ypOBeHb 3ByKOBOI/l MOWHOCTI/1 BB 


flB(A) 


49 


50 


56 


ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iem/m HB 


flB(A) 


46 


47 


49 


ypOBeHb 3ByKOBOI/l MOWHOCTH HB 


flB(A) 


59 


60 


63 


pacxofl B03flyxa BB 


m 3 /m 


234-492 


234-492 


336-646 


CO 

a» 

Q. 

fU 

X 


npOM3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


3,4(1,2-4,6) 


4,3(1,2-5,5) 


6,0 (2,2 - 8,2) 


noTpe6/ifieiviafi MomHocrb 


kBt 


0,77 


1,1 


1,61 


Ce30HHafl 3Hepr09(|)(t)eKTMBHOCTb SCOP 


4,5 (A+) 


4,4 (A+) 


4,3 (A+) 


ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iem/m BB 


flB(A) 


19-25-30-35-41 


19-25-30-35-41 


29-35-40-45-50 


ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iem/m HB 


flB(A) 


51 


51 


51 


pacxofl B03flyxa BB 


m 3 /m 


234-582 


234-582 


360-840 


MaKcuiviajibHbM pa6o L ii/ii/i tok 


A 


9,4 


10,2 


14,0 


CDpeoHonpoBOfl 
ivie>Kfly 6/iOKaiviM 


fl/inHa 


M 


20 


20 


30 


nepenafl bncot 


M 


12 


12 


15 


rapaHTupoBaH- 
Hbii/i flnana30H 
Hapy>KHbix 
TeivinepaTyp 


ox/ia>KfleHMe 


°c 


-10- +46°C no cyxoMy TepMOMeipy 


HarpeB 


°c 


-25 ~ +24°C no B/ia>KHOMy TepMOMeipy 


Biny- 
TpeH- 

Hl/ll/l 
6/lOK 


noTpe6/i«eivia« MomHocrb 


Bt 


16 


16 


38 


ra6apnTbi: LUxrxB 


MM 


750x215x600 


Bee 


Kr 


15 


15 


15 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS 
(flnoHi/m) 


Ha- 
py>K- 

Hbll/I 
6/lOK 


ra6apnTbi: LUxrxB 


MM 


800x285x550 


840x330x860 


Bee 


Kr 


37 


37 


55 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS 
(THAILAND) CO., LTD (Tai/maHfl) 



OnuuM (aKceccyapbi) 



HanMeHOBaHne 


OnucaHne 


1 


MAC-408FT-E 


AHTna/i/iepreHHafi ^MJibTpyioi^afl BcraBKa (3aivieHa 
1 pa3 b rofl) 


2 


PAR-31 MAA 


no/iHO(|)yHKL|MOHajibHbii/i npoBOflHOi/i ny/ibTynpaB- 
jieHMA (fljia noflK/iioHeHMfl Heo6xoflMM MHTepc))ei/ic 
MAC-333IF-E) 


3 


PAC-YT52CRA 


ynpomeHHbii/i npoBOflHOi/i ny/ibTynpaB/ieHMfl 
(fl/ifl noflK/iioHeHMfi Heo6xoflMM MHTep4>ei/ic 
MAC-333IF-E) 


4 


MAC-889SG 


PeiueTKa Hapy>KHoro 6/iOKa [\nf\ v\3N\eneHv\9\ HanpaB- 
jieHUfl Bbi6poca B03flyxa (MUFZ-KJ25/35) 


5 


MAC-886SG-E 


PeiueTKa Hapy>KHoro 6/iOKa p,nt\ M3ivieHeHMfi HanpaB- 
jieHMfl Bbi6poca B03flyxa (MUFZ-KJ50) 


6 


MAC-093SS-E 


HacaflKa fl/ia nbmecoca fl/ifi hmctkm Ten/ioo6ivieHHM- 

KOB 


7 


MAC-1702RA-E 
MAC-1710RA-E 


Ka6e/ib c pa3"beMOM fl/ia noflK/noHeHna k n/iaie 
BHyipeHHero 6/iOKa BHeiuHero cyxoro KomaKTa (bkji/ 
BbiK/i). fl/inHa Ka6e/ia 2m — MAC-1 702RA-E m 1 0 m — 
MAC-1710RA-E. 


8 


MAC-333IF-E 


KOIVl6l/lHI/ipOBaHHbll/l MHTep(j)eMCflJlfl 
nOflK/llOHeHMfl K CMTHa/lbHOM J1I/1HI/1M M-NET 

VRF-CMCTeivi City Multi, a TaK>Ke fl/ia uo^nmenm 
npoBOflHoro ny^bTa v\ bhcluhmx u,euev\ 
ynpaBJiem/m v\ kohtpojia. 


9 


MAC-557IF-E 


KoHBepTepfl/ia ynpaB/ieHMfl ^epe3 1/lHTepHeT 


10 


ME-AC-KNX-1-V2 


KoHBepiep fl/ifl noflK/iKiHeHMfl b ceTb KNXTP-1 (EIB) 


11 


ME-AC-MBS-1 


KoHBepiep fl/ifl noAK/iiOHeHMfl b ceTb RS485/Modbus 
RTU 


12 


ME-AC-LON-1 


KoHBepiep fl/ifl noflK/iKmeHMfl b ceTb LonWorks 


13 


ME-AC-ENO-1 


KoHBepiep fl/ia noflK/iiOHeHMa b 6ecnpoBOflHyio ceTb 
EnOcean 
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BHYTPEHHI/IE 5/10KI/I: 
MFZ-KJ25/35/50VE 



Unou\ap,b 
B03flyxonoflaio^ero 
OTBepcTi/m 



0,03 m 2 



6onee 
100 MM 



h 
r 

iz 



HeflOJl>KHO 6blTb 

npenaTCTBui/i 



MeHee 
150 MM 



6o/iee 
100 MM 




HAPy>KHblE 5/IOKI/l: 
MUFZ-KJ25VEHZ 
MUFZ-KJ35VEHZ 



ApeHa>KHoe otb. 033 




ripOCTpaHCTBO fl/lfl yCTaHOBKM 



1 00 mm m 6o/iee npi/i OTcyTCTBHH 
npenaTCTBMi/i cnepeflu h c 6okobnx 
ctopoh 




OTKpblTbl flBe CTOpOHbi: 

neean, npaBaa i/ijii/i 3aflHaa 



HAPy>KHblE 5/IOKI/l: 
MUFZ-KJ50VEHZ 



llpOCTpaHCTBO fl/lfl yCTaHOBKI/l 



flpeHa>KHoe otb. 042 




cepBMCHaa naHe/ib 



ujTyMep (>KHflKOCTb): 
06,35 (BanbMOBKa) 



ujTyMep (ra3): 
012,7 (BanbMOBKa) 



Cxeivia coefli/meHi/ii/i BHyTpeHHero n Hapy>KHoro 6jiokob 

Cxeivia coefli/meHi/ii/i BHyTpeHHi/ix 6/iokob MFZ-KJ25/35/20VE i/i Hapy>KHbix 6jiokob MUFZ-KJ25/35/50VEHZ aHa/iori/NHa 
npi/mefleHHOi/i paHee fl/ia ci/icreM MSZ-FH25/35/20VE c Hapy>KHbiMi/i 6/ioKaMi/i MUZ-FH25/35/50VEHZ. 




Peryjii/ipoBam/ie KOJii/mecrBa x/iaflareHTa (R410A) 

Hapy>KHbii/i npi/i6op 3anpaB/ieH flocraTOHHbiM KO/ii/mecTBOM 
x/iaflareHTa Ha fl/ii/my (J>peoHonpoBOfla flo 7 m. Ecjii/i fl/ii/ma Tpy6bi 
npeBbiiuaeT 7 m, to Heo6xofli/iMa flonormi/iTe/ibHafl 3anpaBKa 
xriaflareHTa (R410A). 



MUFZ-KJ25/35VEHZ 


30 i7m x (fl/iMHa Tpy6bi xnaflareHTa (m) - 7) 


MUFZ-KJ50VEHZ 


20 i7m x (fl/iMHa Tpy6bi xnaflareHTa (m) - 7) 
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CTa6i/i/ibHafl Ten/ionpon3BOflHTe/ibHOCTb 



TenjionpoM3BOflMTe/ibHOCTb no/iynpoMbiLUJieHHbix ci/icreivi Mitsubishi Electric cepi/11/1 ZUBADAN Inverter coxpanmeT HOMi/ma/ibHoe 3HaMeHi/ie Bn/iOTb flo TeivinepaTypbi Hapy>KHoro B03flyxa 
-1 5°C. Ilpi/i fla/ibHei/iLueivi noHi/iweHi/11/1 TeivinepaTypbi (3aBOfl-M3roTOBHTe/ib rapaHTi/ipyeT pa6oTOcnoco6HOCTb Hapy>KHbix 6jiokob cepi/11/1 «R2.UK» flo TeivinepaTypbi -28°C) Ten/ionpoi/BBOfli/i- 
Te/ibHOCTb Ham/maeT yMeHbLuaTbCJi. Ho npi/i btom coxpaHfleTCfl npei/iiviymecTBO KaK nepefl o6bNHbiivii/i ci/icreiviaivii/i, TaK 1/1 nepefl 9Heproa(|x|)eKTi/iBHbiivii/i ci/icreiviaivii/i cepi/11/1 POWER Inverter. 

2,0 r 



























pa bu^yxc 


b 


iiuwieLqe 






















































































































































































































Tennonpon3BO,qnTe^bHOCTb 
noTpe6^aeiviaa MOi^HOCTb 
































1 1 1 











TapaHTupoBaHHafi npoi/i3BOfli/iTejieivi 
Mi/iHi/iMa/ibHafl TeivinepaTypa Hapy>KHoro 
B03flyxa cocTaB/i^eT -28°C (cepi/ia «R2.UK»). 



Power INV3HP 
Power INV4&5HP 



€2L 



ZUBADAN: PUHZ-SHW80~140WYHAR2.UK 



-20 -15 -10 -5 0 

TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa,°C 



-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 

TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa no B/iaxoiOMy TepMOMeTpy, °C 



Koivi(|)opTHbM HarpeB noMemeHi/m 



A/iropnTM ynpaB/ieHi/m u,enbio 1/iHweKu.i/ii/i ivioweT 6biTb onTi/iivii/131/ipoBaH c ue/ibio flocTi/iweHi/m MaKCi/iiviajibHOi/i Ten/ion poi/i3BOfli/iTe.nbHOCTi/i, Hanpwviep, npi/i nycKe ci/icreivibi b xojioahom 
noivieineHi/ii/i. flpyroi/i pe>Ki/iM, b kotopom Ba>KHa MaKCi/nviajibHafl npoi/BBOfli/iTe/ibHOCTb — 3to pe>Ki/iM OTrai/iBaHi/ifl Hapy>KHoro Ten/ioo6ivieHHi/iKa (i/icnapi/iTe/ifl). Pe>Ki/iM OTrai/iBaHi/ifl, i/i36e>KaTb 
KOToporo b Ten/iOBbix Hacocax c B03flyujHbiivi ox/ia>KfleHMeM HeB03MO>KHO, nponcxoflMT 6biCTpo i/i coBepmeHHO He3aivieTHO arm no/ib30BaTejifl. 



MaKCMMa/ibHaji Tennonpoi/i3BOfli/iTejibHOCTb npi/i nycKe 

TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa +2°C 



5bicTpbii/i HarpeB 
ZUBADAN: 45°C 3a10iviwH 



B cra6mibHOM pe>Knwie 
inepaTypa Bbixoflamero B03flyxa 



TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa -20°C 




5bicTpbii/i HarpeB 
ZUBADAN: 45°C 3a 20mwh 



1 3 kBt npn TewinepaType 
+45°C Ha Bbixofle 6/iOKa 



1/lHBepTop CTAHflAPT 
45°C 3a 1 9 mi/ih 



10 15 
Bpeivia pa6oTbi, muh 




MHBepTop CTAHflAPT 
45°C 3a 30 muh 



YnpaB/ieHi/ie pewnMOM oTTai/iBaHi/m 

Pe3y/ibTaTbi no/ieBbix i/icnbiTaHi/ii/i b r. Acaxi/iKaBa (ocrpoB Xokioi/iao, flnoHi/m) 



Bpeivia pa6oTbi, mi/ih 
flpi/iMep 3Kcn/iyaTau,MM Hapyxu-ioro 6/iOKa 



25 flHBapa 2005 r. 



2 fleKa6pfl 2004 r. 




TexHOJiorna flByxc()a3Horo BnpbiCKa 
coKpamaeT fl/iMTe/ibHOCTb pe>KMMa 
OTTai/i Bam/13 c 4 flo 3 mi/ih 



ZUBADAN 
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Uenb flByxc|)a3Horo BnpwcKa 



YHMKa/ibHa^ TexHO/iori/m flByx(J)a3Horo BnpwcKa x/ia,qareHTa b KOMnpeccop o6ecnem/iBaeT 
aadnjibHyio Ten;ionpoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTb npi/i nom/i>KeHi/ii/i TeivinepaTypbi Hapy>KHoro B03flyxa. 



ZUBADAN Inverter 




flBi/iwem/ie 
xjiaflarema 
b Menu MH>KeKi4i/ii/i 



Tervioo6MeH hi/ik 
HIC 



Menb i/iH>KeKL|i/ii/i x/iaflareHTa 




Ljenb i/iH>KeKi4i/ii/i 
x^aflareHTa 



S 

Ten/ioo6ivieHHi/iK 
HIC 



PH-fli/iarpawiMa (pewwvi HarpeBa) 



A 



\ J, 




B cucTeiviax ZUBADAN Inverter npi/iMeHaeTCfl MeTOfl napo>Ki/iflKOCTHOi/i m h>k€?kl4h n. B pe>Ki/iMe o6orpeBa flaB/ieHi/ie 
>KMflKoro x/iaflareHTa, Bbixoflfimero 1/13 KOHfleHcaTopa, po/ib KOToporo Bbino/iHaeT Ten/ioo6ivieHHMK BHyTpeHHero 
6/iOKa, HeiviHoro yMeHbwaeTCfl c noMombio pacwi/ipi/iTe/ibHoro BeHTi/vifl LEV B. napowi/iflKOcmafl civiecb (tomk3 3) 
nodynaeT b peci/iBep «Power Receiver». Bhvtpi/i peci/iBepa npoxofli/iT jii/ihi/ia BcacbiBaHi/m, n ocymecrBJiaeTCfl o6ivieH 
Ten/i otom c ra30o6pa3HbiM x/iaflareHTOM Hi/i3Koro flaB/ieHi/ia. 3a cneT 3Toro TeivinepaTypa CMeci/i CHOBa noHi/iwaeTCfl 
(TOMKa 4), n >KHflKOCTb nodynaeT Ha Bbixofl peci/iBepa. fla/iee HeKOTopoe KOJii/mecrBO >Ki/iflKoro x/iaflareHTa 
OTBeTB/ifieTC^ Mepe3 pacwi/ipi/iTejibHbii/i BeHTM/ib LEV C b uenb i/iHweKLji/ii/i - Ten/ioo6MeH hi/ik HIC. HacTb >kmakoctm s 
i/icnapaeTCfl, a TeivinepaTypa o6pa3yiomei/icfl civiecu noHi/iwaeTCfl. 3a cneT 3Toro ox/ia>KflaeTCfl ochobhom noTOK \ 
>KHflKoro x/iaflareHTa, npoxoflflmi/ii/i Mepe3 Ten/ioo6MeH hi/ik HIC (TOMKa 5). rioc/ie apocce/ii/ipoBaHi/ifl c noMombio I 
pacujupnTe/ibHoro BeHTi/i/ifl LEV A (TOMKa 6) civiecb >Ki/iflKoro x/iaflareHTa i/i o6pa30BaBLuerocfl b npouecce noHi/iwe- 
Hi/m flaB/ieHna napa nocrynaeT b i/icnapi/iTe/ib, to ecTb Ten/ioo6ivieH hi/ik Hapy>KHoro 6/iOKa. 3a cneT hm3kom Teivinepa- 
Typbi ncnapeHi/ifl Ten/io nepeaaeTCfl ot Hapy>KHoro B03flyxa k x/iaflareHTy, i/i >Ki/iflKaa ())a3a b civiecu no/iHOCTbio 
i/icnapaeTCfl (tomk3 7). B pe3y/ibTaTe npoxofla Mepe3 Tpy6y HH3Koro flaB/ieHi/m b peci/iBepe «Power Receivers 
neperpeB ra30o6pa3Horo x/iaflareHTa yBe/ii/im/iBaeTCfl, i/i oh nocTynaeT b KOMnpeccop. Kpoivie Toro, 3tot pecuBep 
cma>KMBaeT KO/ie6aHi/ifl npoMewyTOMHoro flaB/ieHi/m npi/i ())jiyKTyaui/iflx BHeniHei/i Ten/iOBOi/i Harpy3Ki/i, a T3K>Ke 
rapaHTupyeT noflany Ha pacLunpnTe/ibHbiiTi BeHTi/vib ueni/i i/iHweKLji/ii/i TO/ibKO >Ki/iflKoro x/iaflareHTa, mto CTa6i/vii/i3i/i- 
pyeT pa6oTy 3toi7i ueni/i. 

HacTb >KMflKoro x^aflareHTa, OTBeTB/ieHHafl ot ochobhord noTOKa b u,enb i/mweKLji/ii/i, npeBpaujaeTCfl b napowi/iflKOcmyio civiecb cpeflHero flaBJieHi/m. Ilpi/i stom TeivinepaTypa 
CMeci/i noHi/iwaeTCfl, i/i OHa noflaeTCfl Mepe3 cneui/ia/ibHbii/i wTyuep i/mweKLji/ii/i b KOMnpeccop, ocymecTB/ifm no/iHoe npoMewyTOMHoe ox/ia>KfleHi/ie x/iaflareHTa b npouecce OK3TM51 i/i 
o6ecnem/iBafl Teivi caivibiM pacneTHyio flo/iroBeMHOCTb Koivinpeccopa. 

PacLuupMTe/ibHbii/i BeHTi/i/ib LEV B 3aflaeT Be/ii/mi/iHy nepeox/ia>KfleHi/m x/iaflareHTa b KOHfleHcaTope. BeHTi/vib LEV A onpefle/iaeT neperpeB b i/icnapi/iTe/ie, a LEV C noflflepwi/iBaeT 
TeivinepaTypy neperpeToro napa Ha Bbixofle Koivinpeccopa okojio 90°C. 3to npoi/icxofli/iT 3a cneT Toro, mto, nonafla^ Mepe3 u,env\ MH>KeKi4nn b 3aMKHyTyio o6/iacTb ivie>Kfly cnnpa/ifiiviM 
Koivinpeccopa, flByx())a3Hafi civiecb nepeivieLUMBaeTC^ c ra30o6pa3HbiM ropjmnivi x/iaflareHTOivi, m >KMflKOCTb 1/13 civiecu no/iHOCTbio ncnap^eTC^. TeivinepaTypa ra3a noHM>KaeTC«. 
Pery/iupy^ cocTaB napo>KMflKOCTHOi/i civiecu, mo>kho KOHTpo/inpoBaTb TeivinepaTypy HarHeTaHMfi Koivinpeccopa. 3to no3BO/i«eT He TO/ibKO i/i36e>KaTb neperpeBa Koivinpeccopa, ho m 

OnTI/l IVl 1/131/1 pOB3Tb Ten/10npOM3BOflMTe^bHOCTb KOHfleHCaTOpa. 



IS Ten^oo6ivieHHMK HIC 



Ten/ioo6ivieHHMK HIC b pa3pe3e 




X/iaflareHT, npoxoflflini/ii/i pacLunpnTejibHbii/i BeHTM/ib LEV C, 
KOTopbii/i noHM>KaeTflaBJieHne. 

X/iaAareHT, He npoxoA^muM paciiiMpnTe/ibHbm BeHTM/ib LEVC. 



Ha3HaMeHne: 



3cJ)cJ)eKT: 



>Ki/iflKi/ii/i x/iaflareHT MacTi/iMHO 
ncnapfieTCfi, m flByx(|)a3Hafl civiecb 
>KHflKOCTb-ra3 noflaeTCfi Ha bxoa 
i/iH>KeKi4i/ii/i Koivinpeccopa. 

YBe/inMeHne 3Hepro3(|)(|)eKTHBHOCTM 
ci/icreivibi npw pa6oTe uenn i/iH>KeKi4i/ii/i 
x/iaflareHTa. 



MH>KeKi4Mfi >KMflKoro x/iaflareHTa C03flaeT cymecTBeHHyio Harpy3Ky Ha KOMnpec- 
cop, CHi/iwafl ero 3HepreTHMecKyio 3(()(J)eKTMBHOCTb. yMeHbweHi/m 3toi/i 
Harpy3KM BBefleH Ten/ioo6MeHHi/iK HIC. llepeflaMa Ten^OTbi Me>Kfly noTOKaMi/i 
x/iaflareHTa c pa3HbiMM flaB/ieHMfiMn npuBOflMT k TOMy, mto MacTb >kmakoctm 
i/icnapaeTCfi. 06pa30BaBLuaac« napo>KMflKOCTHa« CMecb npn i/mweKLji/ii/i b 
KOMnpeccop C03flaeT MeHbLuyio flono/iHUTe/ibHyio Harpy3Ky. 



\B\ KOMnpeccop co LUTVLjepoM i/ih>k6ki4i/ii/i 



HarHeiaHne 



BcacbmaHne 




HopiviajibHoe 

flBM>KeHMe 

x/iaflareHTa 



Ha3HaMeHi/ie: YBe/iMMeHne pacxo^a x/iaflarem-a Mepe3 KOMnpeccop. 

3cj)cj)eKT: yBeni/meHi/ie Ten/ionpoi/BBOfli/iTe/ibHOCTi/i npw hm3kom 

TeMnepaType Hapy>KHoro B03flyxa. lloBbiiueHMeTeMnepaTypbi 
B03flyxa Ha Bbixofle BHyTpeHHero 6/iOKa, a TaioKe coKpaii^eHMe 

flJll/ITe/lbHOCTI/l pe>KMMa OTTaMBaHMfl. 

riapo>KMflKOCTHa« CMecb, npoweflLuafl Ten/ioo6MeHHi/iK HIC, nocTynaeT Mepe3 
LUTyuep i/iH>KeKi4i/ii/i b KOMnpeccop. TaKMM o6pa30M, KOMnpeccop MMeeT flBa 
Bxofla: LUTyuep BcacbiBaHi/ifi m LUTyuep i/iH>KeKi4i/ii/i. YnpaB/iflfl pacxoflOM 
x/iaflareHTa b u,env\ i/mweKLji/ii/i, yflaeTCfi yBe/iuMMTb uupKyji^uMio x/iaflareHTa 
Mepe3 KOMnpeccop npn hh3koi/i TeMnepaType Hapy>KHoro B03flyxa, TeM caMbiM 

nOBblLUafl TenJ10npOI/13BOfll/lTe/lbHOCTb CMCTeMbl. 

B BepxHei/i HenoflBn>KHOi/i cni/ipa/ii/i KOMnpeccopa npeflycMOTpeHbi OTBepcTM^ 
fl/ifi BnpbiCKa x/iaflareHTa Ha npoMe>KyTOMHOM 3Tane OKaTi/m. 



ZUBADAN 
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Hapy>KHbie 6jioki/i 

PUHZ-SHW 

Cepi/m ZUBADAN Inverter 
HarpeB (ox/ia>KfleHi/ie): 8,0-23,0 kBt 



I 



nC 


1 


mi 


npoqeccopHoe 
ynpaBJieme 


cnnpa/ibHbiM DC 


m 


□a 


■vw 


pe/lK03eMei1bHblH 


BeHTM/lflTOp DC 


BeKTOpHOe 

ynpaBJiemie 


|pamJ 


■ PECMBEP- ■ 

JflEPEOMpEJlb^ 





ZUBADAN 







1 iiiiiuiiii' i> 
ill 11 

III IIH 1 "Ml 1 










■ ,i i 

i i s « 

mini 11111 



Hapy>KHbiM 6jiok 



KacceTHbm BHyTpeHHi/ift 6hok (npn/viep) 



PUHZ-SHW80VHAR2 PUHZ-SHW1 1 2VHAR2 PUHZ-SHW1 12YHAR2 PUHZ-SHW1 40YHAR2 PUHZ-SHW230YKA2 



flJlfl CI/lCTeM «B03flyx 



PLA-ZRP71 BA | PLA-ZRP100BA I PLA-ZRPIOOBA I PLA-ZRP125BA I BOfla» z n npi/iTOHHbix 



yCTdHOBOK 



Pe>KMM HarpeBa 


Ten/10npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


8,0 (4,5-10,2) 


11,2 (4,5-14,0) 


11,2 (4,5-14,0) 


14,0 (5,0-16,0) 


23,0 


noTpe6/ifleMafl Mou^HOCTb 


kBt 


2,047 


2,667 


2,667 


3,879 


6,31 


Ce30HHbll/l K03(|)(|)ML|MeHT3Hepr03(|)(|)eKTMBHOCTM SCOP 


3,7 


4,0 


4,0 


3,5 


COP: 3,65 


KJiaCC 3Hepr03(|)(|)eKTMBHOCTM 


A 


A+ 


A+ 


A 


A 


ypoBeHb 3ByKOBoro flaBjieHi/m flB(A) 


51 


52 


52 


52 


59 


BCTpoeHHbm 3/ieKTpi/mecKi/iM HarpeBaTe/ib 












Pe>KMM 

oxjia>KfleHi/ifi 


XOJ10flOnpOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


7,1 (4,9-8,1) 


10,0 (4,9-11,4) 


10,0 (4,9-11,4) 


12,5 (5,5-14,0) 


20,0 


noTpe6/ifleMafl Mou^HOCTb 


kBt 


1,864 


2,786 


2,786 


4,449 


9,01 


Ce30HHblM K03(|)(|)ML|MeHT3Hepr03(|)(|)eKTMBHOCTM SEER 


5,1 


5,5 


5,5 


5,1 


EER: 2,22 


KJiaCC 3Hepr03(|)(|)eKTMBHOCTH 


A 


A 


A 


A 




ypoBeHb 3ByKOBoro flaB/iem/m 


flB(A) 


50 


51 


51 


51 


58 


ypOBeHb 3ByKOBOM MOUJ.HOCTI/1 


flB(A) 


68 


69 


69 


69 




3/ieKTponMTaHMe 


Hanpflwem/ie ni/iTai-ii/m (B, Vu,) 


B 


220-240 B, 1 (J)a3a, 50 Vu, 


380-415 B, 3 (J)a3bi, 50 Tu 


aBTOMaTMHeCKMM BblKJlfOnaTe/lb 


A 


32 


40 


16 


16 


32 


MaKCMMaJlbHbll/l pa60MI/ll/l TOK 


A 


30,2 


35,8 


13,8 


14,1 


25 


Hapy>KHbiM 6jiok 


pacxofl B03flyxa 




6000 


8400 


noKpbiTue Kopnyca 


Ivory Munsell3Y 7,8/1,1 


pa3Mepbi (flxLJJxB) 


MM 


1 350 x (330+30) x 950 


1 338 x (330+30) x 1050 


Bee 


Kr 


120 134 


145 


fli/iawieTp 
4>peoHonpoBOfla 


ra3 


MM (flIOMM) 


1 5,88 (5/8) 


25,5(1) 
i/i/ii/i 28,8 (1 -1/8) 


>KI/lflKOCTb 


MM (flfOMM) 


9,52 (3/8) 


9,52 (3/8) 


OpeoHonpoBOA 


nepenafl bncot 


M 


30 


30 


A/ii/ma 


M 


75 


70 


rapaHTupoBaHHbii/i flnana30H Hapy>KHbixTeivinepaTyp (HarpeB) 1 


-28 ~ +35°C — l~BC, -28 ~ +21 °C — OTormeHi/ie 


-25 ~ +35°C 


rapaHTMpoBaHHbm flnana30H Hapy>KHbixTeMnepaTyp (ox/iawaeHi/ie) 


-5 ~ +46°C (-1 5 ~ +46°C npi/i ycTaHOB/ieHHOM naHe/ii/i 3ami/iTbi ot BeTpa. Cm. cni/icoK onu,i/ii/i.) 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD, AIR CONDITIONER PLANT (Be/ii/iKo6pi/iTaHi/m) 


MITSUBISHI ELECTRIC 
CORPORATION 
SHIZUOKA WORKS 
(flnoHi/m) 



1 YKa3aH fli/iana30H fl/ia Hapy>KHbix 6jiokob MOfli/i<J) 1/110141/11/1 «R2.UK», b kotopom npoBOfli/mi/iCb 
3aBOflCKi/ie i/icnbrrai-ii/m. OnbiT SKcrviyaTa 141/1 1/1 noKa3biBaeT, mto ci/icreMbi ZUBADAN Inverter 
coxpai-miOT pa6oTOcnoco6HOCTb npi/i 6o/iee hi/bki/ix TeMnepaTypax. 

2 Hapy>KHbiM arperaT PUHZ-SHW230YKA ( npnycioeT napa/i/ie/ibHoe no/iK/uonem/ie 2, 3 i/mi/i 4 
Ten/ioo6MeHHMKOB «(()peoH-BOfla». 

3 rioflK/iiOMeHMe ())peoHOBbix ceKi4Mi/i npi/iTOMHbix ydaHOBOK npeflycMOTpeHO p,nn mo/i, 1/1 (J) 1/1 10 14 1/1 1/1 
Hapy>KHoro 6/iOKa PUHZ-SHW230YKA2 b coMeTai-11/11/1 c KOHTpo/mepoM PAC-IF013B-E. 



KoiviGnHaunn Hapy>KHbix n BHyTpeHHux 6jiokob 



On L41/1 i/i (aKceccyapbi) 





PUHZ-SHW80VHA 


PUHZ-SHW112VHA 
PUHZ-SHW112 YHA 


PUHZ-SHW140YHA 


PLA-(Z)RP_BA 


PLA-(Z)RP71BAx1 
i/i/ii/i 

PLA-(Z)RP35BAx2 


PLA-(Z)RP100BAx1 
i/i/ii/i 

PLA-(Z)RP50BAx2 


PLA-(Z)RP125BAx1 
i/i/ii/i 

PLA-(Z)RP60BAx2 


PEAD-RPJA(L) 


PEAD-RP71JAx 1 
i/ijii/i 

PEAD-RP35JA x 2 


PEAD-RP100JAx1 

l/l Jl l/l 

PEAD-RP50JAx2 


PEAD-RP125JAx1 

l/l Jl l/l 

PEAD-RP60JAx2 


PKA-RP_KAL 




PKA-RP100KALx1 




PKA-RP_HAL 




PKA-RP50HALx2 





ZUBADAN 



Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


1 


PAC-SF83MA-E 


KoHBepTepfl/ifl noflKJuo^eHi/m KCi/irHa/ibHOi/i jii/ihi/ii/i Ci/iti/i My/ibTi/i 
-M-NET(PUHZ-SHW80~140) 


2 


PAC-SK52ST 


fli/iarHOCTi/inecKi/ii/i npi/i6op 


3 


PAC-SG59SG-E 


PeiueTKa fl/ia i/i3MeHeHi/m HanpaBJieHi/m Bbi6poca B03flyxa PUHZ- 
SHW80-140 (Tpe6yeTca 2 ujt.) 


4 


PAC-SH96SG-E 


PeiueTKa arm i/i3MeHeHi/m HanpaBJieHi/m Bbi6poca B03flyxa PUHZ- 
SHW230YKA (Tpe6yeTCfl 2 ujt.) 


5 


PAC-SH63AG-E 


riaHe/ib 3au4MTbi ot BeTpa: ox/ia>K,aeHi/ie ,qo -1 5°C PUHZ- 
SHW80-140 (Tpe6yeKfl 2 ujt.) 


6 


PAC-SH95AG-E 


riaHe/ib 3aui,i/iTbi ot BeTpa: ox/ia>K,aeHi/ie flo -1 5°C PUHZ-SHW230 
(Tpe6yeTca 2 ujt.) 


7 


PAC-SG64DP-E 


flpeHawHbM noflflOH PUHZ-SHW80-140 


8 


PAC-SH97DP-E 


flpeHa>KHbiM noflflOH PUHZ-SHW230 


9 


PAC-SG61 DS-E 


flpeHa>KHbii/i ujTyu,ep 


10 


PAC-SE60RA-E 


Pa3beM fl/m noflK/iioHeHi/m 3/ieKTpi/mecKoro HarpeBaTe/ia 
noflflOHa HapywHoro 6/iOKa (MOfle/in PUHZ-SHW80-140) 


11 


PAC-SG82DR-E 


OMJibTp-ocyujMTe/ib: fluaivieTp 3/8 


12 


MSDD-50TR-E Pa3BeTBi/iTe/ib fl/ra MyjibTi/ici/icreMbi 50:50 (PUHZ-SHW80-1 40) 


13 


PAC-SG75RJ-E 


nepexoflHUK 15,88 — 19,05 


14 


PAC-IF012B-E 
PAC-IF013B-E 


KoHTpouuep KOMnpeccopHO-KOHfleHcaTopHbix arperaTOB 
flufl ceKu,Mi/i oxua>KfleHMfl m HarpeBa npi/iTOHHbix ycTaHOBOK m 

U,eHTpaUbHblX KOHfll/lL|l/lOHepOB 


15 


PAC-IF032B-E 


KoHTpoji/iep KOMnpeccopHO-KOHfleHcaTopHbix arperaTOB fljifl 
cuaeivi HarpeBa 1/1 ox/ia>KfleHHfl BOflbi 


16 


PAC-IF061B-E 


KoHTpouuep KOMnpeccopHO-KOHfleHcaTopHbix arperaTOB una 
cucTeM HarpeBa 1/1 oxua>KfleHna BOflbi 


17 


PAC-SC36NA-E 


OTBeTHaa HacTb pa3beivia h3m Ka6eua f\m noflKuioHeHMfi 
BHeujHi/ix qenew orpaHM^eHMa tuyivia v\ npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTi/i 
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Pa3iviepbi 



PUHZ-SHW80/1 1 2VHAR2 
PUHZ-SHW1 1 2/1 40YHAR2 



PUHZ-SHW230YKA 



2 U-o6pa3Hbix OTB. 
(6ojit Kpen/iem/m M1 0) 




60KOBOI/I BXOfl 

B03flyxa 



2 U-o6pa3Hbix OTB. 
(6ojit Kpenjiem/m M10) 



•rfp 




KJieMMHbie KOJIOflKH 

(m/uam/ie - c/ieBa, 
Me>K6noMHbii/i Ka6enb - cnpaBa) 




flpOCTpaHCTBO fl/lfl yCTaHOBKM 



Cxeivibi 9/ieKTpnMecKnx coeflUHeHUM 

Ka6e/ib 3/ieKTponi/iTaHi/m HapywHoro 6/ioxa (aBTOMaTi/mecKi/11/1 BbiK/nonaTe/ib) 
ZUBADAN Inverter: PUHZ-SHW80VHAR2: 3x4 mm 2 (32 A), 

PUHZ-SHW112VHAR2:3x6mm 2 (40 A), 
PUHZ-SHW1 1 2/1 40YHAR2: 5x1 ,5 mm 2 (1 6 A), 
PUHZ-SHW230YKA: 5x4 mm 2 (32 A). 



BHyTpeHHMM 




!_®T~LT 




60/iee 1 000 mm 




3a3eM/ieHne 



-i_rt®J 



KoMMeHTapnw k cxeMe coeAHHeHi/ii/i: 

1 ) fl/inHa Ka6e/ia Me>Kfly Hapy>KHbiM 1/1 BHyTpeHHMM 6/iOKaMi/i He flo/i>KHa npeBbiiuaTb 75 m. 

2) MaKCMMa/ibHaa fl/ii/ma Ka6e/ifl ny/ibTa ynpaB/ieHi/m cocraBJiaeT 500 m. 

3) CeneHne Ka6e/ifl 3JieKTponi/iTaHi/m npn6opoB yKa3aHO ppn ynacTKOB MeHee 20 m. fl/ia 6o/iee fl/inHHbix 
ynacTKOB cnepyei Bbi6npaTb 6o/ibiuee ceneHi/ie, npi/iHUMaa bo BHi/iMaHi/ie nafleHi/ie HanpaweHi/m. 

4) flpoBOA 3a3eM/ieHMfl flo/iweH 6biTb Ha 60 mm fl/inHHee ocra/ibHbix npoBOflHUKOB. 



naHe/in 

3aiHHTbl 

ot BeTpa 
PAC-SH63AG-E 
(ox/ia>KfleHne 
AO-15°C) 




ZUBADAN 
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Ci/ideMbi «B03flyx-B0fla» 

PUHZ-HW, PUHZ-W 

CO BCTpoeHHbIM Tenjioo6ivieHHMKC 



HarpeB (ox/iawflem/ie): 5,0-14,0 kBt 




Oni/icaHi/ie 

• Hec/io>KHbii/i MOHTa>K, TaK KaK He Tpe6yeTC« c6opKa Komypa x/iaflareHTa. 

• Bofla b cucTeivie flon>KHa 6biTb mi/ictoi/i, a Be/ii/im/iHa pH — cocTaBrmTb 6,5-8,0. Cneflyiomi/ie 
3HaMeHMfi ABTmiOTCfl MaKCi/iMa/ibHbiMi/i: Ka/ibLji/ii/i — 1 00 Mr/ji, x/iop — 1 00 mi7ji, >Ke/ie3o/ 
Mapraineu — 0,5 mt/ji. B i/iHcrpyKi4i/ii/i no yciaHOBKe i/i3/io>KeHbi flononHi/iTe/ibHbie 
peKOMeHfla 141/1 i/i OTHOci/iTe/ibHO BOflfiHoro KOHTypa. 



06«3aTe/ibHO npi/iMi/iTe iviepbi no npeflOTBpameHi/iio 3aMep3aHi/m Ten/iOHOCi/iTe/ifl: 
\A3onnu,\Aft BOflfiHoro Tpy6onpoBOfla, pe3epBHbii7i 141/1 pKy/ifi 14 i/iOHHbii/i Hacoc, 
ncno/ib30BaHne Heodxofli/iMOi/i KOhmempa 141/1 1/1 3Ti/vieHrjii/iKOJifl BiviecTO o6bNHOi/i BOflbi. 

B Hapy>KHOM 6/iOKe HeT 141/1 pKyrmi4i/iOHHoro Hacoca. Oh npi/io6peTaeTCfl caMOCTOflTe/ibHO y 
flpyrux npoi/i3BOfli/iTe/iei/i. 

06a3aTe/ibHbiM KOivinoHeHTOivi cucTeivibi fiB/ifieTCfi KOHTpo/i/iep PAC-IF062B-E. 









Cepi/m POWER Inverter 


Cepi/m ZUBADAN Inverter 




Moflenb Hapy>KHoro 6iiOKa 




PUHZ-W50VHA 


PUHZ-W85VHA2 


PUHZ-HW1 1 2YHA2 


PUHZ-HW1 40VHA2 
PUHZ-HW1 40YHA2 


3/ieKTponnTaHne 


1 c()a3a, 220 B, 50 l~u 


1 c|)a3a, 220 B, 50 l~u 


3 c|)a3bi, 380 B, 50 Vu, 


1 ((>a3a, 220 B, 50 
3 4>a3bi, 380 B, 50 Tl4 


ABTOMaTMMeCKHI/l BblKJllOMaTe^b 


A 


16 


25 


16 


40/16 


MaKCMMa/lbHblM TOK 


A 


13,0 


23,0 


13,0 


35,0/13,0 


TadapnTbi (LJJxrxB) 


MM 


950 x 360 x 740 


950 x 360 x 943 


1020x360x1350 


1020x360x1350 


Bee 


Kr 


64 


77 


148 


134/148 


X/iaflareHT(R410A) 


Kr 


1,7 


2,4 


4,0 


4,0 


HoMi/iHa/ibHbii/i paexofl BOflbi (HarpeB) 


ji/mi/ih 


14,3 


25,8 


32,1 


40,1 


BcTpoeHHbm Ten/ioo6ivieH hi/Ik ALFALAVAL 


ACH30-30 (30 n/iacTMH) 


ACH30-50 (50 n/iacTi/m) 


ACH70-52 (52 n/iacTMHbi) 


ACH70-52 (52 n/iacTUHbi) 


Mou^HOCTb uupKy/ifmMOHHoro Hacoca 1 


kBt 


0,01 


0,03 


0,01 


0,02 


riOTepi/l flaBJieHMfl (BOflflHOI/l KOHTyp) 


Klla 


12 


20 


6 


9 


YpoBeHb Luyivia 


flB(A) 


46 


48 


53 


53 


HarpeB: 

B03flyx2/BOfla35 


npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


(mi/ih. 1,50) -5,00 


(mi/ih. 2,60) ~ 8,50 


(mi/ih. 3,40) ~ 11,20 


(mi/ih. 4,20) ~ 14,00 


3Hepr03(|)(|)eKTI/lBHOCTb (COP) 


3,13 


2,95 


3,11 


3,11 


noTpe6/ifleMafl MOLflHocrb 


kBt 


1,60 


2,88 


3,60 


4,50 




npOH3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


(mi/ih. 1,50) -5,00 


(mi/ih. 2,70) ~ 9,00 


(mi/ih. 3,40) ~ 11,20 


(muh. 4,20) ~ 14,00 


HarpeB: 

B03flyx7/BOfla35 


3Hepr03())())eKTMBHOCTb (COP) 


4,10 


3,85 


4,42 


4,25 


noTpe6/ifleMafl MOLflHocrb 


kBt 


1,22 


2,34 


2,53 


3,29 


pa6om/ii7i tok 


A 


5,4 


10,3 


4,0 


14,4/5,0 




K03(()(t)l/ll4l/ieHT MOLflHOCTI/l 


% 


97 


98 


95 


97/95 


HOMI/lHa/lbHbIM paCXOfl BOflbl (ox/ia>KfleHi/ie) 


ji/mi/ih 


12,9 


21,5 


28,7 


35,8 


MoujHOCTb 141/1 pKy/ia 141/1 oh Horo Hacoca 1 


kBt 


0,01 


0,02 


0,01 


0,02 


rioTepn flaB/ieHna (boaahoi/i KOHTyp) 


Klla 


10 


15 


5 


7 


YpoBeHb Luyivia 


AB(A) 


45 


48 


53 


53 




npOI/13BOfll/ITe/lbHOCTb 


kBt 


4,50 


7,50 


10,00 


12,50 


Ox/ia>KfleHMe: 
B03flyx35/BOfla7 


3Hepr03())())eKTMBHOCTb (EER) 


2,94 


2,39 


2,78 


2,50 


noTpe6/ifleiviafl MOLflHocrb 


kBt 


1,53 


3,14 


3,60 


5,00 


pa6oMi/ii/i TOK 


A 


6,8 


13,7 


5,6 


21,5/7,3 




K03(|)(|)l/ll4l/ieHT MOLL|HOCTI/l 


% 


97 


98 


95 


97/95 


Ox/ia>KfleHi/ie: 
B03flyx35/BOfla18 


npOI/13BOfll/lTe/lbHOCTb 


kBt 


4,50 


7,50 


10,00 


12,50 


3Hepr03(()(|)eKTHBHOCTb (EER) 


4,13 


3,87 


4,10 


3,60 


noTpe6Tmeiviafl MOLflHocrb 


kBt 


1,09 


1,94 


2,44 


3,47 


rapaHTupoBaHHbii/i flnana30H Hapy>KHbix TeivinepaTyp (HarpeB) 2 


-15~+35°C 


-20 ~ +35°C 


-25 ~ +35°C 


-25 ~ +35°C 


rapaHTupoBaHHbiM fli/iana30H Hapy>KHbix TeivinepaTyp (oxna>KfleHi/ie) 


-5 ~ +46°C (- 


15 ~ +46°C npi/i ycTaHOB/ieHHOi/i naHe/ii/i 3ami/iTbi ot BeTpa PAC-SH63AG-E) 


3aBOfl (cTpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC 
CORPORATION SHIZUOKA 
WORKS (flnoHi/m) 


MITSUBISHI ELECTRIC UK 

LTD. AIR CONDITIONER 
PLANT (Be/i 1/1 Ko6pi/iTaHi/ifl) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS 
(flnoHi/m) 



BcrpoeHHbii/i Tenjioo6ivieHHHK PUHZ-W50VHA, PUHZ-W85VHA2 BopoeHHbM Tenjioo6ivieHHi/iK PUHZ-HW1 1 2, 1 40VHA / YHA2 



floTepn flaB/iem/ifl, xfla 








40 


PUHZ-W50VHA / 




(ACH30-30 n/iacTi/iH) / 




30 










20 


^4^- 








10 






^<S-^PUHZ-W85VHA 




0 


^ssss^-*^ (ACH30-50 n/iacTi/iH) 




5 10 15 20 25 30 
PaCXOfl BOflbl, ji/mi/ih 



rioTepn flaB/iem/m, Klla 
cn 










40 










30 






(ACH 70-5^ 




20 










10 










0 






15 


30 45 60 75 
PaCXOfl BOflbl, ji/mi/ih 


90 



HoMi/majibHbie ycnoBi/m 



HarpeB: B03flyx2/BOfla35 


HarpeB: 
B03flyx7/BOfla35 


ox/ia>KfleHMe: 
B03flyx35/BOfla7 


oxna>KfleHne: 
B03flyx35/BOfla18 


Hapy>KHoro B03flyxa (D.B./W.B.) 


+2°C/+1°C 


+7°C / +6°C 


+35°C/+24°C 


+35°C/+24°C 


BOflbl (BXOfl/BblXOfl) 


+30°C/+35°C 


+30°C/+35°C 


+12°C/+7°C 


+23°C/+18°C 



MaKCi/iMa/ibHaa TeivinepaTypa BOflbl 




PUHZ-HW1 12/140 
PUHZ-W85VHA2 
PUHZ-W50VHA 



-20 -15 -10 -5 0 5 
TeivinepaTypa HapywHoro B03flyxa, °C 
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1 flrm BbiHMC/ieHMfl 3HaneHMM 3Hepro3c|)(J)eKTHBHOCTi/i COP i/i noTpe6/ifleMOM 
ivioiflHOCTM cucTeivibi ncno/ib30BaHa yKa3aHHaa b Ta6jinu,e MOiflHOCTb 
UupKyjiflUMOHHoro Hacoca (cor/iacHO eBponei/iCKOMy daHflapTy EN 1451 1). 

2 PeKOMeHflyeTca ycTaHaB/inBaTb b noflflOH Hapy>KHoro 6/iOKa 3JieKTpi/mecKi/ii/i 
HarpeBaie/ib (onu,i/m PAC-SE60RA-E — pa3"beivifljifl noflKJuoHem/m HarpeBaTe/ia). 



Pa3iviepbi 



Efl. H3M.: MM 



PUHZ-W50VHA 



2 U-o6pa3Hbix OTB. 
(6ojitM10) 



2 U-o6pa3Hbix OTB. 

(6OJ1TM10) 



PUHZ-HW1 12YHA2 
PUHZ-HW1 40YHA2 
PUHZ-HW1 40VHA2 




Cxeivia coefli/iHeHi/ii/i npn6opoB 



Ka6e/ib 3JieKTporMTam/ifl (aBTOMaTHHecKni'i BbiKmoHaTe/ib) 
W50: 3x1,5 mm 2 (16 A) 
W60: 3x4,0 mm 2 (25 A) 
HW140VHA:3x6,0mm 2 (40A) 
HW112/140YHA: 5x1,5 mm 2 (16 A) 




TB4 

■W 

® KOHTpOJIJiep 

■ (S3)| PAC-IF032B-E 
i/ijii/i 



l_T£® PAC-IF062B-E | 



ny/ibTynpaBJiem/ifl 
PAR-W361 MAA 



Ka6e/ib ny/ibTa ynpaBJiem/ifl: 
2x0,75 mm 2 



ripnMeHaHUfl; 

1 . llpoBOfl 3a3eiwieHi/ifl flo/weH 6biTb Ha 60 mm fl/inHHee ocra/ibHbix 

npOBOflHMKOB. 

2. YKa3aHbi ivinHniviajibHbie3HaHeHHfl ce^em/ia npoBOflHUKOB. 

3. riyjibTynpaBJieHUfl PAR-W361MAA nocraB/ifleTCfl b KOMn/ieKTe c 
KOHTpojinepaMM PAC-IF032B-E v\ PAC-IF062B-E. 
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Ci/ideMbi «B03Ayx-B0Aa» 

PUHZ-SHW/SW 

C BHeilJHMM Ten/1006l\/ieHHMK0M 

HarpeB (ox/iawflem/ie): 5,0-27,0 kBt 




Hapy>KHbll/l 6/lOK 



OnncaHne 

• Hapy>KHbie 6jioki/i cepi/M ZUBADAN Inverter 1/1 POWER Inverter MoryT 6biTb noflK/iiOMeHbi k 
BHeujHeiviy Ten/ioo6ivieHHMKy «())peoH-BOfla». TaKa« KOMnoHOBKa ci/icreivibi HarpeBa BOflbi 
npeflnoMTHTe/ibHa p,nn peri/ioHOB c hi/bkoi/i TeivinepaTypoi/i Hapy>KHoro B03flyxa. 

• Cl/lCTeMbl XapaKTepM3yK)TC« BblCOKOI/l 3Hepr03(|)(|)eKTI/lBHOCTblO, TaK KaK HeT 

Heo6xoflMMOCTM ncno/ib30BaTb aHTM())pn3, a Taioxe npoiviewyTOMHbie Ten/1006lVieHHMKM 
«r/inKO/ib-BOfla». 

Mofle/11/1 c BHeniHi/iM Ten/ioo6iv\eHHi/iKOivi: ZUBADAN Inverter 



06fl3aTe/ibHbiM KOMnoHeHTOM cucieivibi flBnaejcn KOHTpo/i/iep PAC-IF061 B-E. 

06-beflHHeHne Ten/iOBbix HacocoB b KacKafl c noiviombio KOHTpo/i/iepoB PAC-IF061 B-E 1/1 
PAC-SIF051 B-E. 

FjJIOKI/I nOBblLUeHHOM KOPP03MOHHOM CTOI/IKOCTI/I «-BS» nOOclB/lfllOTCfl nofl 3aKa3. 

MoHi/iTopi/iHr noTpe6/ifleivioi/i 3/ieKTpo3Hepri/ii/i. 





Mofle/ib Hapy>KHoro 6noKa 




PUHZ-SHW80VHAR2 


PUHZ-SHW1 1 2VHAR2 
PUHZ-SHW112YHAR2 


PUHZ-SH W1 40YHAR2 


PUHZ-SHW230YKA2 


9/ieKTponnTaHne 


1 (t>a3a, 220 B, 
50 Tm 


1 4, 220 B 
(3 <|>, 380 B), 50 Tn 


3 (|>a3bi, 380 B, 50 




HOMI/IHa/lbHbll/l paCXOfl BOflbl 


ji/mi/ih 


22,9 


32,1 


40,1 


65,9 






npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


8,0 


11,2 


14,0 


23,0 




B03flyx7/ 


3Hepr03(()(t)eKTMBHOCTb (COP) 


4,65 


4,46 


4,22 


3,65 




BOfla35 


noTpe6/ifleiviafl MoiflHOCTb 


kBt 


1,72 


2,51 


3,32 


6,31 






pa60HI/ll7l TOK 


A 








9,6 




B03flyx7/ 
BOfla45 


n pO 1/13 BOfl 1/lTe/l b H OCTb 


kBt 


8,0 


11,2 


14,0 


23,0 




3Hepr03(()(t)eKTMBHOCTb (COP) 


3,42 


3,51 


3,28 


2,77 


CO 


noTpe6/ifleiviafl MoiflHOCTb 


kBt 


2,34 


3,19 


4,27 


8,29 


<u 


B03flyx2/ 
BOfla35 


npOM3BOflMTeJlbHOCTb 


kBt 


8,0 


11,2 


14,0 


23,0 


s 

X 

a» 


3Hepr03())(t)eKTHBHOCTb (COP) 


3,55 


3,34 


2,96 


2,37 


o 


noTpe6jifleiviafl MoiflHoab 


kBt 


2,25 


3,35 


4,73 


9,69 


O 


B03flyx2/ 
BOfla45 


n pO 1/13 BOfl 1/lTe/l b H OCTb 


kBt 


8,0 


11,2 


14,0 


23,0 




3Hepr03(|)(|)eKTI/IBHOCTb (COP) 


2,90 


2,78 


2,45 


2,02 




noTpe6^aeiviaa MoiflHOCTb 


kBt 


2,76 


4,03 


5,71 


11,4 




YpOBeiHb 3ByKOBOrO flaBJieHMfl 


flB(A) 


52 


52 


52 


59 




YpOBeHb 3ByKOBOI/l MOLflHOCTI/l 


flB(A) 


69 


70 


70 






MaKC.TeivinepaTypa np^MOi/i BOflbl 


°c 


60 




flnana30H TeivmepaTyp o6paTHOi7i BOflbl 


°c 




+10^ 


-+59 






rapaHTwpoBaHHbii/i flnana30H HapywHbixTeivine 


paTyp 




28 ~ +35°C — l~BC, -28 ~ +21 °C — OTormem/ie 




HOMI/IHa/lbHbll/l paCXOfl BOflbl 


ji/mi/ih 


20,4 


32,1 


35,8 


57,3 






n pO 1/13 BOfl 1/lTe/l b H OCTb 


kBt 


7,1 


10,0 


12,5 


20,0 




B03flyx35/ 


3Hepr03(|)(|)eKTI/IBHOCTb (EER) 


3,31 


2,83 


2,17 


2,22 




BOfla7 


noTpe6/ifleiviafl MoiflHOCTb 


kBt 


2,14 


3,53 


5,76 


9,01 


CD 
S 




pa60HI/MTOK 


A 








13,7 


X 

CD 

f 

03 


B03flyx35/ 
BOfla18 


n pO 1/13 BOfl l/ITe/1 b H OCTb 


kBt 


7,1 


10,0 


12,5 


20,0 


3Hepr03())())eKTMBHOCTb (EER) 


4,11 


4,74 


4,26 


3,55 


X 

O 


noTpe6/iaeiviaji MoiflHOCTb 


kBt 


1,72 


2,11 


2,93 


5,64 




YpoBeHb 3ByKOBoro flaB/iei-ii/m 


flB(A) 


51 


51 


51 


58 




MuH.TeivinepaTypa npaMOi/i BOflbl 


°c 


5 




flnana30H TeivmepaTyp o6paTHOi/i BOflbl 


°c 




+8- 


+28 






rapaHTi/ipoBaHHbii/i flnana30H Hapy>KHbix Teivine 


paTyp 


-5 ~ +46°C (-1 5 ~ +46°C — c naHe/ibio 3aifli/iTbi ot BeTpa) 


ABTOMaTI/IMeCKI/ll/l BblKJllOHaTeJlb 


A 


32 


40/16 


16 


32 


MaKCI/IMa/lbHbll/l pa6oHi/ii7i TOK 


A 


28 


28(14) 


14 


25 


Ta6apMTbi (LUxrxB) 


MM 


950x330 (+30) x 1350 


1050x330 (+30) 
x1338 


Bee 


Kr 


120 


120(134) 


134 


148 


3aBOflCKaa 3anpaBKa x/iaflareHTa R410A 


Kr 


5,5 


5,5 


5,5 


7,1 


flwaivieTp (|)peoHO- 


>KI/lflKOCTb 


MM 


9,58 (3/8) 


9,58 (3/8) 


npoBOfla 


ra3 


(flKMM) 


15,88 (5/8) 


25,4(1) 


MaKC. fl/ii/ma Mari/iCTpa/ii/i x/iaflareHTa 


M 


75 


80 


MaKC. nepenafl bwcot Man/iapa/ii/i 


M 


30 


30 


BHeiUHMI/l 

Ten/ioo6ivieHHi/iK 


MapKa 


ACH70-40 i/mi/i ACH-70X-50H (G67,H34,H21)B (Alfa Laval) 


ACH70-70 














«c))peoH-BOfla» 


KOJ1-BO 


LUT. 


1 


1 


1 


1 


PaCXOfl BOflbl 


ji/mi/ih 


10,0-22,9 


14,4-32,1 


17,9-40,1 


28,7 - 65,9 


Ml/IHI/IMa/lbHbll/l 06"beM BOflbl b KOHType 


ji 


60 


80 


100 


160 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT 
(Bejii/iKo6pi/iTam/m) 


*1 



HoMi/majibHbie yoiOBi/m (TeivinepaTypa) 



ZUBADAN 



MaKCi/iMa/ibHafl TeivinepaTypa BOflbl 



PUHZ-SHW80/1 12VHAR2 
PUHZ-SHW1 12/140YHAR2 
PUHZ-SHW230YKA2 




-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 
TeivinepaTypa HapywHoro B03flyxa, °C 



n/iacTi/iHMaTbiM Ten/ioo6ivieHHi/iK 



Alfa Laval: ACH-70X-50H (G67,H34,H21)B 



BXOfl 

xjiaflarema 
LU: 112 mm ( ra3 ) 
B: 526 mm 
f: 150 mm 



BblXOfl 

xjiaflarema S3 « 

(>KI/lflKOCTb) 




BblXOfl 
BOflbl 



BXOfl 
BOflbl 



fl/ii/ma cj)peoHonpoBOflOB 

ot Hapy>KHoro 6/ioxa flo Tenjioo6ivieHHi/iKa 5 m. 



ripuivieMaHna: 

1 . npOI/13BOfll/lTe/lbHOCTb CI/lCTeMbl 33BI/1CI/1T 
OT flJll/lHbl (J)peOHOnpOBOflOB, a T3 K>Ke OT 

Tenjioi/130/iflui/ii/i Tpy6onpoBOflOB i/i n/iacTi/imaToro 
Ten /ioo6iviei-i hi/1 Ka. 

2. flonycKaeTCfl i/icno/ib30BaTb n/iacTi/ihrnaTbie 
Ten/ioo6ivieHHMKM apyri/ix npoi/i3BOfli/iTe/iei/i. B stom 
c/iynae MapKa i/i napaivieTpbi Ten/ioo6ivieHHi/iKa 
onpefle/ifliOTCfl caiviocTOflTejibHO. 



*1 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA 
WORKS (flnoHi/m) 



HarpeB: B03flyx2/BOfla35 


HarpeB: 
B03flyx2/BOfla45 


HarpeB: 
B03flyx7/BOfla35 


HarpeB: 
B03flyx7/BOfla45 


ox/ia>KfleHi/ie: 
B03flyx35/BOfla7 


oxna>KfleHne: 
B03flyx35/BOfla18 


Hapy>KHoro B03flyxa (D.B./W.B.) 


+2°C/+1°C 


+2°C/+1°C 


+7°C/+6°C 


+7°C/+6°C 


+35°C / +24°C 


+35°C / +24°C 


BOflbl (BXOfl/BblXOfl) 


+30°C/+35°C 


+40°C/+45°C 


+30°C /+35°C 


+40°C /+45°C 


+12°C/+7°C 


+23°C/+18°C 



206 



Mofle/ii/i c BHeujHi/iM Tenjioo6ivieHHi/iKOivi: POWER Inverter 



POWER INVERTER 



POWER Inverter (PUHZ-SW) 



Mofle/ib Hapy>KHoro 6/ioxa 



PUHZ- 
SW50VKA 



PUHZ- 
SW75VHA 



PUHZ- 
SW100VHA 



PUHZ- 
SW120VHA 



PUHZ- 
SW100YHA 



PUHZ- 
SW120YHA 



PUHZ- 
SW160YKA 



PUHZ- 
SW200YKA 



9jieKTponi/iTam/ie 


1 (t>a3a, 220 B, 50 


3 (t>a3bi 7 380 B, 50 Ti\ 


3 <t>a3bi, 380 B, 50 




HOMUHa/lbHbll/l paCXOfl BOflbl 


Jl/MI/IH 


17,2 


22,9 


32,1 


45,9 


32,1 


45,9 


23,0-63,1 


28,7-71,7 




B03flyx7/ 
BOfla35 


npOM3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


6,00 


8,00 


11,2 


16,0 


11,2 


16,0 


22,0 


25,0 




3Hepr03())())eKTHBHOCTb (COP) 


4,42 


4,40 


4,45 


4,10 


4,45 


4,10 


4,20 


4,00 




noTpe6/ifleiviafl MoiflHOCTb 


kBt 


1,36 


1,82 


2,51 


3,90 


2,51 


3,90 


5,238 


6,25 




B03flyx7/ 
BOfla45 


npOI/l3BOfll/ITe/lbHOCTb 


kBt 


6,00 


8,00 


11,2 


16,0 


11,2 


16,0 


22,0 


25,0 




3Hepr03(J)(l)eKTMBHOCTb (COP) 


3,32 


3,40 


3,42 


3,23 


3,42 


3,23 


3,20 


3,10 




noTpe6/iaeiviaa MoiflHOCTb 


kBt 


1,81 


2,35 


3,27 


4,95 


3,27 


4,95 


6,875 


8,065 




B03flyx2/ 
BOfla35 


npOI/l3BOfll/ITeJlbHOCTb 


kBt 


5,00 


7,50 


10,0 


12,0 


10,0 


12,0 


16,0 


20,0 




3Hepr03())())eKTHBHOCTb (COP) 


2,97 


3,40 


3,32 


3,24 


3,32 


3,24 


3,11 


2,80 


cu 


noTpe6/iyieiviafl MoiflHOCTb 


kBt 


1,68 


2,20 


3,02 


3,70 


3,02 


3,70 


5,145 


7,143 


X 

a» 


B03flyx2/ 
BOfla45 


npOM3BOflHTe/lbHOCTb 


kBt 


5,00 


7,50 


10,0 


12,0 


10,0 


12,0 






c 

o 


3Hepr03())())eKTHBHOCTb (COP) 


2,47 


2,83 


2,66 


2,52 


2,66 


2,52 






6 


noTpe6/iyieiviafl MoiflHOCTb 


kBt 


2,03 


2,65 


3,76 


4,76 


3,76 


4,76 








YpoBeHb 3ByKOBoro flaB/ieHi/ifl 


flB(A) 


46 


51 


54 


54 


51 


52 


62 


62 




YpOBeHb 3ByKOBOl7l MOLflHOCTI/l 


flB(A) 


63 


69 


70 


72 


70 


72 


78 


78 




MaKC. TeivinepaTypa npaMOi/i BOflbl 


°c 


+60 




flnana30H TeivinepaTyp o6paTHOM BOflbl 


°c 


+9 ~ +59 


+11 ~+59 




+10^ 


-+59 




+5- 


+59 










-15~+35°C 


















rapaHTi/ipoBaHHbii/i flnana30H Hapy>KHbix 




— I~BC 








-20 - +35°C — l~BC 










TeivinepaTyp 




-15~+21°C- 






-20 


- +21°C — OTonjiem/ie 














OTon/ieHi/ie 


















HOMUHa/lbHbM paCXOfl BOflbl 


ji/mi/ih 


12,9 


18,9 


26,1 


35,8 


26,1 


35,8 


23,0-63,1 


28,7-71,7 




B03flyx35/ 
BOfla7 


npOI/13BOfll/ITe/lbHOCTb 


kBt 


4,50 


6,60 


9,10 


12,5 


9,10 


12,5 


16,0 


20,0 




3Hepr03(()(l)eKTMBHOCTb (EER) 


2,38 


2,55 


2,75 


2,32 


2,75 


2,32 


2,35 


2,25 




noTpe6/iaeiviaa MoiflHOCTb 


kBt 


1,90 


2,59 


3,31 


5,38 


3,31 


5,38 


6,809 


8,889 


a» 

X 


B03flyx35/ 
BOfla18 


npOI/l3BOfll/ITe/lbHOCTb 


kBt 


5,00 


7,10 


10,0 


14,0 


10,0 


14,0 


18,0 


22,0 


a» 


3Hepr03(])(l)eKTMBHOCTb (EER) 


3,96 


4,01 


4,35 


4,08 


4,35 


4,08 


4,28 


4,10 


TO 


noTpe6/ifleiviafl MoiflHOCTb 


kBt 


1,26 


1,77 


2,30 


3,43 


2,30 


3,43 


4,206 


5,366 


X 

O 


YpoBeHb 3ByKOBoro flaBJiem/m 


flB(A) 


46 


48 


50 


51 


49 


50 


58 


60 




Mi/ih. TeivinepaTypa npaivioi/i BOflbl 


°c 


+5 




flnana30H TeivinepaTyp o6paTHoi7i BOflbl 


°c 








+8- 


+28 










rapaHTMpoBaHHbii/i flnana30H Hapy>KHbix 
TeivinepaTyp 


-5 ~ +46°C (-1 5 ~ +46°C — c naHe/ibio 3aifli/iTbi ot BeTpa) 


ABTOMaTI/meCKI/M BblKJllOMaTeJlb 


A 


16 


25 


32 


40 


16 


16 


32 


32 


MaKCI/lMa/lbHbll/l pa60HMI/ITOK 


A 


13 


19 


29,5 


29,5 


13 


13 


19 


21 


ra6api/iTbi (BxLUxl~) 


MM 


600 x 800 x 300 
(+23) 


943 x 950 x 330 
(+30) 


1350x950x330 (+30) 


1338x 1050x330 (+40) 


Bee 


Kr 


42 


75 


118 


118 


118 


118 


136 


136 


3aBOflCKafl 3anpaBKa xjiaflarema R410A 


Kr 


2,1 


3,2 


4,6 


4,6 


4,6 


4,6 


7,1 


7,7 


flwaivieTp (|)peo- 


>KI/lflKOCTb 


MM 


6,35(1/4) 


9,58 (3/8) 


9,58 (3/8) 


HonpoBOfla 


ra3 


(akmm) 


12,7(1/2) 


15,88 (5/8) 


25,4 (1)i/ijii/i 28,6 (1-1/8) 


MaKC. fl/ii/ma Man/iapa/ii/i xnaflareHTa 


M 


40 


75 


80 


MaKC. nepenafl bwcot Mari/iCTpa/ii/i 


M 


10 


30 


30 


BHeiUHMM 


MapKa 


ACH70-40 i/ijii/i ACH-70X-50H (G67,H34,H21)B 


ACH70-70 


Ten/ioo6ivieHHMK 
«4>peoH-BOfla» 


KOJ1-BO 


LUT. 


1 


1 


PaCXOfl BOflbl 


ji/mi/ih 


7,1 -17,2 


10,2-22,9 


14,4-32,1 


20,1 - 45,9 


14,4-32,1 


20,1 - 45,9 


27,3 - 64,2 


32,1 -80,3 


Ml/IHI/IMa/lbHblM 06beM BOflbl B KOHTVpe 


Jl 


40 


60 


80 


120 


160 


200 


160 


200 


3aBOfl (apaHa) 


*1 


MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Bejii/iKo6pi/rraHi/m) 



njiacn/iHMaTbirt Termoo6MeHHi/iK 



Alfa Laval: ACH-70X-50H (G67,H34,H21)B 



W: 112 mm 
B:526 mm 
H 150 mm 

50 njiacri/iH 




BXOfl 
BOflbl 



fljii/iHa c^peoHonpoBOflOB 

ot HapywHoro 6/iOKa flo Tenjioo6ivieHHHKa 5 m. 



MaKCi/iMa/ibHan TeivinepaTypa BOflbl 



PUHZ-SW50VKA 




TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa, °C 



PUHZ-SW75VHA 
PUHZ-SW1 00/1 20VHA/YHA 
PUHZ-SW1 60/200YKA 



V 65 




-20 -15 -10 -5 0 5 10 
TeivinepaTypa Hapyxoioro B03flyxa, °C 



*1 MITSUBISHI ELECTRIC 
CORPORATION SHIZUOKA 
WORKS (flnom/m) 



npi/iMenaHi/m: 

1 . npoi/i3BOfli/iTejibHOCTb ci/icreivibi 3aBi/ici/iT ot fl/inHbi (|)peoHonpoBOflOB, a Taioxe ot Tenjioi/i30Jiflui/ii/i Tpy6onpoBOflOB i/i n/iacTi/imaToro Ten/ioo6ivieHHi/iKa. 

2. flonycKaeTCfl ncno/ib30BaTb n/iacTi/ihmaTbie Ten/ioo6ivieHHi/iKi/i flpyri/ix npoi/i3BOfli/iTe/iei/i. B stom oivMae iviapKa i/i napaivieTpbi Ten/ioo6ivieHHi/iKa 
onpefle/ifliOTCfl caiviocTOflTejibHO. 

3. K Hapy>KHbiM 6/iOKaivi POWER Inverter PUHZ-ZRP200YKA i/i PUHZ-ZRP250YKA noflK/iiOMaiOTCfl napa/i/ie/ibHO 2 n/iacTi/ii-maTbix Ten/ioo6ivieHHi/iKa ACH70-40 
i/mi/i ACH-70X-50H (G67,H34,H21)B. 
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Pa3iviepbi 





Cxeivia coefli/iHeHi/ii/i npn6opoB 



Ka6e/ib 3/ieKTponi/iTam/m (aBTOMaTi/mecKi/11/1 BbiK^tOMaie/ib): 
PUHZ-SW40, 50: 3x1,5 mm 2 (16 A) 
PUHZ-SW75: 3x2,5 mm 2 (25 A) 
PUHZ-SW1 00VHA: 3 x 4,0 mm 2 (32 A) 
PUHZ-SW1 20VHA: 3 x 6,0 mm 2 (40 A) 
PUHZ-SW1 00, 1 20YHA: 5 x 1 ,5 mm 2 (1 6 A) 



On L41/1 i/i (aKceccyapbi) 




3a3eiwieHne 



HacreHHbiM 

ny/ibTynpaBJiem/ifl 

PAR-W361MAA 



npuweMaHMa: 

1 . llpoBOfl 3a3eMJiem/m flo/iweiH 6biTb 

Ha 60 MM fl/ll/IHHee OCTaJlbHblX 
npOBOflHI/lKOB. 

2. YKa3aHbi Mi/im/iMajibHbie 3HaMem/m 

CeMeHMa npOBOflHI/IKOB. 

3. lly/ibT ynpaB/iem/m PAR-W361 MAA 
nocraB/ifleTCfl b KOMrmeKre c 
KompojviepoM PAC-IF061 B-E. 



Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


1 


PAC-SG56AG-E 


naHe/ib 3au4MTbi ot Beipa: ox/ia>KfleHi/ie flo -1 5°C PUHZ-SW40, 50 


2 


PAC-SH63AG-E 


naHe/ib 3au4MTbi ot Beipa: ox/ia>KfleHi/ie flo -1 5°C PUHZ-SW75-1 20 
(Tpe6yeTca 2 ujt.) 


3 


PAC-SH95AG-E 


naHe/ib 3au4MTbi ot Beipa: ox/ia>KfleHi/ie flo -1 5°C PUHZ-SW1 60, 200 
(Tpe6yeTca 2 lut.) 


4 


PAC-SG61 DS-E 


flpeHa>KHbM WTyL^ep PUHZ-SW75-120 


5 


PAC-SH71 DS-E 


flpeHa>KHbii?i LUTyMep PUHZ-SW40, 50 


6 


PAC-SG63DP-E 


flpeHa>KHbii7i noflflOH PUHZ-SW40, 50 


7 


PAC-SG64DP-E 


flpeHa>KHbiM noflflOH PUHZ-SW75-140 


8 |PAC-SH97DP-E 


flpeHa>KHbm noflflOH PUHZ-SW1 60-200 



Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


9 


PAC-SE60RA-E 


Pa3"beivi fl/ifl noflK/iiOHeHi/m 3/ieKTpnHecKoro HarpeBaie/ia noflflOHa 
Hapy>KHoro 6/iOKa 


10 


PAC-SG81 DR-E 


On/ibTp-ocyuj me/ib: fli/iaMdp 1/4 (PUHZ-SW40, 50) 


11 


PAC-SG82DR-E 


Qi/mbTp-ocywi/iTejib: fli/iaivieTp 3/8 (PUHZ-SW75-140) 


12 


PAC-SG72RJ-E 


nepexoflHUK 6,35 — 9,52 (PUHZ-SW40, 50) 


13 


PAC-SG73RJ-E 


nepexoflH wk 9,52 — 1 2,7 (PUHZ-SW75-1 40) 


14 


PAC-SG75RJ-E 


nepexoflHUK 1 5,88 — 1 9,05 (PUHZ-SW75-1 40) 


15 


PAC-SH30RJ-E 


nepexoflHUK 9,52 — 6,35 (PUHZ-SW40, 50) 


16 


PAC-SH50RJ-E 


nepexoflHUK 1 5,88 — 1 2,7 (PUHZ-SW40, 50) 


17 


PAC-IF032B-E 


KoHTpo/i/iepbi KOMnpeccopHO-KOHfleHcaTopHbix arperaTOBfl/ifl ci/icreM 
HarpeBa 1/1 oxjia>KfleHi/m BOflbi 


18 


PAC-IF061B-E 


19 


PAC-SK52ST 


fli/iarHOCTi/inecKi/M npi/i6op 
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Pa3iviepbi 



PUHZ-SW100VHA 
PUHZ-SW100YHA 
PUHZ-SW120VHA 
PUHZ-SW120YHA 




flpOCTpaHCTBO fl/lfl yCTaHOBKI/1 



Efl. I/13M.I MM 




CepBi/iCHoe npocTpaHCTBO 




PUHZ-SW1 60YKA 
PUHZ-SW200YKA 



I I Bxofl B03flyxa 
V / 2 U-o6pa3H bix OTBepcTMfl (6ojit M 1 0) 

225 v 60Q \ 225 



flpOCTpaHCTBO fl/lfl yCTaHOBKM 




Pery/ii/ipoBam/ie KOJii/mecrBa x/iaflareHTa (R410A) 

Hapy>KHbM npn6op 3anpaB/ieH flocraTOMHbiM KOJii/mecrBOM 
x/iaflareHTa npufl/iuHe Mari/iapa/ii/i xjiaflarema flo 10 m. Ecjii/i 
fl/iMHa Tpy6bi npeBbnuaeT 10 m,to h eo6xofl i/i Ma flono/iH i/iTe/i fa- 
Ma*! 3anpaBKa x/iaflarema (R410A). 



Mofle/ib 


MaKC. 
Mari/iCTpa/ii/i 


MaKC. 
nepenafl 

BblCOT 


flc»3anpaBKa xjiaflarema (R410A) 


11~20m 


21~30m 


31~40m 


41~50m 


51~60m 


61-75 m 


PUHZ-SW40, 50 


40 m 


10m 


0,2 Kr 


0,4 Kr 


0,6 Kr 








PUHZ-SW75 


40 m 


10m 


0,2 Kr 


0,4 Kr 


1,0 Kr 








PUHZ-SW100,120 


75 m 


20 m 


0,2 Kr 


0,4 Kr 


1,0 Kr 


1,6 Kr 


2,2 Kr 


2,8 Kr 


PUHZ-SW160, 200 


80 m 


30 m 
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nojiynpoMbiwjieHHafl cepi/m 

Mr.SLIMH- 

Arm OTonneHi/m, ox/iawflem/m i/i TBC 
HarpeB BOflbi (8,0 kBt) i/i oxjiawflem/ie B03Ayxa (7,1 kBt) 




PUHZ-FRP71 VHA 



KoivinaHi/m Mitsubishi Electric pa3pa6oTa/ia cn/ii/iT-ci/icreiviy KOHfli/mi/iOHi/ipoBaHi/ifl, b kotopoi/i 
b Ten/ibiM nepi/io,q ro,qa TermoTa KOHfleHca 141/11/1, o6bNHO Bbi6pacbiBaeiviafl b OKpywaiomyio cpefly, 
i/icno/ib3yeTCfl fl/ia o6ecneHeHi/m ox/iawflaeivioro noMemeHi/m ropaHei/i boaom fl/ia caHi/rrapHbix hvwa 
B Me>Kce30Hbe i/i b xo/ioahni/i nepi/iofl ro,qa 3Ta we cnjii/iT-ci/icreivia Biviecie c noflaHei/i b noMemeHi/ie 
HarpeToro B03flyxa npoflO/iwaeT HarpeBaTb BOfly b KOHType l~BC i/i OTon/ieHi/m. 

TaKi/iM o6pa30M, flaHHaa ci/icreivia nsnneTcn npi/iiviepoivi 6i/iBa/ieHTHOi/i K/ii/iMaTi/mecKOi/i ci/icreivibi c 
BbicoKi/iM noKa3aTe/ieivi 3HepreTi/mecK0i/i 3(J)4>ei<Ti/iBHOCTi/i. 



3KOHOivii/m BHepropecypcoB 
yTn/in3ai4n^ Ten/ia 



Ox/ia>Kflafl B03flyx b noMemeHi/ii/i, KOHfli/iqi/iOHepbi otboaat i/i36biTOHHoe Ten/io k HapywHOMy B03flyxy. 
Ci/icreivia «Mr. SLIM+» i/icno/ib3yeT 3to i/i36biTOHHoe Ten/io fl/ia HarpeBa BOflbi fl/ia caHi/rrapHoro 
Mcnojib30BaHMjq (fl/ia ropflnero BOflOCHa6>KeHi/m — TBC). Ec/11/1 ci/icreivia ox/ia>KflaeT noMemeHi/ie i/i 
OflHOBpeivieHHO HarpeBaeT BOfly, to Kce^i/iqi/ieHT i/icno/ib30BaHi/m 3JieKTpo3Hepri/ii/i (KoacJx^nuneHT 
npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTi/i COP) MO>KeT floai/iraTb 7. 9to 3HaMi/iT, mto, noTpe6/iflfl MeHee 2 kBt 
3/ieKTpi/mecKOi/i moluhocti/i, ci/icreivia «npoi/i3BOfli/iT» okojio 1 5 kBt xo/io,qa i/i Ten/ia cyiviiviapHO. 
l/l3-3a TexHO/iori/mecKi/ix orpaHi/meHi/ii/i ci/icreivibi HarpeBa BOflbi 
«B03,qyx-BOfla» o6bNHO He ivioryT HarpeBaTb BOfly npi/i bncokoi/i 
TeivinepaType HapywHoro B03flyxa. Ci/icreivia «Mr. SLIM+» He i/iivieeT 3Toro 
orpaHi/meHi/m, TaK KaK b cro/ib wapKi/ie ahi/i o6fl3aTe/ibHO 6yfleT 
BK/iiOMeHO ox/ia>KfleHMe B03,qyxa b noMemeHi/ii/i. Po/ib Ten/ioo6ivieHHi/iKa 
(i/icnapi/iTe/ifl), My bctbi/itcji bHoro k bwcokoi/i TeivinepaType, b btom 
pewi/iivie 6yfleT Bbino/iHflTb He Hapy>KHbii/i, a BHyTpeHHi/ii/i 6/iok, 
Haxoflflini/ii/icfl b cpaBHi/iTe/ibHO npox/iaflHOM noiviemeHi/ii/i. TaKoi/i pe>Ki/iM Ha3biBaera 
pe>KMMOM peKynepau,i/ii/i Ten/iOTbi. Ten/ioo6ivieHHMK HapywHoro 6/iOKa b btom pewi/iivie He 
3aflei/iCTBOBaH, no3TOiviy ci/icreivia «Mr. SLIM+» MOweT HarpeBaTb BOfly npi/i TeivinepaType 
Hapy>KHoro B03flyxa flo +46°C. 

* napaivieTpbi cucieivibi «B03Ayx-B03flyx» i/i3iviepeHbi npn aieAytomi/ix 3HaHeHM5qx TeivinepaTypbi: 

b noivieinsHi/ii/i — 27°C (cyxoi/i TepM.)/1 9°C (B/iaxu-ibii/i TepM.), CHapy>KM — 35°C (cyxoi/i TepM.). TeivinepaTypa BOflbi — 45°C. 



MaKCi/iMa/ibHaa TeivinepaTypa BOflbi 




-20 -15 -10 -5 0 5 10 
TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03Ayxa, °C 




BHVTpeHHI/ll/l 

6jiok 





rwflpoMOfly/ib 




Hapy>KHbll/l 6/lOK 



KoMnaKTHaa ci/icreivia ox/ia>KfleHi/m B03flyxa i/i TBC 

Ox/ia>KfleHi/ie B03flyxa i/i ropflnee BOflocHa6>KeHne b oahoi/i ci/icreivie 

CucTeivia «Mr.SLIM+» BbinonH^eT 2 4>yHKi4MM Ha 6a3e OflHoro Hapy>KHoro 6noKa: oxna^eHne no- 
MemeHi/ia i/i HarpeB BOflbi flrm caHi/iTapHoro i/icnonb30BaHi/ia. 3to no3BonaeT M36e>KaTb ycTaHOBKi/i 
2-x Hapy>KHbixarperaTOB, KaKToro noTpe6oBani/i 6bi pa3flenbHbie ci/iCTeMbi KOHfli/iMi/iOHi/ipoBaHi/ifi 
i/i ropflMero BO,qocHa6>KeHMfl (rBC). 

CoBMecTMMbie npi/i6opbi 






ECODAN 




Hapy>KHbiM 

6/lOK 


n/iflpoMOAyjib 

C HaKOni/ITe/lbHblM 

6aKOM TBC 


rMflpOMOfly/lb 

6e3 

HaKoni/iTe/ibHoro 
6a Ka TBC 


BHyTpeHHi/ie 6/iokm 


PUHZ- 
FRP71VHA 


EHST20C-VM2C 

EHST20C-VM6C 

EHST20C-YM9C 

EHST20C-MHCW 

EHST20C-VM2EC 

EHST20C-VM6EC 

EHST20C-YM9EC 

EHST20C-MEC 


EHSC-VM2C 

EHSC-VM6C 

EHSC-YM9C 

EHSC-MEC 

EHSC-VM2EC 

EHSC-VM6EC 

EHSC-YM9EC 


PLA-ZRP71 BA (KacceTHbm) 
PKA-RP71 KAL (HacTeHHbm) 
PCA-RP71 KA (noABecHOM) 
PCA-RP71 HA (noflBecHOM KyxoHHbiM) 
PEAD-RP71JAQ (KaHajibHbiui) 
PEAD-RP71JALQ (KaHa^bHbiii) 
PSA-RP71 KA (Hano^bHbiM) 



Pa3fle/ibHbie cwcTeivibi 




KOIVl6l/IHI/ipOB8HH8yi CMCTeivia 

c peKv/nepauweM Ten/iOTbi 
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Cnei4i/ic|)HKaL4Hfi 



BHyipeHHue 6jioki/i 










PLA-ZRP71BA 


PKA-RP71KAL 


PCA-RP71KA 


PCA-RP71 HA 


PSA-RP71KA 


PEAD-RP71JAQ 


PEAD-RP71JALQ 


Hapy>KHbie 6jioki/i 










PUHZ-FRP71VHA 


PUHZ-FRP71VHA 


PUHZ-FRP71VHA 


PUHZ-FRP71VHA 


PUHZ-FRP71VHA 


PUHZ-FRP71VHA 


PUHZ-FRP71VHA 


X^aflareHT 


R410A 


3jieKTponi/iTaHi/ie Hapy>KHoro 6/iOKa (aBTOMan/mecKi/iM BbiKjiioHaTe/ib) 


1 (J)a3a, 220 B, 50 Tm (25 A) 








npOM3BOflM- 


HOMI/IHa/lbHafl 


kBt 


7,1 


7,1 


7,1 


7,1 


7,1 


7,1 


7,1 








Te/lbHOCTb 


MI/1H-M3KC 


kBt 


3,3-8,1 


3,3-8,1 


3,3-8,1 


3,3-8,1 


3,3-8,1 


3,3-8,1 


3,3-8,1 








HoMi/iHajibHaa noTpe6jifleMaa MoiflHocrb 


kBt 


1,85 


1,88 


1,90 


2,26 


1,97 


2,10 


2,08 




Oxjiawflem/ie 


K03(j)(j)MMHeHT 3Hepr03())())eKTMBHOCTM EER 




3,84 


3,78 


3,74 


3,14 


3,60 


3,38 


3,41 




PacneTHafl Harpy3Ka 


kBt 


7,1 


7,1 


7,1 


7,1 


7,1 


7,1 


7,1 






roflOBoe3/ieKTponoTpe6/ieHne i 


KBT'M/rOfl 


382 


393 


387 


462 


408 


459 


441 






Ce30HHafl 3Hepr03(J)(t)eKTMBHOCTb SEER 3 


6,5 


6,3 


6,4 


5,4 


6,1 


5,4 


5,6 










KJiaCC 3Hepr03(J)(J)eKTI/IBHOCTI/l 


A++ 


A++ 


A++ 


A 


A++ 


A 


A+ 


Bo3flyx- 






npOM3BOflM- 


HOMWHa/lbHafl 


kBt 


8,0 


8,0 


8,0 


8,0 


8,0 


8,0 


8,0 






Te/lbHOCTb 


MI/lH-MaKC 


kBt 


3,5-10,2 


3,5-10,2 


3,5-10,2 


3,5-10,2 


3,5-10,2 


3,5-10,2 


3,5-10,2 


B03flyX 

(ATA) 






HoMWHa/ibHaa noTpe6/ifleMafl MoiflHocrb 


kBt 


2,05 


2,26 


2,26 


2,42 


2,28 


2,09 


2,09 




K03(J)(J)l/IMI/ieHT 3Hepr03(J)(J)eKTI/IBHOCTI/l COP 




3,90 


3,54 


3,54 


3,14 


3,33 


3,83 


3,83 




HarpeB 

(HOMMHa/lbHbll/l 




PacHeTHaa Harpy3Ka 


kBt 


4,7 


4,7 


4,7 


4,7 


4,7 


4,9 


4,9 






3aflBJieHHaa 

MOLflHOCTb 


B paCHeTHOI/l TOMKe 


kBt 


4,7(-10°C) 


4,7(-10°C) 


4,7(-10°C) 


4,7(-10°C) 


4,7(-10°C) 


4,9 (-10°C) 


4,9(-10°C) 




Ce30H 




B TOHKe 6l/lBa/ieHTHOCTI/l 


kBt 


4,7(-10°C) 


4,7(-10°C) 


4,7(-10°C) 


4,7(-10°C) 


4,7(-10°C) 


4,9 (-10°C) 


4,9(-10°C) 




OTormeHi/ifl) 




npefle/ibHoe 3HaHeHi/ie 


kBt 


3,5 (-20°C) 


3,5 (-20°C) 


3,5 (-20°C) 


3,5 (-20°C) 


3,5 (-20°C) 


3,7 (-20°C) 


3,7 (-20°C) 








Pe3epBHbM HarpeBaie/ib 


kBt 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 








fbflOBoe 3^eKTponoTpe6/ieHne 1 


KBWrofl 


1,51 


1,569 


1,555 


1,787 


1,709 


1,799 


1,799 






Ce30HHafl 3Hepr03(|)(t)eK™BHOCTb SCOP 3 




4,4 


4,2 


4,2 


3,7 


3,9 


3,8 


3,8 










MaCC 3Hepr03())())eKTMBHOCTI/l 


A+ 


A+ 


A+ 


A 


A 


A 


A 




HoMi/iHa/ibHbii/i pacxofl BOflbi (HarpeB) 


ji/mmh 


22,90 










npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


8,00 






B03flyx 7°C/BOfla 
35°C 


noTpe6jifleiviafl 

MOLflHOCTb 


kBt 


1,96 




HarpeB 4 






9Hepr03(|)(|)eKTMBHOCTb COP 


4,08 








npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


7,50 






B03Ayx 2°C/BOfla 
35°C 


noTpe6jiflei\/iafl 

MOLflHOCTb 


kBt 


2,65 










9Hepr03(|)(|)eKTMBHOCTb COP 


2,83 


Bo3flyx- 
BOfla 








ripOH3BOflMTe/lbHOCTb 

(ox/ia>KfleHi/ie B03flyxa + 


kBt 


7,1 + 8,0 


7,1 +8,0 


7,1 + 8,0 


7,1 + 8,0 


7,1 +8,0 


7,1 + 8,0 


7,1 +8,0 


(ATW) 








HarpeB BOflbi) 


















yTM^M3ai4Mfl 


BOfla 45 L 


noTpe6jifleiviafl 

MOLflHOCTb 


kBt 


1,90 


1,93 


1,95 


2,31 


2,02 


2,15 


2,13 




Ten/i a 

(ox/ia>KfleHi/ie 
B03flyxa + 
HarpeB BOflbi) 5 






9Hepr03(|)(l)eKTMBHOCTb COP 


7,95 


7,82 


7,74 


6,54 


7,48 


7,02 


7,09 








ripOM3BOflMTe^bHOCTb 

(ox/ia>KfleHi/ie B03flyxa + 
HarpeB BOflbi) 


kBt 


7,1 + 9,0 


7,1 +9,0 


7,1 + 9,0 


6,4 + 9,0 


7,1 +9,0 


7,1 + 9,0 


7,1 +9,0 






BOfla 55 L 


noTpe6jifleiviafl 

MOLflHOCTb 


kBt 


2,97 


3,00 


3,02 


3,25 


3,09 


3,22 


3,20 










9Hepr03(|)(|)eKTMBHOCTb COP 


5,42 


5,37 


5,33 


4,74 


5,21 


5,00 


5,03 




BHyTpeHHwi/i 6/iOKfljifl HarpeBa BOflbi 


rViflpoMOflyjii/i c HaKoni/rrejibHbiM 6aKOM l~BC 1/1 6e3 HaKoni/rrejibHoro 6aKa l~BC (cm. dp. 212) 






Pa3Mepbi (B x UJ x 0 


MM 


943 x 950 x 330 (+30) 






Bee 


Kr 


73 


73 


73 


73 


73 


73 


73 






Pacxofl B03flyxa 


oxjia>KfleHMe 


m 3 /mmh 


55 


55 


55 


55 


55 


55 


55 






HarpeB 


m 3 /mmh 


55 


55 


55 


55 


55 


55 


55 










oxjia>KfleHi/ie 


flB(A) 


47 


47 


47 


47 


47 


47 


47 






YpOBeHb 3ByKOBOrO 


yTi/uin3ai4i/m Teruia 


flB(A) 


47 


47 


47 


47 


47 


47 


47 






flaB/ieHMA 


HarpeB B03flyxa 


flB(A) 


48 


48 


48 


48 


48 


48 


48 


Hapy>KHbM 6jiok 






HarpeB BOflbi 


flB(A) 


48 


48 


48 


48 


48 


48 


48 










oxjia>KfleHi/ie 


flB(A) 


67 


67 


67 


67 


67 


67 


67 






YpOBeHb 3ByKOBOI/l 


yTi/i/ii/i3aL|i/i}i Terma 


flB(A) 


67 


67 


67 


67 


67 


67 


67 






MOLflHOCTI/l 


HarpeB B03flyxa 


flB(A) 


68 


68 


68 


68 


68 


68 


68 










HarpeB BOflbi 


flB(A) 


68 


68 


68 


68 


68 


68 


68 






MaKCMMa/lbHbll/l pa6oHi/iM TOK 


A 


19,0 


19,0 


19,0 


19,0 


19,0 


19,0 


19,0 






ABTOMaTI/IHeCKI/ll7l BblMtOHaTe/lb 


A 


25 


25 


25 


25 


25 


25 


25 






3aB0,q (apaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (flnoHi/m) 






fluaivieTp 


>KI/lflKOCTb/ra3 


MM 


9,52/15,88 


9,52/15,88 


9,52/15,88 


9,52/15,88 


9,52/15,88 


9,52/15,88 


9,52/15,88 


OpeoHonpoBOflbi 


MaKC.flJii/ma 


BHyTpeHHMM-Hapy>KHblM 


M 


30 (fl/ifl ci/iaeM «B03flyx-B03flyx») + 30 (fl/ia ci/icreM «HarpeB BOflbi») 






m3kc. nepenafl bncot 


BHyTpeHHMM-Hapy>KHblM 


M 


20 


20 


20 


20 


20 


20 


20 










oxjia>KfleHi/ie 2 


°C 


-15-+46 


-15-+46 


-15-+46 


-15-+46 


-15-+46 


-15-+46 


-15-+46 


rapaHTi/ipoBaHHbii/i flnana30H TeivinepaTyp 


HarpeB 


°C 


-20-+21 


-20-+21 


-20-+21 


-20-+21 


-20-+21 


-20-+21 


-20-+21 


Hapy>KHoro B03flyxa 






HarpeB BOflbi 


°C 


-20-+35 


-20-+35 


-20-+35 


-20-+35 


-20-+35 


-20-+35 


-20-+35 










yTi/uii/i3ai4i/ifl Teruia 


°C 


+15-+46 


+15-+46 


+15-+46 


+15-+46 


+15-+46 


+15-+46 


+15-+46 



1 9jieKTponoTpe6jieHi/ie i/i3MepeHO b craHflapTHbix yaiOBi/mx. Pea/ibHoe 3JieKTponoTpe6/ieHi/ie 6yqeT 3aBi/iceTb ot cnoco6a 3KcrmyaTai4i/ii/i ci/icreMbi, a TaKwe ot KOHKpeTHbix KJii/iMaTi/mecKi/ix yaiOBi/11/1. 

2 ripi/i TeMnepaType HapywHoro B03flyxa Hi/iwe -5°C aieflyeTycraHOBi/iTb naHe/ib 3aLfli/iTbi ot BeTpa PAC-SH63AG-E. 

3 3HaHeHMfi ce30HHbix K03(|)(|)i/iL|i/ieHTOB SEER/SCOP M3MepeHbi Ha ocHOBaHMM eBponei/iCKOi/i flMpeKTMBbi EN14825. 

4 llapaMeTpbi ci/icreMbi «B03flyx-BOfla» M3MepeHbi Ha ocHOBaHMM eBponei/iCKOi/i flMpeKTMBbi EN 1451 1 (noTpe6^aeMafi MOii^HOCTb 141/1 pKy/iflLii/iOHHoro Hacoca He yHMTbiBaeKfl). 

5 flapaMeTpbi ci/iCTeMbi «B03flyx-B03flyx» M3MepeHbi npw c/ieflyiou^Mx 3HaHeHMfix TeMnepaTypbi: b noMeiiieHi/ii/i — 27°C (cyxoi/i TepM.)/1 9°C (B/ia>KHbii/i TepM.), CHapy>KM — 35°C (cyxoi/i TepM.). 
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Pa3iviepbi 





PeryjinpoBaHne KO/ii/meorBa x/iaflareHTa (R410A) 

Hapy>KHbiM npn6op 3anpaB/ieH AOcraTOMHbiM KO/ii/mecTBOM xjiaflarema npi/i 
cyiviiviapHOi/i fl/iMHe (J)peoHonpoBOfla ao 30 m. Ecjii/i cyivuviapHafl fl/ii/ma npeBbnuaeT 
30 m, to Heo6xoflMivia flono/iHi/iTe/ibHafl 3anpaBKa xjiaflarema (R41 OA). 



Mofle/ib 


MaKC. 
cyMMapHaa fl/ii/ma 
Mari/iCTpa/ii/i 


MaKC. 
nepenafl 

BblCOT 


flo3anpaBKa xjiaflarema (R410A) 


40 m 


50 m 


60 m 


PUHZ-FRP71VHA 


60 m (MaKC. 30 m + 30 m) 


20 m 


0,6 Kr 


1,2 Kr 


1,8 Kr 



Cxeivia coefli/iHeHi/ii/i npn6opoB 



Hapy>KHbin 

6^okPUHZ-FRP71VHA 



Ka6e/ib 3/ieKTponi/iTaHi/m 

(aBTOMaTMMeCKMI/l BblKJIIOMaTe/lb) 

PUHZ-FRP71 VHA: 3 x 2,5 mm 2 (25 A) 
npi/iMenaHi/m: 

1 . llpoBOfl 3a3eM/iem/m flo/iweH 6biTb Ha 60 mm 
A^nHHee ocranbHbix npoBOflm/iKOB. 

2. YKa3aHbi Mi/im/iMa/ibHbie 3HaMem/m ceMem/m 

npOBOflHUKOB. 




On L41/1 n (aKceccyapbi) 





HaMMeHoeaHMe 


Oni/icam/ie 


1 


PAC-SH63AG-E 


flaHejib 3aii^nTbi ot Beipa: oxjiawflem/ie flo -1 5°C 
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nojiynpoMbiLUjieHHafl cepi/m 

rMflpOMOfly^M 

A/ia OTonjiem/m, ox/iawflem/m i/i TBC 
HarpeB/oxjiawflem/ie: 5,0-25,0 kBt 



ecodori 

Advanced Heating Technology 



KoivinaHi/m Mitsubishi Electric npoi/i3BOfli/iT HecKO/ibKO Ti/inoB ri/iflpoivioflyjiei/i fl/ia 
C03flaHi/m cucTeivi OTon/iei-ii/m 1/1 ropflnero BOflOCHa6>KeHi/ifl (rBC). ArperaTbi EHST i/i EHSC 
MivieiOT BCTpoeHHbiM Ten/ioo6ivieHHMK «4)peoH-BOfla» 1/1 npe,qHa3HaMeHbi fl/ia noflK/iioHei-ii/m 
KTen/ioBbiM HacocaM POWER Inverter PUHZ-SW i/i ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW. Arpera™ 
EHPT i/i EHPX He i/iivieiOT BCTpoeHHoro Ten/ioo6ivieHHi/iKa «4>peoH-BOfla» 1/1 KOivi6i/iHi/ipyK)TCfl c 
Ten/ioBbiMi/i HacocaMM POWER Inverter PUHZ-W 1/1 ZUBADAN Inverter PUHZ-HW. 

ruflpoMOfly/iM ERSC/ERSD/ERSE i/i ERST20C/ERST20D MoryT pa6oiaTb KaK b pewi/iivie 
HarpeBa, TaK i/i b pewi/iivie ox/iawflei-ii/m BOflbi. 



ruflpoMOfly/iM coflepwaT aieflyiomi/ie KOMnoHeHTbi: 
HaKonnTe/ibHbiM 6aKeMKOCTbK) 200/1 (MOfle/iM EHPT, EHST, ERST); 
MMpKyjiJiMMOHHbiM Hacoc nepBi/iMHoro Komypa; 
3-x xoflOBOM K/ianaH (MOfle/in EHPT i/i EHST); 
npoTOHHbiM 9/ieKTpnHecKMM HarpeBaie/ib MOii|HOCTbK) ot 2 flo 9 kBt; 
norpy>KHOM 3/ieKTpi/mecKi/ii/i HarpeBaie/ib MOLUHOCTbio 3 kBt (iviofle/ib EHST20D-MHC); 
cnei4i/ia/ii/i3i/ipoBaiHHbii/i ynpaB/iaiOLni/ii/i KOHTpo/i/iep PAC-IF061/62B-E c nyjibTOM. 



CMCTeMbl, B KOTOpblX Ten/ioo6ivieHHMK «(()peOH-BOfla 

pacno/io>KeH b HapywHOM 6/ioKe 



Hai/iMeHOBaHi/ie MOflejin 



Ten/ioBon Hacoc 




Ten/ioBoi/i Hacoc 




nnacTi/iHMaTbii/i 

Tennoo6ivieHHi/iK 

«cj)peoH-BOfla» 



Ten/iOHOCHTe/ib 



CMCTeMbl, B KOTOpblX Ten/ioo6ivieHHMK «(()peOH-BOfla 



pacno/io>KeH b ri/iflpoMOfly/ie 



EHST20C, ERST20C, EHST20D 



ruflpoiviofly^b 

C HaKOnMTe^bHblM 

6aKOM TBC 



n^acTUHMaTbin 

Tennoo6ivieHHi/iK 

«cj)peoH-BOAa» 



TennoBoi/i Hacoc 





(J)peoHonpoBOA 



ruflpoMOfly^b 

C HaKOni/ITe/lbHblM 

6aKOM TBC 



EHSC, EHSD, EHSC, ERSC, ERSD, EHSE, ERSE 



n/iaCTMHMaTbll/l 

Ten/ioo6ivieHHi/iK 
«cj)peoH-BOAa» 



TennoBoi/i Hacoc 



TUflpOMOAy/lb 

6e3 HaKonme^bHoro 6aKa 
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cj)peoHonpoBOfl ri/iApoMOAy/ib 

6e3 HaKonme^bHoro 6aKa 



Moflnc|)HKaL4nn ri/iflpoMOfly/iei/i 





fi/iflpoMOflyjib c 6aKOM TBC 


fHflpoMOfly/ib 6e3 6a Ka TBC 


HeT 

Ten/i oo6MeHHi/iKa 
«c))peoH-BOfla» 


BapoeH 
Ten/ioo6ivieHHMK 
«c))peoH-BOfla» 


HeT 

Ten/i oo6MeHHi/iKa 
«c|)peoH-BOfla» 


BapoeH 
Tenjioo6ivieH hi/ik 
«c|)peoH-BOfla» 


daHflapT 


EHPT20X-VM2C 
EHPT20X-VM6C 
EHPT20X-YM9C 


EHST20D-VM2C 
EHST20C-VM2C 
EHST20C-VM6C 
EHST20C-YM9C 
EHST20D-YM9C 


EHPX-VM2C 
EHPX-VM6C 
EHPX-YM9C 


EHSD-VM2C 
EHSC-VM2C 
EHSC-VM6C 
EHSC-YM9C 
EHSD-YM9C 
EHSD-MEC 


C norpy>KHbiM 
HarpeBaTe/ieM 




EHST20D-MHC 






Bes 

pacLui/ipi/iTe/ibHoro 
6a Ka 




EHST20D-MEC 

EHST20C-MEC 

EHST20C-VM2EC 

EHST20C-VM6EC 

EHST20C-YM9EC 

EHST20D-VM2EC 




EHSD-MEC 

EHSC-MEC 

EHSC-VM2EC 

EHSC-VM6EC 

EHSC-YM9EC 

EHSE-MEC 

EHSE-YM9EC 


C pe>KMMOM 

ox/ia>KfleHMfi 

BOflbl 




ERST20D-VM2C 
ERST20D-MEC 
ERST20C-VM2C 
ERST20C-MEC 




ERSD-VM2C 

ERSC-MEC 

ERSC-VM2C 

ERSE-MEC 

ERSE-YM9EC 



Onui/m (aKceccyapbi) 



Hai/iMeHOBam/ie 


OniicaHiie 


1 


PAR-WT50R-E 


BecnpoBOflHbm nyjibTynpaB/ieHi/m 


2 


PAR-WR51R-E 


npneMHMK CMTHa/lOB. IIOflKJllOMaeTC^ K 

ruflpoivioflynK) Ka6e/ieivi flnnHOM 2 m. 


3 


PAC-IH03V-E 


riorpy>KHOi/i HarpeBaTe/ib 6aKa TBC. 
noTpe6n«eivia« MomHOCTb 3 kBt (1 c|)a3a). 


4 


PAC-SE41TS-E 


BbiHOCHOi/i flaTMUKTeivinepaTypbi (TepMMCTop b 
Kopnyce). 


5 


PAC-TH01 1TK-E 


TepMMCTop fln« HaKoni/rrejibHoro 6aKaTH5W 


6 


PAC-TH01 1-E 

(2 TepivincTopa: bxoa/bmxoa 
Ten/iOHOCMTe/iJi) 


TepivincTopbi fl/ifi pa3fle/ibHoro peryjii/ipoBam/m 
TeivinepaTypbi b 30Hax 1 (THW6 i/i THW7) i/i 2 (THW8 
i/i THW9). Aifl 2-x 30H Tpe6yeTC« 2 KOivm/ieKTa 
PAC-TH01 1-E. 
flnnHa Ka6en« 5 m. 


7 


PAC-TH01 1HT-E 

(2 TepMMCTOpa: BXOfl/BblXOfl 

Ten/iOHOCMTe/ifi) 


TepMMCTopbi fl/ifi ynpaB/iei-ii/m pe3epBHbiM 
mctomhi/ikom Ten/ia (THWB1 i/iTHWB2). 
fljii/ma Ka6en« 5 m. 


8 


PAC-DP01-E 


rioflaaBKa c,qpeHa>KHbiM noflflOHOM fl/ia OTBOfla 
KOHfleHcaTa. Pa3Mepbi 595x665(+5)x270. 


9 


PAC-WF010-E 


KoHBepTepfl/ia ynpaB/ieHMfl nepe3 l/lHTepineT 
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fnflpoMOfly/in c HaKonnTe/ibHbiM 6aKOM TBC 





fi/iflpoMOflyjin c HaKonnTe/ibHbiM 6aKOM TBC 


To/ibKO HarpeB 


HarpeB n 
ox^a>KfleHne 


EHST20D-VM2C 


EHST20C-VM2C 


EHST20C-VM6C 


EHST20C-YM9C 


EHST20D-MHC 


EHST20C-VM2EC 


EHST20C-VM6EC 


EHST20C-YM9EC 


EHST20C-MEC 


EHST20D-MEC 


EHPT20X-VM2C 


EHPT20X-VM6C 


EHPT20X-YM9C 


ERST20D-VM2C 


ERST20C-VM2C 


ERST20D-MEC 


ERST20C-MEC 


SUHZ-SW45VA(H)R1 




































PUHZ-SW40VHA 




































PUHZ-SW50VHA 




































PUHZ-SW75VHA 




































PUHZ-SW100VHA 




































PUHZ-SW100YHA 












# 


# 


# 


# 












# 




# 


PUHZ-SW120VHA 




































PUHZ-SW120YHA 








# 




# 


# 


# 


# 












# 




# 


PUHZ-SHW80VHA 






# 


# 




























PUHZ-SHW1 12VHA 




































PUHZ-SHW1 12YHA 




































PUHZ-SHW140YHA 




































PUHZ-FRP71VHA 




































PUHZ-W50VHA 




































PUHZ-W85VHA2 




































PUHZ-W1 12VHA 




































PUHZ-HW1 12YHA2 




































PUHZ-HW1 40VHA2 




































PUHZ-HW1 40YHA2 





































fnflpoMOfly/in 6e3 HaKonnTe/ibHoro 6aKa TBC 



fHflpoMOfly/in 6e3 HaKoni/iTe/ibHoro 6aKa TBC 



To/ibKO HarpeB 





EHSD-VM2C 


EHSC-VM2C 


EHSC-VM6C 


EHSC-YM9C 


EHSD-MEC 


EHSC-MEC 


EHSC-VM2EC 


EHSC-VM6EC 


EHSC-YM9EC 


EHPX-VM2C 


EHPX-YM9C 


EHSE-YM9EC 


EHSE-MEC 


ERSD-VM2C 


ERSC-VM2C 


ERSC-MEC 


ERSE-YM9EC 


ERSE-MEC 


SUHZ-SW45VA(H)R1 


• 








• 


















• 










PUHZ-SW40VHA 


• 








• 


















• 










PUHZ-SW50VHA 


• 








• 


















• 










PUHZ-SW75VHA 






































PUHZ-SW100VHA 






































PUHZ-SW100YHA 






































PUHZ-SW120VHA 






































PUHZ-SW120YHA 






































PUHZ-SHW80VHA 






































PUHZ-SHW1 12VHA 






































PUHZ-SHW1 12YHA 






































PUHZ-SHW1 40YHA 






































PUHZ-SHW230YKA2 
























• 


• 








• 


• 


PUHZ-SW160YKA 
























• 


• 








• 


• 


PUHZ-SW200YKA 
























• 


• 








• 


• 


PUHZ-FRP71VHA 




• 


• 


• 




• 


• 


• 


• 




















PUHZ-W50VHA 






































PUHZ-W85VHA2 






































PUHZ-W1 12VHA 




































PUHZ-HW1 12YHA2 




































1 


PUHZ-HW1 40VHA2 




































PUHZ-HW1 40YHA2 





































HarpeB n 
oxjia>KfleHi/ie 



Ten/iOBbie Hacocbi 
(Hapy>KHbie arperaTbi) 
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fi/iflpoMOflyjii/i c HaKoni/iTe/ibHbiM 6aKOM l~BC 



Hai/iMeHOBam/ie ruflpowiofly/ifl 






EHST20C- 


EHST20C- 


EHST20C- 


EHST20C- 


EHST20D- 


EHST20D- 


EHST20D- 






VM2(E)C 


VM6(E)C 


YM9(E)C 


MEC 


VM2C 


MEC 


MHC 


Pe>KMM pa6oTbi 


To/ibKO HarpeB BOflbi 




BcTpoeHHHbii/i Tenjioo6ivieHHMK «c))peoH-BOfla» 


eCTb 


CoaaB ri/iflpoMOfly/ifl 


HaKoni/iTe/ibHbii/i 6aK l~BC 


ecTb 


ripoTOMHbii/i HarpeBaie/ib 


fla (1 c))a3a ) 


fla (1 4>a3a ) 


fla (3 c))a3bi ) 


HeT 


fla (1 c))a3a) 


HeT 


HeT 




florpy>KHOi/i HarpeBaie/ib 


HeT 


HeT 


HeT 


HeT 


HeT 


HeT 


fla (1 c))a3a ) 


Pa3Mepbi (B x LU x T) 


BynaKOBKe 


MM 




6e3 ynaKOBKi/i 


MM 


1600x595x680 


Kopnyc 


MaTepi/ia/i, KOfli/ipoBKa uBeTa: RAL/ Munsell 




Bee npi/i6opa 6e3 BOflbi 


Kl" 


110(104) 


111 (105) 


112(106) 


103 


103 


96 


103 


Becnpn6opacBOflow 


Kr 


320 (314) 


321 (315) 


322 (316) 


313 


312 


305 


312 


KpenneHi/ie npi/i6opa 


Hano/ibHafl ycraHOBKa 


9/ieKTponnTaHne npi/i6opa (aBTOMan/mecKi/iM BbiKjuonaTe/ib) 


1 4)a3a, 220 B, 50^(1 OA) 


3/ieKTpi/mecKi/ie 


ripOTOHHbll/l 


3/ieKTponwTaHwe (50 l~u.) 


1 4>a3a f 220 B 


1 (t>a3a, 220 B 


3 cpa3bi, 380 B 




1 4>a3a, 220 B 






HarpeBaTe/in 




MOLflHOCTb 


kBt 


2 


6 (2/4/6) 


9(3/6/9) 




2 










MaKC. pa6om/ii/i tok 


A 


9 


26 


13 




9 










aBTOMaTi/mecKi/ii/i BbiKJiioHaTejib 


A 


16 


32 


16 




16 










3/ieKTponnTaHne 














1 4>a3a, 220 B, 
50 Tm 




florpy>KHOi/i 


MOLflHOCTb 


kBt 














3 




MaKC. pa60MI/MTOK 


A 














13 






aBTOMaTI/meCKI/ll/l BblKJllOHaTeJlb 


A 














16 


l4npKy/ifli4MOHHbii/i Hacoc KOHTypa OTormei-ii/m 






Grundfos UPM2 15 70 


-130 






141/ipKyjiflu.i/iOHHbii/i Hacoc KOHTypa l~BC 


Grundfos UPSO 15-60 130 CIL2 


PaCXOfl BOflbi 


M3KC. 1 


ji/mmh 


















MI/IH. 2 


Jl/MI/IH 
















n^acTMHHaTbie 


4»peoH - 141/1 pKyjiaui/iOHHafl BOfla 


MWA2 


MWA2 


MWA2 


MWA2 


MWA1 


MWA1 


MWA1 


Ten/ioo6ivieHHi/iKi/i 


141/ipKyjifmi/iOHHafl BOfla - caHi/rrapHaa BOfla 


n/iacTi/iHHaTbii/i 


HaKonMTe/ibHbm 6aK l~BC 


o6beM 




Jl 


200 


200 


200 


200 


200 


200 


200 


Maiepna/i 




PaCLUMpMTe/lbHbll/l 6dK 


o6beM 


Jl 


12(-) 4 


12(-) 4 


12 (-) 4 




12 




12 




m3kc. flaBJieHi/ie 


Mna 


0,1 R 4 


0,1 H 4 


0,1 H 4 




0,1 




0,1 


3aiMMTHbie ycrpoi/icraa 


b Menu 


H3MepMTe/lbHbll?l TepMI/ICTOp 


°C 


1-80 


1-80 


1-80 


1-80 


1-80 


1-80 


1-80 




U,l/ipKyjlflU,|/IOHHOI/l 


npeflOxpaHi/iTe/ibHbii/i KJianaH 


Mna 


0,3 


0,3 


0,3 


0,3 


0,3 


0,3 


0,3 




BOflbi 


flaTHUKnpoTOKa 


ji/mi/ih 


5,0 


5,0 


5,0 


5,0 


5,0 


5,0 


5,0 






3aiflMTHbiM TepMoaaT npoTOHHoro 
HarpeBaTe/ia c pyMHbiM c6pocoM 


°C 


90 


90 


90 




90 










TepiviooTceMKa 


°C 


121 


121 


121 




121 








b ueni/i 


M3Mepi/ITe/l bH bl l/l TepMI/ICTOp 


°C 


40-70 


40-70 


40-70 


40-70 


40-70 


40-70 


40-70 




CaHMTapHOI/l BOflbi 


TepiviooTceMKa i/i 
npeflOxpaHi/iTe/ibHbii/i K/ianaH 


Mna 


1,0 


1,0 


1,0 


1,0 


1,0 


1,0 


1,0 




BOfla 


Uenb UMpKy/lflUMOH HOI/I BOflbi 


MM 


28 


28 


28 


28 


28 


28 


28 


Coefli/meHi/m 




L(enb caHi/iTapHoi/i BOflbi 


MM 


22 


22 


22 


22 


22 


22 


22 


xjiaflarem-(R410A) 


>KI/lflKOCTb 


MM 


9,52 


9,52 


9,52 


9,52 


6,35 


6,35 


6,35 






ra3 


MM 


15,88 


15,88 


15,88 


15,88 


12,7 


12,7 


12,7 


Yc/iOBi/m 3Kcn/iyaTau,i/ii/i 


TeivinepaTypa 


°C 


0-35 


npi/i6opa 


OTHOCWTe/lbHafl BJia>KHOCTb 3 


% 


He 6o/iee 80% 




OTormeHi/ie 


TeivinepaTypa b noMeifleHi/ii/i 


°c 


10-30 


10-30 


10-30 


10-30 


10-30 


10-30 


10-30 


Ue/ieBbie 3HaHeHi/m 




TeivinepaTypa BOflbi 


°c 


25-60 


25-60 


25-60 


25-60 


25-60 


25-60 


25-60 


TeivinepaTypbi 


TBC 


°c 


40-60 


40-60 


40-60 


40-60 


40-60 


40-60 


40-60 




o6e33apa>KMBaHMe 6aKa 


°c 


MaKC. 70 


MaKC. 70 


MaKC. 70 




MaKC. 70 




MaKC. 70 


YpoBeHb 3ByKOBoro flaBJieHi/m 


flB(A) 


28 


28 


28 


28 


28 


28 


28 


TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa 


pe>KHM HarpeBa BOflbi 


°C 


cm. pa3fle/i Hapy>KHbix 6jiokob POWER Inverter PUHZ-SW, ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW i/i Mr.SLIM+ PUHZ-FRP 


pe>KI/IM OXJia>KfleHI/m BOflbi 


°C 




3aBO,q (crpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Be/ii/iKo6pi/iTaHi/m) 



Pacuji/ict)poBKa Hai/iivieHOBaHi/ii/i MO^e/iei/i ri/iflpoivioflyjieiTi c HaKoni/iTe/ibHbiM 6aKOM l~BC 



H 



T20 D 



M 



l(E) |(H) 



«E» — Ecodan 



«H» — TO/lbKO HarpeB BOflbi 

«R» — HarpeB i/i ox/iawfleHi/ie BOflbi 

«S» — BcrpoeH Ten/ioo6MeHHMK «c|)peoH-BOfla» 
| «P» — HeTTen/ioo6MeHHi/iKa «())peoH-BOfla» 
| «T20» — 6aK l~BC 200/1 

«D» 



1 Ec/in pacxoA BOflbi npeBbiiuaeT MaKcuiviajibHoe 3HaHeHne, to CKopocTb boan 6yfleT Bbiiue 1,5 m/c, 
hto npuBefleT k ycKopeHHOi/i Koppo3i/in Tpy6. 

2 Ec/in paexofl BOflbi MeHbiue Mi/iHwviajibHoro 3HaHem/m, to 6yfleT cpa6aTbiBaTb flaTHHK npoTOKa. 

3 He flonycKaera KOHfleHcaui/m B/iarn Ha noBepxHOcrax npi/i6opa. 

4 Mofle/iM EHST20D-MEC, EHST20C-MEC, EHST20C-VM2EC, EHST20C-VM6EC, EHST20C-YM9EC, 
EHST20D-VM2EC He i/iivieiOT BcrpoeHHoro paciunpnTe/ibHoro 6ai<a. 



Twnopa3Mep Ten/ioo6MeHHi/iKa «(()peoH-BOfla» cooTBeKTByeT Hapy>KHbiM 6/iOKaM 40-50 
«C» — Tnnopa3Mep Ten/ioo6MeHHi/iKa «4>peoH-BOfla» cooTBeTCTByeT Hapy>KHbiM 6/iOKaM 60-140 
«E» — Tnnopa3Mep Tennoo6MeHHMKa «4>peoH-BOfla» cooTBeTCTByeT Hapy>KHbiM 6/iOKaM 1 60-230 
«X» — HeT Tennoo6MeHHi/iKa «())peoH-BOfla» 

«V» — 3rieKTponnTaHne npoTO^Horo HarpeBaTe/ia 1 4>a3a 220 B 
| «Y» — 3/ieKTponnTaHne npoTOHHoro HarpeBaTerm 3 cpa3bi 380 B 
«M» — Mitsubishi Electric 
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«2/6/9» — MOiflHOCTb npoTOHHoro HarpeBaTerm 

| «E» — 6e3 paoui/ipi/rrejibHoro 6a Ka 

«H» — BCTpoeH norpy>KHOi/i 
| HarpeBaTe/ib MoiflHoabio 3 kBt (1 4>a3a) 
«A/B/C» — cepi/m 



ri/iflpoMOfly/ii/i c HaKoni/iTe/ibHbiM 6aKOM l~BC 



Hai/iMeHOBam/ie ri/iflpowioflyjifl 


EHPT20X- 
VM2C 


EHPT20X- 
VM6C 


EHPT20X- 
YM9C 


ERST20C- 
VM2C 


ERST20C- 
IV1EC 


ERST20D- 
VM2C 


ERST20D- 
IV1EC 


Pe>KMM pa6oTbi 


To/ibKO HarpeB BOflbi 


HarpeB i/i oxna>KfleHi/ie 


CoaaB ri/iflpoMOfly/ifl 


BcrpoeHHHbiiTi Tennoo6MeHHi/iK «c))peoH-BOfla» 


HeT 


eCTb 


HaKoni/iTe/ibHbiM 6aK TBC 


eab 


n potom h bi i/i HarpeBaie/ib 


fla (1 c))a3a ) | fla (1 <^asa ) | fla (3 cj)a3bi ) | fla (1 §a3a ) | HeT | fla (1 §a3a ) \ nej 


florpy>KHOi/i HarpeBaie/ib 


HeT 


Pa3Mepbi (B x LU x T) 


b ynaKOBKe 


MM 




6e3ynaKOBKi/i 


MM 


1600x595x680 


Kopnyc 


Maiepna/i 




KOflnpoBKa MBeia: RAL/Munsell 




Bee npi/i6opa 6e3 BOflbi 


Kr 


98 


99 


100 










Bee npi/i6opa c BOflOi7i 


Kr 


307 


308 


309 










KpenneHi/ie npi/i6opa 


Hano/ibHafl yaaHOBKa 


9/ieKTponi/iTaHi/ie npi/i6opa (aBTOMaTi/mecKi/ii/i BbiK/itoHaTe/ib) 


1 (J)a3a,220 B, 50^(10 A) 


9/ieKTpnHecKne 1 ripoTOHHbii/i 


3/ieKTponnTaHne (50 Vu) 


1 (J)a3a, 220 B 


1 c|)a3a, 220 B 


3 (J)a3bi, 380 B 


1 (|>a3a, 220 B 




1 c()a3a, 220 B 




HarpeBaie/iM 




MOLflHOCTb 


kBt 


2 


6 (2/4/6) 


9 (3/6/9) 


2 




2 




MaKC. pa60HI/ll/l TOK 


A 


9 


26 


13 










aBTOMaTHHeCKI/ll/l BblKJUOHaTe/lb 


A 


16 


32 


16 










florpy>KHOM 


3/ieKTponnTaHne 
















MOLflHOCTb 


kBt 
















MaKC. pa6om/ii7i tok 


A 
















aBTOMan/mecKi/ii/i BbiK/iioHaTejib 


A 
















U,i/ipKyjiflMi/iOHHbii7i Hacoc KOHTypa OTonneHi/m/oxjiawfleHi/m 


GrundfosUPM2 15 70-130 




l4npKy/lflL|MOHHbll/l Hacoc KOHTypa l~BC 


Grundfos UPSO 15-60 130 CIL2 




PaCXOfl BOflbi 


M3KC. 1 


ji/mhh 
















MI/IH. 2 


Jl/MI/IH 
















Ten/ioo6ivieHHMKM 


c))peoH - Mi/ipKy/iflMi/iOHHaa BOfla 
















141/1 pKyrmu,i/iOHHafl BOfla -caHi/rrapHaa BOfla 


njiacTi/m^aTbii/i 


n/iacTi/iH^aTbii/i 


njiacTi/iHHaTbiiTi 










HaKonMTe/ibHbM 6aK l~BC 


o6teM ji 


200 


200 


200 


200 


200 


200 


200 


MaTepna/1 




PacLui/ipi/iTe/ibHbii/i 6aK 


06-beM 


n 


12 


12 


12 










MaKCflaBJieHwe 


Mna 


0,1 


0,1 


0,1 










3au^MTHbie yapoi/iCTBa 


b Menu 

l4HpKy/lfll4MOHHOI/l 
BOflbi 


l/l3Mepi/ITe/lbHbll/l TepMI/ICTOp 


°C 


1-80 


1-80 


1-80 










npeflOxpaHMTe/ibHbm KJianaH 


Mna 


0,3 


0,3 


0,3 










flami/iK npoTOKa 


ji/mi/ih 


5,0 


5,0 


5,0 










3aiflMTHbm TepMoaaT npoTOHHoro 
HarpeBaTe/ia c py^HbiM c6pocoM 


°C 


90 


90 


90 










TepiviooTceHKa 


°C 


121 


121 


121 










b qenn 

cam/iTapHOM BOflbi 


M3MepHTe/lbHbll/l TepMI/ICTOp 


°C 


40-70 


40-70 


40-70 










TepiviooTceHKa i/i 
npeflOxpaHi/iTe/ibHbii/i K/ianaH 


Mna 


1,0 


1,0 


1,0 










Coefli/meHi/m 


BOfla 


L|enb Ljl/ipKyjlflLjl/IOHHOI/l BOflbi 


MM 


28 


28 


28 










Menb cam/iTapHOi/i BOflbi 


MM 


22 


22 


22 










x/iaflareHT(R410A) 


>KI/lflKOCTb 


MM 
















ra3 


MM 
















Yc/ioBi/m 3Kcn/iyaTai4i/ii/i 
npi/i6opa 


TeivinepaTypa 


°C 


0-35 


OTHOCMTe/lbHafl B/ia>KHOCTb 3 


% 


He 6o/iee 80% 


l4e/ieBbie 3HaHem/m 
TeivinepaTypbi 


OTon/iem/ie 


TeivinepaTypa b noMeifleHi/ii/i 


°C 


10-30 


10-30 


10-30 










TeivinepaTypa BOflbi 


°C 


25-60 


25-60 


25-60 










TBC 


°c 


40-60 


40-60 


40-60 










o6e33apa>KHBaHne 6aKa 


°c 


MaKC. 70 


MaKC. 70 


MaKC. 70 










YpoBeHb 3ByKOBoro flaBJieHMfl 


flB(A) 


28 


28 


28 










TeivmepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa 


pe>KMM HarpeBa BOflbi 


°C 


cm. pa3fle/i Hapy>KHbix 6/iokob POWER Inverter 
PUHZ-W i/i ZUBADAN Inverter PUHZ-HW 


cm. pa3fle/i Hapy>KHbix 6/iokob POWER Inverter PUHZ-SW i/i 
ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW 


pe>KMM OXJia>KfleHI/m BOflbi 


°C 






3aBOfl (apaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Be/ii/iKo6pi/iTaHi/m) 



1 Earn pacxoA BOflbi npeBbiiuaeT MaKcuMa/ibHoe 3HaHeHne, to CKopocTb boan 6yfleT Bbiiue 1,5 m/c, 
hto npuBefleT KycKopeHHOM Koppo3i/ii/i Tpy6. 

2 Ecjii/i paexofl BOflbi MeHbLue Mi/mi/iiviajibHoro 3HaHeHi/m, to 6yfleT cpa6aTbiBaTb flaTHHK npoTOKa. 

3 He flonycKaera KOHfleHcaui/m B/iarn Ha noBepxHOCTax npn6opa. 

4 Mofle/in ERST20D-MEC, ERST20C-MEC He wvieiOT BCTpoeHHoro pacwi/ipnTe/ibHoro 6aKa. 



x^aflareHT 

R410A 
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rViflpoMOfly/ii/i 6e3 HaKoni/iTe/ibHoro 6aKa l~BC 



Hai/iMeHOBam/ie ri/iflpoMOflyjifl 






EHSD-MEC 


EHSD-VM2C 


EHSC-MEC 


EHSC- 
VM2(E)C 


EHSC- 
VM6(E)C 


EHSC- 
YM9(E)C 


ERSD-VM2C 


ERSC-MEC 


Poki/im pa6oTbi 


To/ibKO HarpeB 


HarpeB i/i oxjiawflem/ie 




BcTpoeHHHbii/i Ten/ioo6MeiHHi/iK «4>peoH-BOfla» 


ecTb 


CodaB 


HaKonnTe/ibHbm 6aK l~BC 


HeT 


ri/iflpoMOflyrm 


ripoTOHHbii/i HarpeBaie/ib 


HeT 


fla (1 c))a3a ) 


HeT 


fla (1 c))a3a ) 


fla (1 c))a3a ) 


fla (3 c))a3bi ) 


fla (1 c))a3a ) 


HeT 




florpy>KHOi/i HarpeBaie/ib 


HeT 


Pa3Mepbi 


BynaKOBKe 


MM 




(BxLUxO 


6e3ynaKOBKi/i 


MM 


800x530x360 


Kopnyc 


Maiepna/i 




KOflnpoBKa MBeia: RAL/Munsell 




Bee npi/i6opa 6e3 BOflbi 


Kr 


38 


44 


42 


48 (43) 


49 (44) 


49 (44) 


45 


43 


Bee npi/i6opa c BOflOi7i 


Kr 


44 


50 


49 


55 (50) 


56(51) 


56(51) 


51 


50 


KpenneHi/ie npi/i6opa 


HacreHHoe KpenjieHi/ie 


9/ieKTponnTaHne n 


oi/i6opa (aBTOMaTi/mecKi/ii/i BbiKJiioHaTejib) 


1 c|)a3a, 220 B, 50 fu. 


9/ieKTpi/mecKi/ie 


npOTOHHbll/l 


3/ieKTponnTaHne (50 fu.) 




1 cj>a3a, 220 B, 




1 (J)a3a, 220 B 


1 (J)a3a, 220 B 


3 (J)a3bi, 380 B 


1 cj)a3a, 220 B 




HarpeBaie^M 




MOLflHOCTb 


kBt 




2 




2 


6 (2/4/6) 


9 (3/6/9) 


2 








MaKC. pa60HI/MTOK 


A 




9 




9 


26 


13 


9 








aBTOiviaTi/mecKi/ii/i 
BbiK^ionaTe/ib 


A 




16 




16 


32 


16 


16 






florpy>KHOi/i 


HeT 


L4npKy/ifiL4H0HHbii/i Hacoc KOHTypa OTonjieHi/m/oxjia>KfleHi/m 


GrundfosUPM2 15 70-130 


PaCXOfl BOflbi 


MaKC. 1 


ji/mi/ih 




















MI/1H. 2 


ji/mi/ih 


















n/iacTMHHaTbie 


4>peoH - Lji/ipKyjiflMi/ioHHaa BOfla 


MWA1 


MWA1 


MWA2 


MWA2 


MWA2 


MWA2 


MWA1 


MWA2 


Ten/ioo6ivieHHMKM 


MupKy/i^MnoHHa^ BOfla - cam/rrapHafl BOfla 


















HaKonnTe/ibHbM 6aK l~BC 


HeT 


PaCLUMpMTe/lbHbll/l 


o6"beivi 


Jl 




10 




10(-) 4 


10(-) 4 


10(-) 4 


10 




6aK 


MaKc.flaBjieHwe 


Mna 




0,1 




0,1 H 4 


0,1 H 4 


0,1 H 4 


0,1 




3au^i/iTHbie 


b u,eni/i 


l/l3Mepi/ITe/lbHbll/l TepMI/ICTOp 


°C 


1-80 


1-80 


1-80 


1-80 


1-80 


1-80 


1-80 


1-80 


ycTpoi/icraa 


L|MpKyjlflL|MOHHOI/l 


npeflOxpam/iTejibHbiiTi KJianaH 


Mna 


0,3 


0,3 


0,3 


0,3 


0,3 


0,3 


0,3 


0,3 




BOflbi 


flaTHMK npoTOKa 


ji/mi/ih 


5,0 


5,0 


5,0 


5,0 


5,0 


5,0 


5,0 


5,0 






3aifll/ITHbll/l TepMOCTaT 

npoTOHHoro HarpeBaTe/ia c 

pyHHblMC6pOCOM 


°C 




90 




90 


90 


90 


90 








TepiviooTceMKa 


°C 




121 




121 


121 


121 


121 






b Menu cam/rrapHOi/i BOflbi 


HeT 




Bofla 


L(enb U,l/ipKyrmU,l/IOH HOI/I BOflbi 


MM 


28 


28 


28 


28 


28 


28 


pe3b6a G1 
(wTyuep) 


pe3b6a G1 
(wTyuep) 


Coefli/meHi/m 




L(enb caHi/iTapHoi/i BOflbi 


MM 




















X^aflareHT 


>KI/lflKOCTb 


MM 


6,35 


6,35 


9,52 


9,52 


9,52 


9,52 


6,35 


9,52 




(R410A) 


ra3 


MM 


12,7 


12,7 


15,88 


15,88 


15,88 


15,88 


12,7 


15,88 


VC/IOBI/IA 


TeivinepaTypa 


°C 








0- 


35 








3KcrviyaTai4i/ii/i 
npi/i6opa 


OTHOCI/ITe/lbHafl BJia>KHOCTb 3 


% 


He 6o/iee 80% 




OTon/ieHi/ie 


TeivinepaTypa b noMemeHi/ii/i 


°c 


10-30 


10-30 


10-30 


10-30 


10-30 


10-30 


10-30 


10-30 


Ue/ieBbie 




TeivinepaTypa BOflbi 


°c 


25-60 


25-60 


25-60 


25-60 


25-60 


25-60 


25-60 


25-60 


3HaHeHna 


TBC 


°c 


















TeivinepaTypbi 


06e33apa>KMBaHMe 6a Ka 


°c 




















Oxjia>KfleHMe BOflbi 


°c 














5-25 


5-25 


YpoBeiHb 3ByKOBoro flaB/ieHUfl 


flB(A) 


28 


28 


28 


28 


28 


28 


28 


28 


TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa 


pe>KHM HarpeBa BOflbi 


°C 


cm. pa3fle/i Hapy>KHbix 6jiokob POWER Inverter PUHZ-SW, ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW i/i Mr.SLIM+ PUHZ-FRP 


pe>KI/IM OX/ia>KfleHI/Ifl BOflbi 


°C 














+10-+46 


+10-+46 


3aB0,q (apaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Bejii/iKo6pi/iTaHi/m) 



Pacuji/ict)poBKa Hai/irvieHOBaHi/ii7i MOfle/iei/i mflpoivioflyjiei/i 6e3 HaKoni/iTe/ibHoro 6aKa l~BC 



H 



M 



l(E) |C 



«E» — Ecodan 



«H» — TOJlbKO HarpeB BOflbi 

«R» — HarpeB i/i oxjia>KfleHi/ie BOflbi 

«S» — BCTpoeH Ten/ioo6MeHHi/iK «4»peoH-BOfla» 
| «P» — HeT Ten/ioo6MeHHi/iKa «4>peoH-BOfla» 

«D» — Twnopa3Mep Ten/ioo6MeHHi/iKa «(()peoH-BOfla» cooTBeKTByeT Hapy>KHbiM 6/iOKaM 40-50 
«C» — Tnnopa3Mep Ten/ioo6MeHHi/iKa «(|)peoH-BOfla» cooTBeTCTByeT Hapy>KHbiM 6/iOKaM 60-140 
«X» — HeT Ten/ioo6MeHHMKa «(()peoH-BOfla» 

«V» — 3/ieKTponMTaHne npoTOHHoro HarpeBaTejia 1 4>a3a 220 B 
| «Y» — 3/ieKTponMTaHne npoTOHHoro HarpeBaTejia 3 ())a3bi 380 B 
«M» — Mitsubishi Electric 



1 Earn paexofl BOflbi npeBbiiuaeT MaKCuiviajibHoe 3HaHeHi/ie, to CKopocTb BOflbi 6yfleT Bbiiue 1,5 m/c, 
hto npuBefleT k yci<opeHHOi/i Koppo3i/ii/i Tpy6. 

2 Ecjih paexofl BOflbi MeHbiue Mi/mniviajibHoro 3HaHeHi/m, to 6yfleT cpa6aTbiBaTb flaTHi/iK npoTOKa. 

3 He flonycKaera KOHfleHcaui/m B/iari/i Ha noBepxHOcrax npi/i6opa. 

4 Mofle/iM EHSD-MEC, EHSC-MEC, EHSC-VM2EC, EHSC-VM6EC, EHSC-YM9EC, EHSE-MEC, EHSE-YM9EC 
He MMeiOT BCTpoeHHoro pacLunpnTe/ibHoro 6aKa. 



«2/6/9» — MOiflHOCTb npoTOHHoro HarpeBaTe/ifl 
| HeT u.i/i(|)pbi — HeT npoTOHHoro HarpeBaTe/ifi 

| «E» — 6e3 paciuMpMTeribHoro 6aKa 
«A/B/C» — cepi/m 
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rViflpoMOfly/ii/i 6e3 HaKoni/iTe/ibHoro 6aKa l~BC 



Hai/iMeHOBam/ie n/iflpowioflyjifi 


EHPX-VM2C 


EHPX-VM6C 


EHPX-YM9C 


EHSE-YM9EC 


EHSE-MEC 


ERSC-VM2C 


ERSE-YM9EC 


ERSE-MEC 


Pe>Ki/iM pa6oTbi 


To/ibKO HarpeB 


HarpeB i/i ox/ia>KfleHi/ie 


ri/iflpoMOflyrm 


BcTpoeHHHbii/i Teruioo6MeH hi/Ik «c))peoH-BOfla» 


HeT ecrb 


HaKoni/iTe/ibHbii/i 6aK l~BC 


HeT 


ripoTOMHbii/i HarpeBaie/ib 


fla (1 c))a3a ) | fla (1 c()a3a ) | fla (3 cj)a3bi ) | fla (3 c()a3bi ) | HeT fla (1 cj)a3a ) | fla (3 c))a3bi ) | HeT 


florpy>KHoi/i HarpeBate/ib 


HeT 


Pa3Mepbi 
(BxLUxO 


BynaKOBKe 


MM 






6e3 ynaxoBKi/i 


MM 


800x530x360 


950x600x360 800x530x360 950x600x360 


Kopnyc 


Maiepi/ia/i 




KOflwpoBKa MBeia: RAL / Munsell 




Bee npi/i6opa 6e3 BOflbi 


Kr 


37 




38 






49 






Bee npi/i6opa c BOfloi/i 


Kr 


42 




43 






56 






KpenneHi/ie npi/i6opa 


HacreHHoe Kpen/ieHi/ie 


9/ieKTponnTaHne npi/i6opa (aBTOMaTi/NecKi/iii BbiKjiioHaTejib) 


1 (J)a3a, 220 B, 50 


3/ieKTpi/mecKi/ie 
HarpeBaie/iM 


npOTOHHbll/l 


3/ieKTponnTaHwe (50 HO 


1 cj)a3a, 220 B 


1 c|>a3a, 220 B 


3 (J)a3bi, 380 B 


3 (J)a3bi, 380 B 




1 (|>a3a, 220 B 


3 (J)a3bi, 380 B, 




MOLflHOCTb 


kBt 


2 


6 (2/4/6) 


9(3/6/9) 


9 




2 


9 




MaKC. pa6om/ii7i tok 


A 


9 


26 


13 


13 




9 


13 




aBTOMaTi/mecKi/ii/i 

BblMIOHaTeJlb 


A 


16 


32 


16 


16 




16 


16 




Morpy>KHOi7i 


HeT 


l4i/ipKy/ifii4W0HHbii/i Hacoc KOHTypa OTonjieHi/m/ox/iawfleHi/m 


GrundfosUPM2 15 70- 130 


Grundfos UPMXL 


PaCXOfl BOflbi 


M3KC. 1 


Jl/MI/IH 


















MI/IH. 2 


ji/mi/ih 


















njiacn/ii-maTbie 
Ten/ioo6ivieHHi/iKi/i 


c))peoH - i4npKy/i«i4H0HHa« BOfla 












MWA2 






Lji/ipKyjiflqi/iOHHafl BOfla - cam/rrapHafl BOfla 


















HaKonMTe^bHbM 6aK TBC 


HeT 


PaCLUMpMTe/lbHbll/l 

6aK 


o6"beM 


ji 


10 


10 


10 






10 






MaKCflaBJieHi/ie 


Mna 


0,1 


0,1 


0,1 






0,1 






3aiMMTHbie 
yapowcTBa 


b qenn 

141/1 pKy/lfl 14 1/IOHHOI/I 
BOflbi 


l/l3Mepi/lTe/lbHbll/l TepMI/lCTOp 


°C 


1-80 


1-80 


1-80 






1-80 






npeflOxpaHMTe/ibHbm K/ianaH 


Mna 


0,3 


0,3 


0,3 






0,3 






flaTHi/iK npoTOKa 


ji/mi/ih 


5,0 


5,0 


5,0 






5,0 






3aiflMTHbll/l TepMOCTaT 

npoTOHHoro HarpeBaTerm c 

pyHHblMC6pOCOM 


°C 


90 


90 


90 






90 






TepiviooTceMKa 


°C 


121 


121 


121 






121 






b Menu caHWTapHOi/i BOflbi 


HeT 


Coefli/meHi/m 


Bofla 


L(enb 14MpKyjlfll4MOHHOI/l BOflbi 


MM 


28 


28 


28 


pe3b6a G1- 
1/2 (LUTyMep) 


pe3b6a G1- 
1/2 (LUTyMep) 


pe3b6a G1 
(ujTyMep) 


pe3b6aG1-1/2 
(LUTyMep) 


pe3b6aG1-1/2 
(LUTyMep) 


qenb cam/iTapHOi/i BOflbi 


MM 


















X^aflareHT 
(R410A) 


>KI/lflKOCTb 


MM 












9,52 






ra3 


MM 












15,88 






yaiOBi/m 
3Kcn/iyaTa 141/1 i/i 
npi/i6opa 


TeivinepaTypa 


°C 


0-35 


OTHOCI/ITe/lbHafl B/ia>KHOCTb 3 


% 


He 6o/iee 80% 


Me/ieBbie 
TeivinepaTypbi 


OTon/ieHMe 


TeivinepaTypa b noMemeHi/ii/i 


°c 


10-30 


10-30 


10-30 






10-30 






TeivinepaTypa BOflbi 


°c 


25-60 


25-60 


25-60 






25-60 






TBC 


°c 


















06e33apa>KMBaHMe 6a Ka 


°c 


















Oxna>KfleHi/ie BOflbi 


°c 












5-25 






YpoBeHb 3ByKOBoro flaB/ieHi/m 


flB(A) 


28 


28 


28 






28 






TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa 


pe>Ki/iM HarpeBa BOflbi 


°C 


cm. pa3fle/i Hapy>KHbix 6/iokob POWER 
Inverter PUHZ-SW i/i ZUBADAN Inverter 
PUHZ-SHW 


cm. pa3fle/i Hapy>KHbix 6jiokob POWER Inverter PUHZ-SW160YKA, PUHZ-SW200YKA 
i/i ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW230YKA2 


pe>KMM oxjiawflem/m BOflbi 


°C 




+10-+46 


3aBOfl (apaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Bejii/iKo6pi/rraHi/m) 



1 Eaii/i paexofl BOflbi npeBbiiuaeT MaKcmviajibHoe 3HaHem/ie, to CKopocTb BOflbi 6yfleT Bbiiue 1 ,5 m/c, mto npi/iBefleT k ycKopeHHOi/i Koppo3nn Tpy6. 

2 Eaii/i paexofl BOflbi MeHbiue MUHUMa/ibHoro 3HaHem/m, to 6yfleT cpa6aTbiBaTb flaTHHK npoTOKa. 

3 He flonycKaeTca KOHfleHcaui/m B/iarn Ha noBepxHOcrax npn6opa. 
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x/iaflareHT 

R410A 



KoHTpo/i/iepbi 

PAC-IF061/62B-E 

nnn ci/icieivi OTonjiem/m m TBC 



HarpeB (oxjiawflem/ie): 4,0-27,0 kBt 



KoHTpo/uiepbi PAC-IF061B-E, PAC-IF062B-E i/i PAC-SIF051B-E npe,qHa3HaMeHbi fl/ia ynpaBJiei-ii/m 
Ten/ioBbiMi/i Hacocaivii/i «B03flyx-BO,qa» no/iynpoMbiw/ieHHOi/i cepi/m Mr. Slim, a TaKwe 
Mcno/iHMTe/ibHbiMM ycrpoi/iCTBaivii/i KOHTypa Ten/iOHOCMTe/i^: MMpKy/i^MMOHHbiMM HacocaMM, 3-x 
xoflOBbiM OTBOflHbiM K/ianaHOM, Tpexcrynei-waTbiivi npoTOMHbiM 3/ieKTpoKOT/iOM, norpy>KHbiM 
HarpeBaie/ieivi b 6aKe TBC, a TaK>Ke BHeuiHi/iivi pe3epBHbiM i/ictohhi/ikom Ten/ia. 

KoHTpo/i/iepbi PAC-IF061/62B-E i/iivieiOT 4>y HK141/1K) yneia noTpe6;ifleivioi/i 3/ieKTpo3Hepn/ii/i.flaHHbie 
3a Ka>KflbiM iviec^M BbiBOflflTca Ha nyjibrynpaBJieHi/m 1/1 rpynni/ipyfOTCfl no noTpe6i/iTe;iflivi: OTormei-ii/ie, 
TBC, ox/ia>KfleHMe. flono/iHMTe/ibHO npeflyciviOTpeHOflMCTaHMMOHHoe no/iyMeHne 3toi/i MH^opMaqnM 
Mepe3 o6/iaMHbiM cepBep «MELCIoud». 



CoBMecTMMbie Ten/ioBbie Hacocbi 






Hapy>KHbie arperaTbi 

CO BCTpoeHHbIM 

Ten/ioo6ivieHHMKOM 
«(|)peoH-BOfla» 


PUHZ-W50, 85 


PAC-IF062B-E 
+ 

PAC-SIF051 B-E (flo6iUT.) 


PUHZ-HW112,140 


HapywHbie arperaTbi 

C BblHOCHbIM 

Ten/ioo6ivieHHHKOM 
«(|)peoH-BOfla» 


SUHZ-SW45, PUHZ-SW50, 75, 100, 120, 160, 200 


PAC-IF061B-E 
+ 

PAC-SIF051B-E(flo6iUT.) 


PUHZ-SHW80,112,140,230 



H OBM HKa 

Koivin/ieKTaMNa 



r/iaBHbM 
KOHTpOJIJiep 

BKopnyce . j 1 

PAC-IF061B-E — — — ^ 
(PAC-IF062B-E) 

(pa3Mepbi: 393 mm x 422 mm x 87 mm) 



□ 



flonOJlHI/ITeJlbHbll/l 
KOHTpOJIJiep 
flJlfl KaCKaflHblXCMCTeM 

PAC-SIF051B-E 

(pa3Mepbi: 255 mm x 289 mm x 73 mm) 




TepMi/icropTH2 
(TO/ibKO b coaaBe 
PAC-IF061 B-E m PAC-SIF051 B-E) 
fljii/ma Ka6enn 5 m. 




TepMMCTopbi 

THWl 1/1 THW2 

fljii/ma Ka6e/ifi 5 m. 



© 



riyjibTynpaBJieHi/m 
PAR-W361 MAA 

(TO/ibKO b cocraBe 
PAC-IF061/62B-E) 




© 




Ka6e/ib ny/ibTa ynpaBJiem/m (10 m) 



© 

Kapia naMflTi/i (2 TB) 



npi/iMenaHi/ie. 

Mokho ycTaHOBMTb Kapiy 
naMfiTM o6beMOM ot 2 flo 32 TB, 




Ci/icreivia ynpaBJiem/m 




Ka6e/ib 4x1,5 mm 2 , 
fl/iMHa Ka6e/ifl flo 45 m 



PAC-IF061 
(PAC-IF062) 



Ka6e/ib 2x0,3 mm 2 i/i 60/iee, 
fljii/ma — ,qo500M 



OOO o 



3/ieKTponnTaHne Kompojuiepa 
nodynaeT c Hapy>KHoro 6/iOKa i/ijii/i 
MO>KeT 6biTb opram/i30BaHa 
OTfle/ibHa^ Jii/mi/m 3/ieKTponi/n-aHi/m. 
AHa/iornHHO Kompojuiepy 
PAC-IF012B-E(cM.ap. 98). 



nyjibTynpaBJiem/m PAR-W361 MAA 
ripeflycMOTpeHa ormi/ioHa/ibHafl 
CMdeMa 6ecnpoBOflHoroynpaB^eHM?i. 



Ti/m cMdeMbi: «oTonjiem/ie 1/1 TBC» 



BHELUHI/IM Tennoo6MeHHMK «<J)peoH-BOfla», 6an TBC, npoTOMHbiM HarpeBaTe/ib 




BCTPOEHHbll/l Tennoo6MeHHMK «<j)peoH-BOfla», 6aK TBC, npoTOHHbiui HarpeBaie/ib 



1 Hapy>KHbm arperaT 
co BCTpoeHHbIM Ten/ioo6ivieHHi/iKOM «c()peoH-BOfla» 




BHEUJHI/II/I Tennoo6ivieHHMK «<|)peoH-BOfla», 6aK TBC 



Hapy>KHblM 
6/lOK 



Ten/ioo6ivieH hi/ik [THW2 [ ^^t^^ bo^T 
«cj)peoH-BOfla» 



Komyp xnaflareHTa 



Komyp Ten/ioHOCMTe/in (BOflbi) 




BCTPOEHHbll/l Ten/ioo6MeHHi/iK«<|>peoH-BOAa», 6aK TBC 



1 Hapy>KHbiM arperaT 
co BCTpoeHHbIM Tennoo6MeHHi/iKOM «(j)peoH-BO,qa» 
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Ti/m ci/icreMbi: «To/ibKo oTonjiem/ie» 



B HEW HI/I l/l Teruioo6ivieHHi/iK<«|>peoH-BOAa», npoTOHHbiw HarpeBaienb 




BCTPOEHHbll/l Tennoo6n/ieHHi/iK «4>peoH-BOfla», npoTOMHbm HarpeBaTe/ib 



1 Hapy>KHbiM arperaT 

CO BCTpoeHHblMTen^006lVieHHMKOM «(()peOH-BOfla: 



Qne yaaHaB/wBaeTop 




BHELUHI/IM Tennoo6ivieHHMK «<|)peoH-BOfla» (6aK TBC v\ npoTOHHbiw HarpeBaTe/ib OTcyrcrByiOT) 




BCTPOEHHbll/l Tennoo6ivieHHMK«(|)peoH-BOfla» (6aK TBC n npoTOHHbm HarpeBaTe/ib OTcyTCTByiOT) 




1 Hapy>KHbm arperaT 

CO BCTpoeHHblMTenJ1006lVieHHI/IKOM «(J)peOH-BOfla: 



3oHa/ibHoe oTon/iem/ie 
OflH030HHoe OTon/iem/ie 



THW6 



THW7 _ 



CMeci/rre/ibHbii/i flami/iK 
6a K n P° T0Ka 



. OTonnTe^bHbie 
■ npn6opbi 




OTonnTe^bHbie 
npn6opbi 




flByx30HHoe OTon/iem/ie 




MI/ipKyjlflMHOHHbM 

THW6 ^ nacpc 



<z> 



flaTMMK 

npOTOKa 



CMeci/rre/ibHbii/i 
6aK 



t 



OTBOflHOI/l BeHTI/l/lb 
C3neKTp0npHB0fl0M 



flamnK 
npOTOKa 




OTonme^bHbie 



npn6opbi j 



3(|)(|)eKTMBHoe B3awviofleiiCTBi/ie c pe3epBHbiM hctomhi/ikom Ten/ia 

npeflycMOTpeHo4a/iropnTMa nepeK/iioHeHi/m Ha pe3epHbii/i i/ictohhi/ik Ten/ia: 

1) no TeivinepaType Hapy>KHoro B03flyxa. 

2) OnTMMa/ibHoe no 3KnjiyaTai4i/iOHHbiM pacxoflaM (npeflBapi/rrejibHO BBOfli/iTCfl croi/iMOCTb 
3JieKTpo3Heprnn i/i a/ibTepHaTi/iBHbix 3HeproHoci/iTe/iei/i). 

3) OnTMMa/ibHoe no 3Bi/iBajieHTHbiM Bbi6pocaM CO2 (npeflBapMTe/ibHO BBOflflTca flaHHbie no 3mi/icci/ii/i 
C02fl/ifl 3/ieKTpo3Heprnn 1/1 a/ibTepHaTi/iBHbix 3HeproHoci/iTe/iei/i). 

4) nepeKriioHeHMe no BHeiuHeiviy ci/ima/iy, Hanpi/iMep, no ci/ima/iy orpaHi/Nem/m ni/iKOBoro 
3/ieKTponoTpe6/ieHMfi. 




pe3epBHbin 

I l/ICTOH HI/IK 

THW6 ^ 



OflH030HHOe OTOnrieHMe 

c pe3epBHbiM i/ictomhi/ikom Ten/ia 
(ra3, >KMflKoe Tormi/iBO 1/1 flp.) 



THW7 _ 



CMeCMTe/lbHbll/1 

6aK 



flamnK 
npOTOKa 




. OTonnTe^bHbie 
npn6opbi 




On L41/1 n (aKceccyapbi) 





Han/vieHOBaHne 


Oni/icam/ie 


1 


PAR-WT50R-E 


BecnpoBOflHbiM ny/ibTynpaB/iei-ii/m 


2 


PAR-WR51R-E 


npneiviHMK cuma/iOB 6ecnpoBOflHoro ny/ibTa ynpaB/iem/m 


3 


PAC-SE41TS-E 


BbmocHOM flaTHMKTeivinepaTypbi 


4 


PAC-TH011TK-E 


TepMMCTop fl/ifl HaKonnTe^bHoro 6aKa TH5W (Ka6ejib 5 m) 


5 


PAC-TH011TKL-E 


TepMMCTop fl/ia HaKoni/iTejibHoro 6aKa TH5W (Ka6e/ib 30 m) 
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flByx30HHoe OTormeHi/ie 
c pe3epBHbiM i/icTOMHi/iKOM Ten/ia 
(ra3, >KMflKoe Tormi/iBO 1/1 flp.) 



^ ® u» f r- 




OTonnTe^bHbie 
npj/i6opw 




I 30Ha 2 



ripwivieMaHMe. 

Pe>Ki/iM ox/ia>Kflei-ii/m He MO>KeT 6biTb BK/noneH b pewi/iMe flByx30HHoro 
ynpaB/ieHi/m. flonycKaera oflHOBpeivieHHoe ox/ia>K,qeHi/ie 30H 1 1/1 2. 



Hai/iMeHOBam/ie 


Oni/icam/ie 


6 


PAC-TH01 1 -E 

(2 TepMi/iCTopa: Bxofl/ 

BblXOfl TenJlOHOCI/ITe/lfl) 


TepiviMCTopbi fl/ia pa3fle/ibHoro pery/ii/ipoBai-ii/m 
TeivinepaTypbi b 30Hax 1 (THW6 1/1 THW7) 1/1 2 (THW8 1/1 
THW9). Am 2-x 30H Tpe6yeTCfl 2 KOMn/ieKTa PAC-TH01 1 -E. 


7 


PAC-TH01 1 HT-E 

(2 TepMi/iCTopa: Bxofl/ 

BblXOfl Ten/10HOCMTe/l«) 


TepMi/icropbi p,nn ynpaB/iem/m pe3epBHbiM i/ictomhi/ikom 
Ten/ia (THWB1 i/iTHWB2) 



Onwcam/ie pewviMOB pa6oTt>i 



1 Sep 2812 12:30 



Hot water (DHW) 

0 n m m m 



ropanafl BOfla (rBC) 



HarpeB v\nv\ oxna>KfleHi/ie BOflbi 



Pa6oTa no Tawwiepy 



If 



flewypHbii/i pe>Ki/iM 



HacTpoMKM no/ib30BaTe/ia 



HadpoMKa napaivieTpoB ci/icreMbi 



^ 1 Sep 2012 12:30 


ii 


DHN 


Legionella 


*> 

i 

Normal 




Oil* 





TopflMafl BOfla (rBC) 

HarpeB BOflbi fl/ia cam/iTapHoro i/icno/ib30BaHi/m. 
HarpeB BOflbi b HaKoni/iTe/ibHOM 6aKe fl/ia 
caHMTapHoro i/icno/ib30BaHi/m npoi/icxo,qi/iT b 2 3Tana: 
nepBbM 3Tan — HarpeB BOflbi Ten/ioBbiM HacocoM, 
BTopoi/i 3Tan — HarpeB 3/ieKTpi/mecKi/iMi/i 
HarpeBaTe/iflMi/i (npi/i Heo6xo,qi/iMOCTi/i). 



06e33apa>KMBaHMe BOflbi b 6aKe TBC 

TeivinepaTypa BOflbi nepi/iofli/mecKi/i noBbiwaeTCfl b 
HaKoni/iTe/ibHOM 6aKe o/icreMbi TBC flo 60~70°C fl/ia 
no,qaBJieHi/m poaa 6aKTepi/ii/i. 

npn HaapoMKe a/iaeMbi 3a,qaiOTai nepi/io,qi/NHOCTb 
npoBefleHMfi pe>Ki/iMa o6e33apa>Ki/iBaHi/ifl (1~30flHew), 
MaKCMMa/ibHafi npoflO/i>KHTejibHOCTb HarpeBa (1-5 m), 
npoflO/i>KMTejibHOCTb dep M/ii/i3ai4 i/i i/i (1-120 mi/ih.), a 
T3K>Ke yflo6Hoe BpeMfl 3anyci<a 3Toro pewi/iMa 
(0:00-23:00). 

npuMenaHue. 

Pewi/iM «06e33apa>KMBaHMe BOflbi b 6aKe TBC» mokct 

npOBOfll/ITbCfl TO/lbKO B CI/ICTeMe, OCHail^eHHOI/l 

npoTOHHbiM HarpeBaTe/ieM i/ijii/i norpywHbiM 
HarpeBaie/ieM b 6aKe fBC. 



Ue/ieBaa TeivinepaTypa BOflbi b 6aKe, 3a,qaBaeMafl 
no/ib30BaTejieivi, 40~60°C. lloBTopHbii/i HarpeB BK/noHaeTca npi/i 
CHi/i>KeHi/ii/i TeivinepaTypbi BOflbi b 6aKe Ha Be/ii/Ni/iHy 
flM())(|)epeHMMajia (5~30°C). 

B pe>Ki/iivie «ropfiHafi BOfla» nofla^a Ten/iOHOCi/iTe/ifl b KOHTyp 
OTon/ieHMfi/oxjia>KfleHMfi npeKpamaeTca. OflHaKO 
npeflycMOTpeH 3au4MTHbii/i BpeivieHHOi/i i/iHTepBa/i — 
MaKCMMa/ibHoe BpeMfi pa6oTbi b pewi/iMe tfopwan BOfla» 
(30-120 mi/ih 

rioc/ie 3aBepiueHi/m no,qroTOBKi/i ropmew BOflbi, to eab 
flOCTi/i>KeHi/ifi L(e/ieBOi/i TeivinepaTypbi, noBTopHbii/i HarpeB BOflbi 
b 6aKe MO>KeT HaHaTbca He paHee, neivi nepe3 30-1 20 mi/ih., eaii/i 
b yKa3aHHbii/i npoivie>KyTOK BpeivieHi/i ecTb noTpe6HOCTb b 
OTon/ieHi/ii/i. 

IIOflrOTOBKa ropflMeM BOflbi MO>KeT npOI/l3BOfll/ITbCfl B 
3KOHOMI/NHOM l/l ())OpCI/ipOBaHHOM pe>KI/IMaX. A npi/l 60JlbLUOM 

BO,qopa36ope no/ib30BaTe/ib mokct 3a4>i/iKci/ipoBaTb ci/icTeiviy b 
pe>Ki/iivie «ropfmaa BOfla», BpeivieHHO 6/iOKi/ipoBaB ee 
nepeK/iioHeHMe b pewi/iM OTon/ieHi/m. 



Teivin. BOflbi 

B HaKOm/ITe/lbHOM 

6aKe rBC 




Tewin. BOflbi 

B HaKOm/ITe/lbHOM 

6aKe TBC 



Bpeivia 

BKJlK)MeHI/m 

(0:00-23:00) 



HarpeB i/i ox/ia>KfleHne BOflbi 

HarpeB BOflbi fl/ia OToni/iTe/ibHbix npi/i6opoB: 
paflwaTopoB i/i/ii/i Hano/ibHoro OTon/ieHi/m. 

Ox/ia>KfleHI/ie BOflbi flJlfl BeHTI/IJlflTOpHblX 
flOBOflHI/IKOB (4»3HKOI/l/10B) l/IJll/l fl/lfl CeKL(l/ll/l 
OXJia>KfleHI/m npi/ITOHHblX yCT3HOBOK l/l L(eHTpa/lbHblX 
KOHfll/IL(l/IOHepOB. 

npeflycMOTpeH pewi/iM norofl03aBi/io/iMoro 
OTon/ieHi/m, npi/i kotopom TeivinepaTypa 
Ten/iOHOCi/iTe/ifl yMeHbiuaeTCfl npw yBejii/meHi/ii/i 
Hapy>KHoro TeivinepaTypbi. llapaivieTpbi 

norofl03aBMCMMoro OTon/ieHi/m 3a,qaiOTCfl npw 

HaCTpOI/IKe CI/ICTeMbl. 



■O 


1 


Sep 2012 12:30 


Heating 
Zonel 

Hr 


Heating 
Zone 2 


Compensation 
^^^urve 





3oHa 1 — ynpaB/iem/ie no TewinepaType b noMemem/m. 
3oHa 2 — norofl03aBncnivioe OTon/iem/ie. 
KoppeKMH^ KOMneHcaL(i/iOHHOi/i Kpi/iBOi/i. 



Zonel 



1 Sep 2012 12:30 




KoivineHcaLjuoHHafl npi/maa 



1 Sep 2012 12:30 




-25-15 0 10 20 35 AO 



M 60 ► 



KoppeKLji/ifl KOMneHcai4HOHHOi/i Kpi/iBOi/i 



flewypHbiii pe>Ki/iM 

fle>KypHbii/i pe>Ki/iM npeflHa3Ha^eH fl/ia BpeivieHHoro 
nepeBOfla ci/icreMbi b pewi/iM noHi/i>KeHHoro 
3^eKTponoTpe6/ieHMfi. 

TeivinepaTypa L(i/ipKyjifli4i/iOHHOi/i BOflbi 6yqeT 
CHi/i>KeHa ,qo Be/i 1/1 m/iHbi, 3aflaHHOi/i npw 
npeflBapi/iTe/ibHoi/i HacTpoi/iKe CMaeivibi. 



Pa6oTa no Tawwiepy 

J\m pe>Ki/iMOB OTon/ieHMfi (ox/ia>KfleHi/m) v\ HarpeBa 
ropfmew BOflbi npe,qycMOTpeHa B03MO>KHOCTb 
nporpaMMMpoBaHMfl aBTOiviaTi/mecKOi/i pa6oTbi no 
Tawiviepy. 

BapoeHO 2 BMfla rpac|)i/iKOB aBTOiviaTi/mecKOi/i 
pa6oTbi: Tai/iiviep TeKyu^ero aha m Hefle/ibHbm Tawiviep. 





1 SeD 2012 12:30 




G 


M/09/02 
/__/__ 







AKTHBaMi/ifl fle>KypHoro pe>Knwia 




Bw6op pe>Knwia fl/ia aBTOiviaTHMecKOi/i pa6oTbi no Tai/iwiepy 



CepBMCHoe wiemo 

CepBMCHbii/i pe>Ki/iM npeflOCTaB^eT ycraHOBini/iKy CMCTeMbi flocTyn k py^HOiviy 
ynpaBJieHi/110 1/icno/iHi/iTe/ibHbiMi/i ycTpoi/iCTBaMM, k HacTpoi/iKe pa6o^i/ix napaivieTpoB m 
oco6eHHOCTei/i ynpaB/ieHMfi L(i/ipKyjifli4i/iOHHbiivii/i HacocaMM m 3/ieKTpnHecKMiviM 
HarpeBaTe/ifiMM, BBOfly KoppeKL(MM TeivinepaTypHbix flaTm/iKOB. B cepBi/iCHOM pe>KMMe 
mo>kho no^y^MTb MHcj>opi\/iaL4MKD o BpeivieHi/i Hapa6oTKi/i ci/icTeivibi, a T3K>Ke npoBepwTb 
apxi/iB HewcnpaBHOCTei/i. 

KpoMe Toro, b stom pe>KMMe a kt n b i/i py eTCfi 1/1 HacTpaMBaeTCfl cnei4na/ibHbii/i a/iropnTM 
cyiuKM 6eTOHHOi/i CTfi>KKi/i, b KOTopyio BCTpoeHO Hano/ibHoe OTon/ieHMe. 



TeivinepaTypa 
TermoHOCi/iTejifl, °C 



45°C 
(25~60°C) 



30°C 
(25~60°C) 



5 flHei/i 
(l~20 fl H.) 



2flHfl 

d~7 flH.) 



(-10- 



2flHfl 
d~7 flH.) 



+5°C 

(+1~+10°C) 



flaia aKTHBaMnn 
pe>KHMa cywKi/i 



flHM 



2 3 4 5 6 7 



9 1011 1213 1415 161716 
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KapTa naivm-n/i fl/ia HacTpoi/iKi/i n coxpaHem/ifl pa6oHi/ix napaMeTpoB 

KoHTpo/i/iepbi PAC-IF061B-E, PAC-IF062B-E 1/1 PAC-SIF051B-E ocHameHbi pa3beMOM fl/ia ycraHOBKi/i KapTbi 
naiwrn/i. 

Kapia npeflHa3Ha«HeHa fl/ia ynpomeHi/m HaHa/ibHoi/i Hadpoi/iKi/i ci/icreMbi, a TaK>Ke fl/ia coxpaHeHi/ifl 
(jiorri/ipoBaHi/m) pa6cmi/ix napaivieTpoB ci/icreivibi. 

Kapia naMATi/i o6beMOM 2 TB noaaB/ifleTCfl b KOMnjieKTe c npi/i6opaMi/i. 3Toro o6beMa floaaTOHHO fl/ia 3ani/ici/i 
pa6oHnx napaivieTpoB ci/icreivibi b Te^eHi/ie 30 flHei/i. MaKCi/iMa/ibHbii/i o6beM KapTbi naivm™, KOTopyio flonycKaera 
yaaHaB/iMBaTb b npi/i6op — 32 TB. 

npuMenaHMe. 

no/ib30BaTe/ib ci/icreMbi OTormeHi/m i/i TBC He i/iivieeT floayna k KapTe naivmTi/i. flaHHaa cj>y h KL4i/ifi npeflHa3Ha«HeHa 
flJlfl yCTaHOBLL|l/lKOB o6opy,qoBaHi/m. 



Ha KOMnbiOTepe b cneMi/ia/ibHOi/i 
nporpaivuvie BBOflflTca napaivieTpbi 
pa6oHnx pe>KMMOB, a 3aTeM 
Koni/ipyiOTCfl Ha KapTy naMflTi/i. 
KapTa yaaHaBJiMBaeTCfl b 
KOHTpo/i/iep, noc/ie Hero b 
cepBi/icHOM MeHK) aKTi/iBi/ipyeTca 
c^yHKMMfl Koni/ipoBaHi/m HaapoeK 

B KOHTpOJIJiep. 





PAC-SIF051B-E 



Ka>Kflbie 5 Mi/iHyT Ha KapTy naMflTi/i coxpaHaeTCfl aieflytoinafl 
i/iH(|)opMaMi/m: 

• cyMMapHafi Hapa6oTKa; 

• fl/iMTe/ibHOCTb pewi/nvia orrai/iBaHi/m; 

• flaHHbie flaTHMKOB TeivinepaTypbi: 

a) b noMemeHi/ii/i; 

6) noflaiOLHi/ii/i Tpy6onpoBOfl; 

b) o6paTHbii/i Tpy6onpoBOfl; 
r) 6aK TBC; 

,q) TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa. 

• KOflbi Hei/icnpaBHOCTei/i; 

• aKTi/maMi/m BHewHi/ix BxoflHbix ci/ima/iOB. 



BcTpoeHHOi/i KapTbi naivmTi/i o6i.eMOM 2 TB 
floaaTOHHOfl/ifl 3ani/ici/i pa6oHi/ix napaivieTpoB 
ci/icTeivibi b Te^eHMe 30 flHei/i. 



ABTOMaTi/i3i/ipoBaHHoe KacKaflHoe ynpaBJiem/ie 



3/ieKTpi/mecKi/ie coefli/meHi/m 



06-befli/meHi/ie Ten/iOBbix HacocoB b KacKafl ncBBO/iaeT Hapaini/maTb MOLUHOCTb ci/icreivibi OTormeHi/m, a TaKwe 
coxpaHfiTb BbicoKyio 3Hepro3(f)())eKTi/iBHOCTb b wi/ipoKOM fli/maMi/mecKOM ,qi/iana30He pery/ii/ipoBaHi/m 

Ten/10npOI/13BOfll/lTe/lbHOCTI/lM — OT MMHMMa/lbHOrO flO MaKCMMa/lbHOrO 3HaHeHMfl. 

flo 6 oflMHaKOBbix Hapy>KHbix arperaTOB MoryT 6biTb coefli/meHbi b o6lhi/ii/i KOHTyp TermoHOCi/iTe/ifl. 3afla^a 
8BTOM8TM38L4MI/1 KacKaflHoro ynpaB/ieHi/m peiuaeTCfl KOHTpo/uiepaivii/i PAC-IF061B-E (r/iaBHbii/i) i/i PAC-SIF051B-E 

(flOnOJlHMTe/lbHbll/l). 

flono/iHi/iTe/ibHbie KOHTpo/i/iepbi fl/ifl KacKaflHbix ci/iCTeM PAC-SIF051B-E, noflK/iiOHeHHbie k Hapy>KHbiM 
arperaTaM, coefli/meHfliOTCfl Jii/mi/iei/i cbjbi/i, Koropaa noflKJiiOHaeTCfl k maBHOMy KOHTpo/uiepy PAC-IF061 B-E. 

Ci/icreivia KacKaflHoro ynpaB/ieHi/m Bbino/iHaeT nepi/iofli/mecKoe i/i3MeHeHi/ie nopaflKa BKruo^eHi/ifl ci/iCTeM 
(poTaMMio) fl/ifl BbipaBHi/iBaHi/ifi pa6o«Hero pecypca Hapy>KHbix 6jiokob, a T3K>Ke aBTOMaTi/NecKyio 3aivieHy 
Hei/icnpaBHoro arperaTa flpyri/iM TermoBbiM HacocoM 1/13 KacKafla. 



Ko3cJ)cJ)i/i 141/ieHT 

3Hepr03(|)(|)eKTMBHOCTM 



1 HapywHbiearperaTbi 

i (He 6o/iee 6 6/iokob 

I OflMHaKOBOI/l 

' npOI/l3BOfll/ITe/lb>HOCTI/l) 



PAC- 

SIF051B-E 




PAC- 
IF061B-E 









flono/iHi/rre/ibHbie 
KOHTpo/uiepbi 
f\m KacKaflHbix 

CUCTeM 



PAC- 

SIF051B-E 



-□ 

000 O 

lly/ibT 

ynpaB/iem/m 



100 




KacKafl Ten/iOBbix HacocoB 
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ABTOMaTi/131/ipoBaHHoe KacKaflHoe ynpaB^eHMe 



llyjibT 

ynpaB^eHna 
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ripi/iMep 1 . Ci/icreivia OTorvieHi/m 1/1 ox/iawfleHi/m 

a) Tpe6yeTca yciaHOBKa ri/iflpaB/ii/mecKoro pa3fle/ii/iTejifl. 

6)yaaHOBMTe npoTOHHbii/i 3/ieKTpi/NecKi/ii/i HarpeBaie/ib noc/ie ri/iflpaBJii/mecKoro pa3flejii/iTe/ifl. 



Ten/ioBoi/i Hacoc 



1 4 2 

OTon/ieHMe/ 
ox/ia>KfleHi/ie 




ri/iflpaB/ii/mecKi/ii/i 
pa3fle^MTe/ib 



No. 


KoMnoHem ri/iflpaB/ii/mecKoro Komypa 


rioflK/iK)MeHi/ie k Kompojmepy 


r/ISBHblM 


flon. 1 


flon. 2 


1 


ripoT04Hbii/i 3/ieKTpn4ecKi/ii/i HarpeBaie/ib 








2 


L4npKy/ifii4H0HHbM Hacoc 


iS 






3 


Pe/ie npoTOKa 


iS 






4 


TepMnaop Ha noflatou^eivi Tpy6onpoBO,qe (THW1) 


\S 






5 


TepMi/icrop Ha o6paTHOM Tpy6onpoBO,qe (THW2) 


\S 






6 


flon. 1: L(npKy^fiL(i/iOHHbii/i Hacoc 




%s 




7 


flon. 1:pe/ienpoTOKa 








8 


flon. 1 : TepMUdop Ha no,qaiomeM Tpy6onpoBOfle (THW1) 




\S 




9 


flon. 1 : TepMi/icrop Ha o6paTHOM Tpy6onpoBOfle (THW2) 




\S 




10 


flon. 1: TepMUdop Ha whakocthom (|)peoHonpoBOfle (TH2) 








1 1 


flon. 2: MupKy/iflMnoHHbii/i Hacoc 








12 


flon. 2: pe/ie npoTOKa 








13 


flon. 2: TepMUdop Ha noflaiomeM Tpy6onpoBOfle (THW1) 






vS 


14 


flon. 2: TepMncrop Ha o6paTHOM Tpy6onpoBOfle (THW2) 






\S 


15 


flon. 2: TepMi/icrop Ha tki/iakocthom (j)peoHonpoBO,qe (TH2) 









npi/iMenaHi/ie. 

TepMi/icrop TH2 (no3. 1 0 i/i 1 5 Ha pi/icyHKe aieBa) ycraHaBJii/iBaeTCfl TO/ibKO b ci/icreiviax c 

BblHOCHbIM Ten/1006lVieHHI/lKOM «4>peoH-Bo,qa». 



npi/iiviep 2. Ci/icreivia OTormeHi/m, ox/iawfleHi/m i/i ropfl^ero BO,qocHa6>KeHi/m (rBC) 

a) YcTaHOBMTe 3-x xo,qoBOi/i otboahoi/i K/ianaH b Komype Ten/iOHOCi/iTe/ifl flo ri/iflpaBJii/mecKoro pa3flejii/iTe/ifl. 
6) 3-x xoflOBbiM OTBOflHbiM KJianaHOM ynpaB/ifleTflono/iHMTe/ibHbii/i KacKaflHbii/i KOHTpo/uiep PAC-SIF051B-E. 

b) 06e33apa>KMBaHMe 6aKa l~BC Bbino/iHaeTCfl npi/i yHacn/ii/i norpywHoro 3/ieKTpi/mecKoro HarpeBaTe/ia. 
r) Tpe6yeTca ycraHOBKa ri/iflpaB/ii/mecKoro pa3fle/ii/iTejifl. 

fl) YcTaHOBMTe npoTOHHbii/i 3/ieKTpi/mecKi/ii/i HarpeBaie^b noaie ri/iflpaB/ii/mecKoro pa3fle/iMTe/ifl. 



HaKOni/lTe/lbHbll/l 

6aK fBC 




1 J 2 

OTon/ieHwe/ 
ox/ia>KfleHi/ie 



3 



ri/iflpaBJii/mecKi/ii/i 
pa3fle/iMTe/ib 



No. 


KoMnoHem ri/iflpaBJiMnecKoro Komypa 


floflKJuoneHne k KOHTpo/i/iepy 


rnaBHbiM 


flon.1 


flon. 2 


1 


ripoT04Hbii/i 3^eKTpn4ecKni/i HarpeBaie/ib 


\S 






2 


L(MpKyj1flUMOHHblM Hacoc 


sS 






3 


Pe/ie npoTOKa 


*s 






4 


norpy>KHOi/i 3^eKTpn4ecKni/i HarpeBaie/ib b 6aKe l~BC 


\S 






5 


TepMUdop Ha noflaioujeM Tpy6onpoBOfle (THW1) 


\S 






6 


TepMUdop Ha o6paTHOM Tpy6onpoBO,qe (THW2) 


\S 






7 


TepMnaop b 6aKe l~BC (THW5) 


\S 






8 


flon. 1: L(i/ipKy/ifli4H0HHbii/i Hacoc 








9 


flon. 1:pe/ienpoTOKa 








10 


flon. 1: OTBOflHOi/i K/ianaH 




t/ 




11 


flon. 1:TepMMCTop Ha noflaiomeivi Tpy6onpoBOfle (THW1) 




\S 




12 


flon. 1: TepMUdop Ha o6paTHOM Tpy6onpoBOfle (THW2) 




\S 




13 


flon. 1: TepMnaop Ha whakocthom (|)peoHonpoBOfle (TH2) 




\S 




14 


flon. 2: i4i/ipKy/i?ii4H0HHbii/i Hacoc 






*S 


15 


flon. 2: pe/ie npoTOKa 








16 


flon. 2: TepMUdop Ha noflato^eivi Tpy6onpoBOfle (THW1) 








17 


flon. 2: TepMUdop Ha o6paTHOM Tpy6onpoBOfle (THW2) 








18 


flon. 2: TepMi/icrop Ha wnflKOCTHOM ())peoHonpoBOfle (TH2) 









ripwivieMaHMe. 

TepMMCTopTH2 (no3. 13 i/i 18 Ha pi/icyHKe cnesa) ycraHaBJii/iBaeTCfl TO/ibKO b ci/icreiviax c 

BblHOCHbIM Ten/1006lVieHHMK0M «(|)peOH-BOfla». 



ripi/iwiep 3. Ci/icreivia OTormeHi/m i/i ox^a>KfleHMfi c Mcno^b30BaHneivi ri/iflpoMOfly/iei/i Mitsubishi Electric 
a) Tpe6yera ycraHOBKa rnflpaB/iMHecKoro pa3fle/iMTe/ifl. 

6) YcTaHOBi/iTe npoTOHHbii/i 3^eKTpimecKMi/i HarpeBaie^b noc/ie rMflpaB^MHecKoro pa3flejii/rrejifl. 



THflpOMOfly^b 

Mitsubishi Electric 
(6e3 HaKoni/rre/ibHoro 6a Ka) 



Ten/ioBoi/i Hacoc 

ruflpoMOfly/ib 
Mitsubishi Electric 
(6e3 HaKonMTe/ibHoro 6a Ka) 



Ten/ioBoi/i Hacoc 



2 OTon/ieHMe/ 
ox^a>KfleHne 



3 



ri/iflpaBJii/mecKi/ii/i 
pa3,qe/iMTe/ib 



No. 


KoMnoHem ri/iflpaB/iMHecKoro Komypa 


floflKJuoneHne k KOHTpo/i/iepy 


TjiaBHblM 


flon.1 
(b rwflpo- 
MOfly/ie) 


flon. 2 
(b rnflpo- 
wiofly^e) 


1 


ripoT04Hbii/i 3/ieKTpi/mecKni/i HarpeBaie/ib 


vS 






2 


L(MpKyjlflUMOHHblM Hacoc 


\S 






3 


Pe^e npoTOKa 


sS 






4 


TepMUdop Ha noflaioiMeivi Tpy6onpoBOfle (THW1) 


sS 






5 


TepMi/icrop Ha o6paTHOM Tpy6onpoBOfle (THW2) 


\S 







224 



flpi/iNiep 4. flByx30HHoe pery/ii/ipoBaHi/ie TeivinepaTypbi 



a) Tpe6yeTca yciaHOBKa civieci/iTejibHoro 6aKa fl/ia flByx30HHoro pery/ii/ipoBaHi/ia TeivinepaTypbi. 
6) Tpe6yeTCfl yaaHOBKa ri/iflpaBJii/mecKoro pa3fle/iwTe/ifl. 

b) YcraHOBi/iTe npoTOHHbii/i 3/ieKTpi/mecKi/ii/i HarpeBaTe/ib Me>Kfly ri/iflpaBJii/NecKi/iM pa3fle/iMTejieivi 1/1 CMecMTe/ibHbiM 6aKOM. 



OTonneHi/ie/ 
4 ox/ia>KfleHi/ie 

(30Ha 1) 




Ten/iOBOi/i Hacoc :24 



No. 


KoMnoHem ri/iflpaB/ii/mecKoro Komypa 


noflK/iK)MeHi/ie k KOHTpojuiepy 


TjiaBHblM 


flon.1 


flon. 2 


1 


ripoTOHHbiM a/ieKTpi/mecKni/i HarpeBaTe/ib 


iS 






2 


UupKy/lflMMOHHbM Hacoc 


\S 






3 


Pe/ie npoTOKa 


\S 






4 


UwpKy/lHUMOHHblM HaCOC 


\S 






5 


Pe/ie npoTOKa 


\S 






6 


l4npKVJlflL(l/10HHbll/l HaCOC 


\S 






7 


Pe/ie npoTOKa 


\S 






8 


3-xo,qoBOi/i OTBOflHOi/i KnanaH c a/ieKiponpuBOflOM 


sS 






9 


TepMi/iaop Ha noflafOL^eM Tpy6onpoBOfle (THW1) 


\S 






10 


TepMi/icrop Ha o6paTHOM Tpy6onpoBO,qe (THW2) 


\S 






11 


3oHa 1 : Tepivinaop Ha noflaiomeM Tpy6onpoBOfle (THW6) 


sS 






12 


3oHa 1 : TepMi/iaop Ha o6paTHOM Tpy6onpoBOfle (THW7) 


\S 







No. 


KowinoHeHT ri/iflpaB/ii/mecKoro Komypa 


floflKJuoneHne k KOHTpo/i/iepy 


rnaBHbiM 


flon.1 


flon. 2 


13 


3oHa 2: TepMi/iaop Ha noflafOL^eM Tpy6onpoBOfle (THW8) 








14 


3oHa 2: TepMMCTop Ha o6paTHOM Tpy6onpoBO,qe (THW9) 


sS 






15 


flon. 1 : MupKy/ifiMMOHHbM Hacoc 




\S 




16 


flon. 1:pe/ienpoTOKa 








17 


flon. 1 : TepMHCTop Ha noflaiow,eM Tpy6onpoBOfle (THW1 ) 




\S 




18 


flon. 1 : TepMHCTop Ha o6paTHOM Tpy6onpoBOfle (THW2) 




\S 




19 


flon. 1 : TepMHCTop Ha >khakocthom (|)peoHonpoBOfle (TH2) 




\S 




20 


flon. 2: i4npKy/ifH4MOHHbM Hacoc 






*s 


21 


flon. 2: pe/ie npoTOKa 






\S 


22 


flon. 2: TepMHCTop Ha no,qaiow,eMTpy6onpoBOfle (THW1) 






\S 


23 


flon. 2: TepMHCTop Ha o6paTHOM Tpy6onpoBOfle (THW2) 






\S 


24 


flon. 2: TepMHCTop Ha whakocthom (|)peoHonpoBOfle (TH2) 









npi/iMenaHi/m: 

1 . TepMMCTopbi TH2 (no3. 1 9 m 24) ycraHaBJii/maiOTCfl TO/ibKO b ci/icreiviax c BbiHOCHbiM Ten/ioo6ivieHHi/iKOivi «4»peoH-BOfla». 

2. TepMi/icropbi THW6 i/i THW7 (THW8 i/i THW9) — onMi/m PAC-TH01 1 -E (2 Tepivn/iCTopa b KOMn/ieKTe). 

3. fl/ii/ma Ka6e/ifl Temvu/icropoB He flo/i>KHa npeBbiiuaTb 5 m. 



npi/iiviep 5. Bi/ma/ieHTHafl cxeivia OTon/ieHi/m (MOHOBa/ieHTHafi cxeivia — ox/iawfleHi/ifl) 

a) Tpe6yeTCfl ycTaHOBKa civieci/iTejibHoro 6aKa fl/ia noflK/noHem/ifl 6oi/mepa. 
6) Tpe6yeTca ycTaHOBKa ri/iflpaBJii/mecKoro pa3flejii/rrejifl. 

b) YcTaHOBMTe npoTOHHbii/i 3/ieKTpi/mecKi/ii/i HarpeBaTe/ib Me>Kfly ri/iflpaBJii/mecKMM 
pa3fle/iMTe/ieivi i/i CMeci/iTe/ibHbiM 6aKOM. 



Ten^0B0i/i Hacoc ;d 
il6 



20 



Ten/iOBOi/i Hacoc 

!21 



14 



13 12 



19 



18 17 



ri/iflpaB/ii/mecKi/ii/i 
pa3fle/iMTe/ib 



1 6 2 



-4> 

3 



6oi/mep 



OTon/ieHi/ie/ 
ox/ia>KfleHMe 



CMeCMTe/lbHbll/l 

6a k 



-4> 

5 



No. 


KoMnoHem n/iflpaB/ii/mecKoro Komypa 


rioflKJiK>»HeHne k KOHTpojuiepy 


TjiaBHbM 


flon.1 


flon. 2 


1 


ripoTOHHbiM 9/ieKTpi/mecKi/m HarpeBaTe/ib 


\S 






2 


l4npKVJlflL(l/10HHbll/l HaCOC 








3 


Pe/ie npoTOKa 


\S 






4 


L|wpKy/lfll4MOHHblM Hacoc 


\S 






5 


Pe/ie npoTOKa 


\S 






6 


TepMHCTop Ha noflafOL^eM Tpy6onpoBOfle (THW1) 


\S 






7 


TepMi/iaop Ha o6paTHOM Tpy6onpoBO,qe (THW2) 


\S 






8 


TepMi/iaop Ha noflafOL^eM Tpy6onpoBOfle (THW6) 


sS 






9 


TepMi/iaop Ha o6paTHOM Tpy6onpoBOfle (THW7) 


\S 






10 


TepMi/iaop Ha noflafOL^eM Tpy6onpoBOfle (THWB1) 


sS 







npi/iMenaHi/m: 

1. TepMMCTopbi TH2 (no3. 16 i/i 21) ycraHaB/ii/iBaiOTCfl TO/ibKO b ci/icreiviax c BbiHOCHbiM 
Ten/ioo6ivieHHi/iKoivi «())peoH-BOfla». 

2. TepMi/icropbi THW6 v\ THW7 — onMi/m PAC-TH01 1 -E (2 Tepivn/iCTopa b KOMn/ieKTe). 

3. TepMMCTopbi THWB1 v\ THWB2 — onuy\n PAC-TH01 1 HT-E (2 Tepivn/iCTopa b KOMn/ieKTe). 

4. fl/iMHa Ka6e/ifl TeniviMCTopoB He flo/i>KHa npeBbiiuaTb 5 m. 
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No. 


KowinoHeHT ri/iflpaB/ii/mecKoro Komypa 


noflKJuoneHne k KOHTpo/i/iepy 


TjiaBHblM 


flon.1 


flon. 2 


11 


TepMHCTop Ha o6paTHOMTpy6onpoBOfle (THWB2) 








12 


flon. 1 : MupKy/ifiMHOHHbM Hacoc 








13 


flon. 1:pe/ienpoTOKa 








14 


flon. 1 : TepMi/iaop Ha no,qaiOLMeMTpy6onpoBOfle (THW1) 




\S 




15 


flon. 1 : TepMHCTop Ha o6paTHOM Tpy6onpoBOfle (THW2) 




\S 




16 


flon. 1 : TepMHCTop Ha ^hakocthom (j)peoHonpoBO,qe (TH2) 








17 


flon. 2: MupKyflflMMOHHbM Hacoc 






\S 


18 


flon. 2: pe/ie npoTOKa 






\S 


19 


flon. 2: TepMHCTop Ha noflaio^eivi Tpy6onpoBOfle (THW1 ) 






\S 


20 


flon. 2: TepMHCTop Ha o6paTHOM Tpy6onpoBOfle (THW2) 








21 


flon. 2: TepMHCTop Ha >khakocthom (|)peoHonpoBOfle (TH2) 









Hapy>KHbie 6jioki/i 

PUHY-HP Y(S)HM 

Cepi/mY ZUBADAN 



HarpeB (oxjiawflem/ie): 25,0-63,0 kBt 




PUHY-HP200YHM-A PUHY-HP400YSHM-A 
PUHY-HP250YHM-A PUHY-HP500YSHM-A 



• Mi/iHi/iMa/ibHaa TeivmepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa b pewi/iMe HarpeBa cocraBJifleT 
-25°C. 

• Cra6i/uibHafl Tenjionpoi/i3BOfli/iTejibHOCTb: HOMi/iHa/ibHafl TenjionpoM3BOfli/iTejibHOCTb 
coxpaHaeTca npi/i nom/wem/ii/i TeivinepaTypbi Hapy>KHoro B03flyxa flo -1 5°C 

• yBenimeHHbiii UHTepBan Mewfly pe>Ki/iMaMi/i OTrai/iBaHi/in (ao 250 mi/ih) Hapy>KHoro 
Ten^oo6ivieHHi/iKa o6ecnem/iBaeTfljii/iTe/ibHbii/i HenpepbiBHbii/i HarpeB B03flyxa. 



napaivieTp / Mo^e/ib 


PUHY-HP200YHM-A 


PUHY-HP250YHM-A 


PUHY-HP400YSHM-A 


PUHY-HP500YSHM-A 


MOfle/lb COCTOI/1T 1/13 MOflVJiei7l 






PUHY-HP200YHM-A 
PUHY-HP200YHM-A 


PUHY-HP250YHM-A 
PUHY-HP250YHM-A 


KoMn/ieKTflTm 06-befli/iHeHi/m Mopynew 






CMY-Y100VBK2 


CMY-Y100VBK2 


HanpaweHi/ie 3/ieKTponi/iTaHi/ifl 


380 B, 3 <t>a3bi, 50 Vu, 


CO 

a» 

Q. 
n3 
X 


npOM3BOflMTe^bHOCTb 


kBt 


25,0 


31,5 


50,0 


63,0 


l~loTpe6jifleMafl MominocTb 


kBt 


6,52 


8,94 


13,35 


18,04 


Pa60MMM TOK 


A 


11,0 


15,0 


22,5 


30,4 


K03(|x|)l/mi/ieHT npOM3BOfll/ITe/lbHOCTI/l COP 


3,83 


3,52 


3,74 


3,49 


flnana30H Hapy>KHbix TeivinepaTyp 


°C 


-25 ~ +1 5,5°C no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy 


a» 
s 
i 
a» 
cc 

c; 

X 

O 


npOM3BOflMTe/lbHOCTb 


kBt 


22,4 


28,0 


45,0 


56,0 


noTpe6/i«eivia« MomHOCTb 


kBt 


6,40 


9,06 


12,86 


18,16 


Pa60MMI/l TOK 


A 


10,8 


15,2 


21,7 


30,6 


K09(|)(t)HUMeHT npOI/13BOfll/lTe/lbHOCTI/l COP 


3,50 


3,09 


3,49 


3,08 


flnana30H Hapy>KHbix TeivinepaTyp 


°C 


-5 ~ +43°C no cyxoMy TepMOMeTpy 


1/lHfleKC yCTaHOBOHHOM MOIUHOCTM BHyTpeHHMX 6/lOKOB 


50 ~ 1 30% ot MHfleKca mou^hoctm Hapy>KHoro 6/iOKa 


Tnnopa3Mepbi BHyTpeHHi/ix 6jiokob 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


P15-P250 


Ko/lMMeCTBO BHyTpeHHMX 6/lOKOB 


1 -17 


1 -21 


1 -34 


1 -43 


YpoBeHb wyivia 


flB(A) 


56 


57 


59 


60 


Pa3Mepbi (B x UJ x fl) 


MM 


1710x920x760 


1710x920x760 


(171 0x920x760) x 2 


(171 0x920x760) x 2 


Bee 


Kr 


220 


220 


440 


440 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnom/m) 



• Orrai/iBam/ie Teruioo6MeHHi/iKa npoi/icxofli/iT moujho 1/1 6bicrpo, mto i/iCK/iiOMaeT na,qe- 
Hue TeMnepaTypw B03,qyxa b noMemeHi/in. 

• Bbicrpbift 3anycK: ci/icreMa flOCTi/iraeT HOMi/majibHOi/i Ten/ionpoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTi/i Bcero 
3a 20 mi/ihvt npi/i TeMnepaType Hapy>KHoro B03flyxa -1 5°C. 



TexHOJiori/m City Multi Y ZUBADAN 



Ci/iCTeivia City Multi Y ZUBADAN 



HapywHbiii 6jiok City Multi Y ZUBADAN: PUHY-HP 



Apocce/ii/ipoBam/ie ocHOBHoro noTOKa >Ki/iflKoro x/iaflareHTa b 
ruflpaB/iMMecKOM KOHType ci/icreMbi ZUBADAN Inverter npoi/icxofli/iT 
CTyneHMaTO c noMOujbio flByx 3/ieKTpoHHbix pacLunpnTe/ibHbix BeHTi/i/iei/i LEV 
A m LEV B. B pe3yjibraTe Me>Kfly pacuji/ipi/iTejibHbiMi/i BeHTi/i/iflMi/i o6pa3yeTCfl 
TOMKa cpeflHero flaB/ieHi/m. >KnflKi/ii7i xnaflareHT OTBeTB/iaeTCfl 1/13 3toi/i tomki/i h 
MacTi/iMHO i/icnapaeTCfl b Ten/ioo6MeHHi/iKe HIC (Tpy6a b Tpy6e). 
napo>KMflKOCTHafi CMecb, cooTHOLueHne napa 1/1 >kmakoctm b kotopoi/i 
onpefle/ifleTCfl pa6oTOi7i 3/ieKTpoHHoro pacwi/ipi/iTejibHoro BeHTi/vifl LEV C, 
nocTynaeT Ha cneui/ia/ibHbii/i LUTyuep i/iHweKLji/ii/i KOMnpeccopa. fla/iee bhvtpi/i 
KOMnpeccopa CMecb i/m>KeKTi/ipyeTCfl b 3aMKHVTyio o6/iacTb Me>Kfly 
cnnpa/ifiMM KOMnpeccopa Ha npoMewvTOMHOM 3Tane cmamfi. (DaKTi/mecKi/i, 
cnnpa/ibHbii/i oflHOCTyneHMaTbii/i KOMnpeccop npeBpaujaeTCfl b 
AByxcTyneHMaTbiM. 

fl/ia Mero Hy>KHa uenb i/iHweKLji/ii/i x/iaflareHTa b KOMnpeccop? 
npon3BOflHTe/ibHOCTb Hapy>KHoro Ten/ioo6MeHHi/iKa (i/icnapi/iTe/ifl) 
noHi/iwaeTCfl npi/i yMeHbweHi/ii/i TeMnepaTypbi Hapy>KHoro B03flyxa. 
1/lcnapnTe/ib npoi/i3BOfli/iT Ma/io napa, KOTopbiw noc/ie oKaTvm b KOMnpeccope 
nocTynaeT b Ten/ioo6MeHHHK BHyTpeHHero 6/iOKa — KOHfleHcaTop. 
HeflocTaTOMHoe KOJii/mecrBo napa o6"bflCHfleT Ma/ioe KOJii/mecrBo TennoTbi, 
Bbifle/ifieMoe b npouecce KOHfleHcaui/ii/i, a 3Ham/iT 1/1 noHi/iweHHyio 

Tenjionpoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTb cucTeMbi. fl/ia peujeHi/m npo6/ieMbi hv>kho noflaTb Ha bxoa KOMnpeccopa flono/iHi/iTe/ibHoe KOJii/mecTBO napa. 3to maBHafi 3aflaMa uenw MH>KeKL4nn. CDaKTunecKn, 
KOMnpeccop i/iMeeT flBa Bxofla: jimhmkd BcacbiBaHUfi hh3koi~o flaB/ieHMJi m jiuhhk) MH>KeKi4nn npoMewyTOMHoro flaB/ieHUJi. Ec/in Ha y/inue euje He oneHb xo/iOflHO, to ncnapnTe/ib npon3BOflMT 
flOCTaTOMHoe KO/ii/iMecTBO napa. Oh nocrynaeT b KOMnpeccop, r/iaBHbiM o6pa30M, Mepe3 jimhmk> HH3Koro flaB/ieHMfi, a /li/mi/m MH>KeKi4i/ii/i noMTi/i He 3aflewcTBOBaHa. B 3tom pe>KMMe Ten/iOBOM 
Hacoc pa6oTaeT c MaKCi/iMa/ibHOi/i 3())())eKTMBHOCTbK>, nor/iomafl Ten/iOTy Hapy>KHoro B03flyxa m nepeHOCfl ee b noMeu^eHne. no Mepe CHi/i>KeHi/ifi TeMnepaTypbi Hapy>KHoro B03flyxa KO/ii/mecTBO 
napa b 3toi/i jimhmh yMeHbwaeTCfl, m cucTeMa ynpaB/ieHUfi yBe/inMUBaeT paexofl xnaflareHTa b u,env\ nH>KeKi4nn, BoccraHaBJii/iBafl Tpe6yeMbii/i paexofl ra3a Mepe3 KOMnpeccop. OflHaKO cnepyei 
noHMMaTb, mto Ljenb nH>KeKL4nn He nepeHOCHT Ten/iOTy ot Hapy>KHoro B03flyxa, a 3HepreTMMecKni?i s^eKT b KOHfleHcaTope ot flono/iHMTe/ibHoro KOJii/mecrBa OKaToro ra3a no/iHOCTbio 
o6ecneMeH 3a cneT noBbnueHMfi noTpe6/i5ieMOi?i mou^hocth KOMnpeccopa. 

KpoMe ocHOBHoro Ha3HaMeHMfi uenb nHweKLjun Bbino/iH^eT eu^e HecKO/ibKO BTopocTeneHHbix 3aflaM. Bo-nepBbix, CHi/i>KeHi/ie TeMnepaTypbi OKaToro ra3a Ha Bbixofle H3 KOMnpeccopa. £\nn 
3Toro >KMflKni/i x/iaflareHT He no/iHOCTbio ncnap^era b Tennoo6MeHHMKe HIC, 1/1 fl03i/ipoBaHHoe KOJinnecTBO >khakocth nocTynaeT b KOMnpeccop. >KnflKOCTb ncnap^eTCfi TaM 1/1 oxna>KflaeT 
c>KaTbii/i ra3, npeflOTBpamafi neperpeB KOMnpeccopa. BTopa^ 3aflaMa - 3to yBe/iMMeHne npon3BOflHTe/ibHOCTM cucTeMbi bo BpeMfl pe>KHMa OTTai/iBaHi/ifi Hapy>KHoro Ten/ioo6MeHHMKa. KaK 
n3BecTHO, npouecc OTTai/iBaHi/ifi nponcxoflMT 3a cneT o6pameHHfi xo/iOfln/ibHoro unK/ia 1/1 npepbmaeT pe>KMM HarpeBa B03flyxa, nosTOMy >Ke/iaTe/ibHO npoBecTM 3tot npouecc 6bicrpo - nycTb 
fla>Ke ueHOi/i noBbnueHHoro 3/ieKTponoTpe6/ieHn«. CucTeMa ynpaB/ieHMfi nepepacnpeflen^eT noTOK >KMflKoro x/iaflareHTa, yMeHbLua^ ero paexofl Mepe3 Ten/ioo6MeHHi/iK BHyTpeHHero 6/iOKa 
(yMeHbLuaeTCfl CTeneHb otkpntm^ 3/ieKTpoHHoro pacujupnTe/ibHoro BeHTi/vifl LEV B) m yBe/iuMMBa^ paexofl Mepe3 uenb nH>KeKi4nn (LEV C). B pe3yjibraTe, bo BpeM« orrai/iBaHi/m M3 BHyTpeHHero 
6/iOKa He i/ifleT xo/ioahnm B03flyx, npouecc nponcxoflUT 6bicrpo m He3aMeTHO p,nn no/ib30BaTe/ifi. 
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CraGi/uibHafl Tenjionpoi/BBOfli/iTejibHOCTb 



Ten/ionpoM3BOflM- 

Te/lbHOCTb BblLUe Ha 



kBt 



HoMi/ma/ibHafl Ten/ionpoM3BOflMTe/ibHOCTb cucTeivi City Multi Y 
ZUBADAN coxpaHaeT CBoe 3HaMeHi/ie npi/i CHi/i>KeHi/ii/i TeivinepaTypbi 
Hapy>KHoro B03flyxa flo -1 5°C, a fla/ibHei/nuee CHi/iweHi/ie 
npon3BOflMTe/ibHOCTM He crojib cymecrBeHHoe 
KaK y ci/icreivi craHflapTHOi/i cepi/11/1 City Multi Y. 
CymecrBeHHoe nafleHi/ie 

TenJ10npOM3BOflMTe/lbHOCTM 

CTaHflapTHOM cucTeivibi Y PUHY-P npi/i 
HM3KI/1X Hapy>KHbix TeivmepaTypax 
npuBOflMT k Heo6xoflMMOCTM Bbi6opa 
"nepepa3MepeHHoro" Hapy>KHoro 
6/iOKa. Hapy>KHbii/i 6jiok City Multi Y 
ZUBADAN cnoco6eH 3aivieHi/iTb 6o/iee 
Mou^HbiM 6jiok daHflapTHOi/i cepi/11/1 City 
Multi Y. 



Cra6i/vibHafl Ten/ionpo- 

M3BOflMTe/lbHOCTb 

flO-15°C. 



PUHY-HP400YSHM-A 



pOH^j^^PU H Y-H P250 YH M-A 





-20 _-|5 -10 -5 

TeivmepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa,°C 
(no B/ia>KHOiviy TepivioivieTpy) 



Ci/icreMbi City Multi Y 
ZUBADAN wvieiOT BbicoKyio 

TenJ10npOH3BOflMTe/lbHOCTb 

fla>Ke b ycnoBi/mx 
xo/ioflHoro K/iniviaTa. 



] ripOM3BOfll1TeJlbHOCTb 
06bWHblX Ten/lOBblX 

HacocoB cHn>KaeTCfl 
noHTM BflBoe npn 

HM3KOM Hapy>KHOM 

TeivinepaType. 




fapaHTupoBaHHbiM HarpeB npi/i -25°C 



Hapy>KHbii7i 6jiok City Multi Y ZUBADAN ocHaujeH cneu,i/iajibHOi/i u,enbio napo>Ki/iflKOCTHOi/i 
i/iH>KeKu,i/ii/i x/iaflareHTa. OHa o6ecnem/iBaeT BbicoKyio npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTb Ten/iOBoro 
Hacoca npi/i hi/bki/ix TeivinepaTypax Hapy>KHoro B03flyxa. 3aBOfl-i/i3roTOBi/iTb rapaHTi/ipyeT 
pa6oTy cucTeivi b pe>Ki/iivie HarpeBa ao -25°C. 

Pewi/iM HarpeBa 



CltY MUllTI Y ciiaHflaprr 




15,5°C 



CITY MULTI Y ZUBADAN 



-25°C ' 



Teivin. Hapy>KHoro B03flyxa 



15,5,°C 



1 



-25 -20 -10 0 10 20 

TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa,°C 
(no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy) 



Bbixofl Ha nojiHyto npon3BOflHTejibHOCTb 3a 20 mi/ih 

llpi/i TeivinepaType Hapy>KHoro B03flyxa -15°C ci/iCTeivia City Multi Y ZUBADAN pa3Bi/iBaeT 
no/iHyK) Ten/ionpon3BOflMTe/ibHOCTb Bcero Mepe3 20 mi/ih. 3to Ha 40% 6bicrpee, Meivi ci/iCTeivibi 
CTaHflapTHOM cepi/11/1 City Multi Y. 




Bpeivm, mmh 



Hafle>KHOCTb I/I 60JlbLlJ0l/l CpOK CJiy>K6bl 



Hapy>KHbie arperaTbi City Multi Y ZUBADAN PUHY-HP400/500YSHM-A 
cocroflT 1/13 2 MOfly/ieiTi. llpi/i pa6oTe OflHoro 1/13 hi/ix (MacTi/NHaa 3arpy3Ka 
ci/icreivibi), BTopoii — nBnnejcn pe3epBHbiM i/i totob BK/iiom/iTbCfl npi/i 
HencnpaBHOCTM ocHOBHoro MOflyrm. 



3au4i/iTa ot CHera 1/1 BeTpa 




llpi/i MacTMMHOi/i 3arpy3Ke ci/icreivibi npeflyciviOTpeHa aBTOMaTi/mecKan 
poTau.i/m ocHOBHoro i/i pe3epBHoro MOfly/iei/i, cocraB/ifliOLHi/ix 
Hapy>KHbie arperaTbi City Multi Y ZUBADAN PUHY-HP400/500YSHM-A, 
Arm Bbi pa bh i/i Ba Hi/i5i pa6oMero pecypca o6onx KOivinoHeHTOB. 




B xonoflHbix i/i/i/mi/i CHe>KHbix peri/iOHax Tpe6yera npi/maTb flono/iHMTe/ibHbie Mepw p,nn 3ami/iTbi Hapy>KHoro npi/i6opa ot B03flei7iCTBi/m CHera i/i BeTpa. Ecjii/i flOKflb i/mi/i CHer nonaflaiOT Ha 
Hapy>KHbii/i 6jiok npi/i TeivinepaType Hapy>KHoro B03flyxa 10°C i/i ivieHee, to Ha BxoflHbie i/i BbixoflHbie peweTKi/i 6/iOKa flo/i>KHbi 6biTb 3aKpenneHbi cneu.ua/ibHbie 3ami/iTHbie 3/ieivieHTbi. 



• 3amnTa ot CHera 




A - Bbixofl B03flyxa, 
B - BXOfl B03flyxa 

Bufl c6oKy Bn,q cnepeAn 

npL/iMenaHL/m: 

1 . BwcoTa paivibi (H) ,qo/i>KHa b 2 pa3a npeBbiiuaTb iviaKCHManbHyio Bbicoiy CHe>KHoro noKpoBa. LUi/ipi/ma pawiw paBHa LUMpMHe 6/iOKa. 
KapKacHoe ocHOBam/ie ao/iwho 6biTb Bbino/iHeHO 1/13 npcx|)i/i/ii/ipoBaHHCM era/in TaKi/iM o6pa30M, 4to6w CHer i/i BeTep CBo6oflHO 

npOHI/IKa/ll/l CKB03b KOHCTpyKMHK). 

2. YaaHOBMTe KOHapyKMwo TaK, 4to6w BeTep He 6bm HanpaB/ieH co cropoHw B3flyxo3a6opa i/i Bbi6poca B03flyxa. 

3. ripn i/iHTeHCi/iBHoi/i 3Kcn/iyaTaL(i/ii/i 6/iOKa b pewwvie HarpeBa npn 0TpnL(aTe^bH0ii Hapy>KHOi/i TeivinepaType Heo6xo,qi/iivio npuHfiTb 
Mepw npoTUB 3aMep3aHHfi KOHfleHcaTa b Hi/i>KHei/i 4ac™ 6^0Ka. fl/ia 3Toro npeflycMOTpeHbi c^eflyio^ne onL(noHa/ibHbie 
KOMnoHeHTbi: 9^eKTpn4ecKnw HarpeBaTe^b noflflOHa PAC-BH01EHT-E i/i 6^0KynpaB^eHHfi HarpeBaTe^eM PAC-BH02KTY-E. 

f\m coaaBHbix Hapy>KHbix 6^okob PUHY-HP400/500YSHM-A yKa3aHHbie KOMn/ieKTbi c^eflyeT yaaHaBnwBaTb b Ka>KflbiM 6/iok. 



• 3amuTa ot BeTpa 

a) Bbi6i/ipan Meaofl/iH ycTaHOBKi/i Hapy>KHoro 6/iOKa, pacno/io>KMTe ero TaK, HTo6bi 
BeTep npeMMyu^ecTBeHHoro HanpaB/ieHMH He B03flei/iCTBOBa/i Ha Ten/ioo6ivieHHi/iK: 
pacno/io>KMTe 6tiok nofl npMKpbiTMeivi apoMTe/ibHbix KOHCTpyKi4i/ii/i. 




6) Bbi6npan Meaofl/iH ycTaHOBKi/i Hapy>KHoro 
6/iOKa, pacno/io>Ki/iTe ero TaK, HTo6bi BeTep 
npeMMyii^ecTBeHHoro HanpaB^eHMa He 
B03flei/iaBOBa/i Ha Ten/ioo6ivieHHi/iK. 
Pacnojio>Ki/rre 6jiok nepeflHei/i naHe^bio k 
HanpaBJieHi/iio BeTpa. 
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ByaepHbM 6jiok 

PWFY-P100VM-E-BU 



HarpeB BOflbi: 12,5 kBt 




TexHOJiori/m 



BycTepHbii/i 6jiok npeflHa3HaHeH fl/ia pa6oTbi b cociaBe VRF-ci/icreivi c yTi/mi/i3aL|i/iei/i 
Ten/ia CITY MULTI cepi/ii/i R2. M36biTOHHoe Ten/io, KOTopoe coflepwi/iTca b B03flyxe, He 
paccei/iBaeTca b OKpy>KaK)inyK) cpefly, a npaKTi/mecKi/i 6e3 noiepb i/icno/ib3yeTCfl fl/ia 

HarpeBa BOflbi flJlfl X03fll/ICTBeHHblX Hy>Kfl. 

BycTepHbii/i 6jiok ocHaifleH i/iHBepTopHbiM Ten/ioBbiM Hacocoivi BTopoi/i CTyneHi/i, 
HarpeBaiOLfli/iM BOfly flo 70°C. 



BycTepHbiu 6jiok i/icno/ib3yeT yHi/ixa/ibHoe cbomctbo VRF-ci/iCTeM 
CITY MULTI cepi/11/1 R2 yTi/1/1 1/131/1 poBaTb Ten/io. Oh b 6yKBanbHOM 
CMbicne npoi/i3BOfli/iT Ten/io fl/ia HarpeBa BOflbi 1/13 B03flyxa, nsnnncb 
oflHOi/i 1/13 caMbix 3<]><l>eKTi/iBHbix ci/iCTeM Harpesa Ha ceroflHfniiHi/11/1 
LfleHb. 



BblCOKafl 9(|)(|)eKTI/IBHOCTb 



ByaepHbiM _J 
6jiok 



Hacoc 

-A- 



3aMKHyTblH KOHTyp 



nnacTMHMaTbii/i t/o 



|— * 




ij 




R134a 


KOMnpeccop A 




nnacTMHMaTbii/i t/o 




3PQ 








]Hfl 



B paMKax efli/iHoro Komypa ci/icreMbi c yTiz1.ni/13a14i/1ei/1 Terma opram/i30BaHO 
ox/ia>KfleHMe B03flyxa 1/1 HarpeB BOflbi 6ycTepHbiM 6jiokom. TaKi/ie ci/icreivibi 
BOCTpe6oBaHbi Ha mhoh/ix o6"beKTax, TaKi/ix KaK rocTi/mi/iMbi, pedopaHbi 1/1 4>i/iTHec- 
MeHTpbi. Cuaeivia o6ecnem/iBaeT orm/iMajibHbie napaivieTpbi B03flyxa 1/1 ropaHyio 
BO,qy c TeivinepaTypoM flo 70°C. 



Bfl - BbicoKoe flaBJiem/ie 
Hfl- HH3Koe,qaBJieHMe 

3JieKTpOHHbll/l paCLUI/ipi/ITeJlbHblM BeHTMJlb 




Hapy>KHaa MacTb cncreMbi 



BHyTpeHHflfl MaCTb CUCTeMbl 



Hai/iMeHOBaHi/ie MOflenn 


PWFY-P1 OOVM-E-BU 


3/ieKTponnTaHne 


1 (J)a3a, 220 B, 50 Vu, 


Ten^OnpOH3BOflMTe/lbHOCTb (HOMHHa/lbHafl) 


kBt 


12,5 


3/ieKTponnTaHne 


noTpe6jifleiviafl MomHOCTb 


kBt 


2,48 


pa60HMM TOK 


A 


11,63 


TeivinepaTypHbiM fli/iana30H 


Hapy>KHaa TeivinepaTypa 


°C 


-20~32°C no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy (PURY) 


TeivinepaTypa Ten/iOHOCi/iTejifl 




10~45°C (PQRY, PQHY) 


TeivinepaTypa BOflbi Ha Bxofle 




10~70°C 


CyMMapHaa MOLflHOCTb BHyTpeHHi/ix npi/i6opoB 


B cucTeMe TO/ibKO 6/iokm PWFY — 50-1 00% ot npoM3BOflMTe/ibHOCTM Hapy>KHoro 6^0Ka. 
B cucTeMe npucyTCTByiOT 6jioki/i PWFY m CTaHflapTHbie BHyTpeHHue 6jioki/i — 50-1 50%. 


Mofle/in Hapy>KHbix 6/iokob 


PURY-P • Y(S)LM-A, PURY-(E)(R)P • Y(S)JM-A(1 ), PQRY-P • Y(S)HM-A 


YpoBeHb 3ByKOBoro flaBJiei-11/m (i/i3MepeH b 6e33xoBOi/i KOMHaTe) 


flB(A) 


44 


YpOBeHb 3ByKOBOI/l MOU^HOCTM 


flB(A) 


58 


fluaMeTp Tpy6onpoBOflOB 
xjiaflarema 


>KI/lflKOCTb 


MIVl (flK)MM) 


09,52 (03/8") naMKa 


ra3 


MIVI (fllOMIVl) 


015,88 (05/8") naMKa 


fluaivieip Tpy6onpoBOflOB BOflbi 


BXOfl 


fllOMM 


PT3/4 pe3b6a 


BblXOfl 


fllOMIVI 


PT3/4 pe3b6a 


ApeHa>KHa« Tpy6a 


MIVI (fllOMM) 


032(1-1/4") 


BHeujHee noKpbm/ie 


HeT 


ra6apnTHbie pa3Mepbi (B x LJJ x fl) 


MM 


800 (785 6e3 onop) x 450 x 300 


Bee 


Kf 


60 


Koivmpeccop 


™n 


repMeTI/NHbll/l KOMnpeCCOP pOTaUMOHHOrO TMna C MHBepTOpHbIM npMBOflOM 


npOM3BOflMTe^b 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 


MeTOfl nycKa 


MHBepTop (npeo6pa30BaTe/ib nacTOTbi) 


MomHOCTb 3/ieKTpoflBi/iraTe/ifi 1 kBt 


1,0 


XOJlOflMJlbHOe Mac/10 


NE022 


PaCXOfl BOflbi m 3 /h 


0,6-2,15 


3amnTHbie ydpoMCTBa 
xo/iOfln/ibHoro KOHTypa ((J)peoH 
R134a) 


3aLfll/ITa OT BblCOKOrO flaBJieHI/m 


AHa/ioroBbM flaTMHK flaB/ieHna, BbiK/iioMaTe/ib no BbicoKOMy flaB/ieHHK) 3,60 Mlla 


ci/moBbie u,env\ nHBepTopa 


Ten/iOBafl m toko Baa 3amnTbi 


KOMnpeccop 


Kompo/ibTeMnepaTypbi HameTaHna, TOKOBaa 3amMTa 


X/iaflareHT 


MapKa, 3aBOflCKafl 3anpaBKa 


R134a, 1,1 Kr 


pery/inpoBaHwe noTOKa 


LEV (3JieKTpOHHbll/l paCLUHpHTe/lbHbll/l BeHTMJlb) 


MaKcuMa/ibHoe flaB/ieHi/ie 


R410A 


Mlla 


4,15 


R134A 


Mna 


3,60 


BOfla 


Mna 


1,00 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnoHi/m) 


I"! pi/llVlGMa Hl/lfl 


LYc/lOBI/m M3MepeHM« HOMMHa^bHOM Ten^OnpOM3BOflMTe^bHOCTM: 

TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa — 7°C (no cyxoiviy) /6°C (no B/ia>KHOiviy TepivioivieTpy); 
fl/iMHa MarncTpa/in — 7,5 m, nepenafl bncot — Om; 
TeivinepaTypa BxoflflLflei/i BOflbi — 65°C, paexofl BOflbi — 2,1 5 m 3 /m. 

2. B/iok He npeflHa3HaMeH fl/ia ycraHOBKi/i BHe noMeLfleHi/ii/i. 

3. Bofla He npeflHa3HaneHa p,nn ni/iTbfl. l/lcnojib3yi/rre n poivie>KyTOM h bi 1/1 6aK-Ten/ioo6ivieHHMK. 



Oni4i/ii/i (aKceccyapbi) 





Hai/iMeHOBaHi/ie 


OnucaHiie 


1 


PAR-W21MAA 


riy^bTynpaB/ieHM« 
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Tenjioo6ivieHHbiM 6jiok 

PWFY-EP1 00VM-E2-AU 



HarpeB (oxjiawflem/ie) BOflbi: 12,5 kBt 



3a cneT BbicoKoro K03<t>4>i/iL4i/ieHTa 3<|><|>eKTi/iBHOCTi/i (COP) ci/iCTeM 
CITY MULTI Ten/ioo6MeHHbiM 6jiok HarpeeaeT mum oxnawflaeT 
BOfly, noBbiiuaa yposeHb KOM(|>opTa m CHMwafl 3KcnnyaTaL4i/iOHHbie 
pacxoflbi. 

TeXHOJIOfH^ 

Ten^oo6ivieHHbie 6jioki/i npeflHa3HaHeHbi fl/ia HarpeBa i/ijii/i ox/ia>KfleHi/m BOflbi 
1/1 cnoco6Hbi pa6oTaTb b Komype My/ibTi/i30Ha/ibHbix ci/icreM CITY MULTI cepi/11/1 Y 
i/ijii/i R2. B c/iynae ci/icreMbi R2 b paMKax Komypa x/iaflareHTa 6yfleT opraHi/i30BaHa 
yTi/mi/i3ai4i/m Ten/iOTbi. 



BblCOKafl 9(|)(|)eKTI/IBHOCTb 



Ten/ioo6ivieHHbii/i 6jiok MOweT HarpeBaTb BOfly flo 45°C 1/1 ox/ia>KflaTb flo 8°C. 3ja 
BOfla MO>KeT noflaBaTbc^ Ha BeHTi/maTopHbie aoboahi/iki/i — (J)3HKOi/i/ibi, pafli/iaTopw 
1/1 ci/ideivibi Ten/ibix no/iOB, co3flaBaa KOM^opTHbie yaiOBi/m b noMemeHi/m, 1/1 CHi/iwaa 
B03flei/iCTBi/ie Ha OKpywaiomyio cpefly 3a cneT BbicoKoi/i a^eKTi/iBHOCTi/i ci/icreMbi. 



33MKHyTbll/l KOHTyp 



Termoo6ivieHHbii/i 
6noK 



«Ten/ibii/i no/i» (paflnarop, 

(()3HKOI/in i/ijii/i npHTOMHO- 
BblTflWHafl yCTaHOBKa) 



n/iacTi/iHMaTbii/i t/o 



I --► 



i 3PB-3/ieKTpOHHbll/l 

I paCLUHpi/ITeJlbHbll/l BeHTI/IJlb 



Hapy>KHaa MacTb ci/icreMbi 

1 BC-Kompojuiep Heo6xo,qnM TOJibKO 
b aiyMae ncnojib30BaHi/m cepi/m R2. 



BHyrpeHHun 

6/lOK 



7 ^ 



BHyrpeHHMM 

6/lOK 



BHyrpeHHflfl MacTb ci/icreMbi 



Hai/iMeHOBam/ie MOfle/iii 


PWFY-EP1 00VM-E2-AU 


3/ieKTporMTai-ii/ie 


1 d)a3a, 220 B, 50 Vu, 


Ten^OnpOM3BOflMTe/lbHOCTb (HOMMHa/lbHaJl) 


kBt 


12,5 


3/ieKTponnTaHne 


noTpe6^«eivia« MomHOCTb 


kBt 


0,015 


pa60HMM TOK 


A 


0,068 


TeivinepaTypHbiM fli/iana30H 
pe>KMMa «HarpeB» 


Hapy>KHafl TeivinepaTypa 


°C 


-20~32°C no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy PURY-(E)P Y(S)LM-A(1)(-BS) 


°C 


-20-1 5,5°C no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy PUHY-P Y(S)KB-A1 (-BS), PUHY-EP Y(S)LM-A(-BS) 
-25~15,5°C no B^a>KHOMy TepMOMeTpy PUHY-HP Y(S)HM-A(-BS) 


TeivinepaTypa Ten/iOHOCi/iTejifl 




10~45°C (PQRY, PQHY) 


TeivinepaTypa BOflbi Ha Bxofle 




10~40°C 


Xo^OflOnpOM3BOflMTe/lbHOCTb (HOMI/IHa/lbHafl) 


kBt 


11,2 


3/ieKTponnTaHne 


noTpe6/ifleMafl MomHOCTb 


kBt 


0,015 


pa60HMM TOK 


A 


0,068 


TeivinepaTypHbiM fli/iana30H 
pe>Knivia «ox/ia>KfleHMe» 


Hapy>KHa« TeivinepaTypa 


°C 


-5~43°C no cyxoMy TepMOMeTpy PURY-(E)P Y(S)LM-A(1 )(-BS) 


°C 


-5~43°C no cyxoMy TepMOMeTpy PUHY-P Y(S)KB-A1 (-BS), PUHY-EP Y(S)LM-A(-BS) 


TeivinepaTypa Ten/iOHOCi/iTejifl 




10~45°C (PQRY, PQHY) 


TeivinepaTypa BOflbi Ha Bxofle 




10~35°C 


CyivuviapHafl MomHOCTb BHyipeHHux npn6opoB 


B cucTeMe TO^bKO 6jioki/i PWFY — 50-1 00% ot npoi/i3BOfli/iTe/ibHOc™ Hapy>KHoro 6^0Ka. 
B cucTeMe npucyTCTByiOT 6^okm PWFY m CTaHflapTHbie BHyTpeHHue 6^okm — 50-1 50%. 


Mofle/in Hapy>KHbix 6/iokob 


PUHY-P Y(S)KB-A1 (-BS), PUHY-EP Y(S)LM-A(-BS), PUHY-HP Y(S)HM-A(-BS) 
PQHY-PY(S)HM-A, PURY-(E)P Y(S)LM-A(1)(-BS), PQRY-P Y(S)HM-A 
He noflK^K)HaeTC« k PUCY-P Y(S)KA), PUHY-(E)P YJM-A , PURY-(E)P YJM-A, PUMY 


YpoBeHb 3ByKOBoro flaB/ieHna (i/i3MepeH b 6e33xoBoi/i KOMHaie) 


flB(A) 


29 


YpOBeHb 3ByKOBOI/l MOIUHOCTM 


flB(A) 


43 


fluaivieTp Tpy6onpoBOflOB 
x^aflareHTa 


>KMflKOCTb 


MIVl (flK)l/IM) 


09,52 (03/8") naMKa 


ra3 


MIV1 (flK)MM) 


015,88 (05/8") naMKa 


fli/iaivieTp Tpy6onpoBOflOB BOflbi 


BXOfl 


flKDMIVl 


PT3/4 pe3b6a 


BblXOfl 




PT3/4 pe3b6a 


flpeHa>KHa« Tpy6a 


MIVl (flK)l/IM) 


032(1-1/4") 


BHewHee noKpbrme 


HeT 


ra6apnTHbie pa3Mepbi (B x LJJ x fl) 


MIVl 


800 (785 6e3 onop) x 450 x 300 


Bee 


Kr 


36 


Pacxofl BOflbi (flamnK npoTOKa — b KOivin/ieKTe nociaBKi/i) 


m 3 /h 


1,8-4,3 


MaKcuMa/ibHoe flaB/iem/ie 


R410A 


Mlla 


4,15 


BOfla 


Mna 


1,00 


3aBOfl (dpaHa) 


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (flnoHi/m) 


flpi/iMeMaHi/m 


1 . Yc/lOBI/m H3MepeHHfl HOMI/IHa/lbHOM TenJ10npOH3BOflHTeJlbHOCTI/i: 2. Yc/lOBI/m M3MepeHHfl HOMI/IHa/lbHOM XOJ10flOnpOM3BOflHTeJlbHOCTM: 

TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa — 7°C (no cyxoiviy) /6°C (no Hapy>KHafl TeivinepaTypa — +35°C (no cyxoiviy TepivioivieTpy); 
B/ia>KHOiviy TepivioivieTpy); fl/ii/ma Mari/iopa/ii/i — 7,5 m, nepenafl bncot — 0 m; 
fl/iMHa Man/iopa/ii/i — 7,5 m, nepenafl bncot — 0 m; TeivinepaTypa Bxoflflmei/i BOflbi — +23°C, pacxofl BOflbi — 1,93 m 3 Ai. 
TeivinepaTypa Bxoflflmei/i BOflbi — 30°C, pacxofl BOflbi — 2,1 5 m 3 /m. 3. Bjiok He npeflHa3HaMeH p,nn ycraHOBKi/i BHe noiviemeHMi/i. 

4. Bofla He npeflHa3HaMeHa p,nn nnTb«. l/lcno/ib3yi/iTe npoiviewyTOMHbii/i 

Ten/ioo6ivieHHMK. 



Oni4i/ii/i (aKceccyapbi) 



I Hai/iMeHOBam/ie 




OnncaHue 1 


1 | PAR-W21MAA 


| nyjibrynpaBJieHi/m 


1 



ripi/iMeMam/ie. 

Ten/ioo6ivieHHbie 6jiokw «PWFY-EP100VM-E2-AU» ocHaiMeHbi co/ieHOi/iflHbiMi/i BeHTi/i/ifiMi/i, 
KOTopbie o6ecneHMBaiOT flono/iHMTe/ibHyio 3ami/iTy ot pa3iviopa>Ki/iBaHi/ifi Ten/ioo6ivieHHi/iKa 
«(|)peoH-BOfla» npi/i OTcyTCTBi/ii/i i4i/ipKy/ifli4i/in BOflbi. ^^^^^ 
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Pe>Ki/iMbi pa6oTbi npn6opoB 



Pe>Kl1M pa6oTbi 


Oni/icam/ie 


L^eneBafi TeivinepaTypa 

BOflbi 


EycTepHbiM 6jiok 
PWFY-P1 OOVM-E-BU 


Ten/ioo6MeHHbie 6jiokm 
PWFY-P1 00/200VM-E1 -AU 


TopflMafl BOfla 


HarpeB BOflbi p,nn caHi/iTapHoro i/icnojib30BaHi/m. 


30 ~ 70°C 


fla 


HeT 


HarpeB 


HarpeB BOflbi ajih OToni/iTe/ibHbix npi/i6opoB. Hanpwviep, ajih ci/icreM 
«Ten/ibii/i no/i». 


30 ~ 50°C 


fla 


fla 


3KOHOMMMHbiM HarpeB 


TeivinepaTypa ropflMei/i BOflbi nociaB/ieHa b 3aBi/ici/iMOCTb ot TeivinepaTypbi 
Hapy>KHoro B03flyxa. 3aBi/ici/iMOCTb nporpaiviivii/ipyeTCfl no/ib30BaTe/ieivi. 


30 ~ 45°C 


fla 


fla 


AewypHbM HarpeB 


npi/i6op aBTOiviaTi/mecKi/i noflflepwi/iBaeT ycraHOB/ieHHyio TeivinepaTypy 
BOflbi fl/ia fle>KypHoro noflorpeBa. 


10~45°C 


fla 


fla 




Xo/ioflHafl BOfla MoweT 6biTb ncno/ib30BaHa fl/ia ox/ia>KfleHi/m B03flyxa 








Ox/ia>KfleHMe 


HanpHMep, C nOMOLflblO BeHTI/lJlHTOpHblX flOBOflMI/lKOB ((()3HKOI/IJ10B) I/1J1I/1 
CeKI4MM OXJia>KfleHI/m npi/ITOMHblX yCTaHOBOK. 


10~30°C 


HeT 


fla 



flpMiviep npi/iMeHeHHfl 



flyjibT PAR-W21 MAA 



cepi/m 

R2 



I 



riyjibT ynpaB/ieHi/m PAR-W21MAA 
npeflHa3HaneH i/iCK/nom/iTe/ibHO ajih 
6/iokob PWFY 1 . >KK-MHflMKaTop ny/ibra 

COflep>KMT MaTpi/NHyK) CeKUHK) flJlfl 
BblBOfla 1/1 H(|)0piVia 141/1 1/1 Ha pyCCKOMH3blKe. 
lly^bT BbinOJIHJieT pa3JlMMHbie (J)yHKL4l/ll/l 

ynpaB/ieHi/m n p 1/1 60 pa m 1/1 HarpeBa BOflbi, 
a Ta K>Ke aiy>Ki/iT ajih i/iHfli/iKai-ji/ii/i. C ero 
noivioLflbio ocyLflecTB/ifieTCfi HaMa/ibHoe 
nporpaMMnpoBaHne napaivieTpoB 
pa6om/ix pe>KI/lMOB. BcTpoeHHbii/i 
Hefle/ibHbiM Tai/iiviep no3BOJineT 
opraHM30BaTb aBTOiviaTi/iMecKyio pa6oiy. 

riy/ibT PAR-W21 MAA He bxoaht b 
KOMn/ieKT3 141/1 kd 6jiokob PWFY 1/1 npi/io6peTaeTOi 

OTfle/lbHO. 



ripi/iMeHdHi/ie. 

Ecjii/i p,nn HarpeBaTe/ibHbix npi/i6opoB b BOfly Ao6aBJiaiOTOi cneuna/ibHbie npucaAKi/i, to KOHTyp 
HarpeBaTe/ibHbix npn6opoB flo/iweH 6biTb OTfle/ieH ot KOHTypa caHHTapHOi/i BOflbi. 



A Mitsubishi electric 




|X HOT m f u 
H WATER ILj 1 1 

55 ' s . 




# TEWIR 


©OWOFF 



r CHECK TEST , 1 



ny/ibrynpaBJieHi/m PAR-W21MAA 



noAana boaw 



fl/ifl ox/ia>KfleHMfl 
(ceKunn ox/ia>KfleHH5q 

npi/ITOHHblX yCTaHOBOK, 
(t)3HKOI/IJ1bl 1/1 T.n.) 



fl/ifl HarpeBa 
(ceKUMH oxna>KfleHMa 

npMTOHHblX yCTaHOBOK, 

cj)3HKOM/ibi, Ten/ibiM no/i 1/1 T.n.) 
noAana BOflbi 

fl/ifl caHi/iTapHoro 
i/icnonb30BaHi/m (KyxHfl, flyw h flp.) 



Ta6/ii/ii4a 1 . CyiviiviapHbii/i i/mfleKC npon3BOflHTe/ibHOCTM BHyrpeHHi/ix npi/i6opoB npi/i i/icnojib30BaHi/ii/i 6jiokob HarpeBa BOflbi PWFY. 





TOJlbKO PWFY 


PWFY 
1/1 BHyTpeHHi/ie 6jioki/i 


To/ibKO BHyipeH- 
Hi/ie 6jiokh 


Tun 6/iOKa 
HarpeBa BOflbi 


cepi/m R2 


50-100% 


50-150% 1 


50-150% 1 


6ycTepHbii7i (BU), Ten/ioo6ivieHHbii/i (AU) 


cepi/m Y 


50-100% 


50-130% 


50-130% 


TO/ibKO Ten/ioo6ivieHHbii/i (AU) 



CyiviiviapHbii/i MHfleKC npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTi/i 6jiokob HarpeBa BOflbi PWFY 
HeflO/i>KeH npeBbnuaTb i/mfleKC npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTi/i Hapy>KHoro 6/iOKa, 
to ecTb 1 00%. 

Hanpwviep, ci/icreivia c Hapy>KHbiM 6jiokom cepi/11/1 R2: 

(PWFY: 1 00%) + (BHyTpeHHi/ie 6jioki/i: 50%) = 1 50% - npaBi/vibHo; 

(PWFY: 1 30%) + (BHyTpeHHi/ie 6jioki/i: 20%) = 1 50% - HenpaBi/vibHO. 



Ta6/ii/ma 2. TeivinepaTypa Hapy>KHoro B03flyxa b pewi/iivie «HarpeB» npi/i i/icnojib30BaHi/ii/i 6jiokob HarpeBa BOflbi PWFY. 





TOJlbKO PWFY 


PWFY 
1/1 BHyTpeHHi/ie 6jioki/i 


To/ibKO BHyTpeH- 
Hi/ie 6jiokh 


Tun 6/iOKa 
HarpeBa BOflbi 


cepi/m R2 


-20-32T 


-20~32°C 2 


-20~15.5°C 


6ycTepHbm (BU), Tennoo6ivieHHbiM (AU) 


cepi/m Y 


-20~15.5°C 


-20~15.5°C 


-20~15.5°C 


TO/ibKO Ten/ioo6ivieHHbii/i (AU) 



Hapy>KHbii/i 6jiok aBTOMaTi/mecKi/i onpefle/ifieT Ha/inMne b 
KOHType 6/iOKa HarpeBa BOflbi 1/1 i/i3MeHfleT a/iropnTivi CBoei/i 
pa6oTbi. 

Ci/icreMbi City Multi cepnn R2 (b OT/iMMne ot cepnn Y) i/iivieiOT 

3(()(t)eKTHBHbll/l Ten/1006lVieHHbll/l 6ai/inaCHbll/l KOHTyp, KOTOpblM 



1 H P M i/icno/ib30Ba hi/1 1/1 WCB-KOHTpo/i^epa flManason orpaHi/im/iBaeTCJi 50-1 30%. i/iCK/iiOMaeT npeBbnueHMe ^snenvm narneTai 



2 B BepxHei/i MacTi/i TeivinepaTypHoro flnana30Ha Heo6xoflMMO, mto6n MacTb BHyTpeHHi/ix 6jiokob pa6oTa/ia b pe>Ki/iivie ox/ia>KfleHMfi B03flyxa fl/ifi ncK/iiOMeHMfi cpa6aTbiBaHi/m 3aLflMTbi no 

BblCOKOMy flaBJieHMK). 
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npi/iMep cxeMbi ci/iCTGMbi fl/ia 6ycTepHoro 1/1 Tenjioo6ivieHHoro 6jiokob 



BC-KOHTpo/1/iep 



Hapy>KHblM 

6jiok 
cepi/ii/i R2 (PURY) 
v\nv\ WR2 (PQRY) 



BC-KompoJuiep 



PWFY 



BHyTpeHHI/ll/l 
6/10K 1 



BHyTpeHHI/ll/l 

6jiok2 



WCB-KOHTpO/1/iep 



CMB-PW202V-J1 1 



Hapy>KHbin 
6jiok2 
cepi/ii/i R2 (PURY) 
v\m WR2 (PQRY) 



WCB-KOHTpoJiJiep 
CMB-PW202V-J 



K BHyTpeHHI/lM 

6/ioKaivi 



k 6/ioKy PWFY 



WCB-KOHTpo/iJiep BbinycKaeTca b 

eflMHCTBeHHOM MOfll/l(|)l/IKaU,l/ll/l 

CMB-PW202V-J. 

2 PURY-(E)P200-350YHM-A 
PQRY-P200-300YHM-A 



PWFY 



BHyTpeHHI/ll/l 

6jiok 1 



BHyTpeHHI/ll/l 

6jiok2 



BHyTpeHHI/ll/l 

6jiok3 



npi/iMep ri/iflpaB/ii/iMecKOM cxeMbi 

Crpe/iKaivii/i yKa3aH0 HanpaB/ieHL/ieflBi/iwem/m BOflbi 



KpblLUa 




Pa3Mepbi 




Bi/ifl CBepxy 



6/lOK 

ynpaB/ieHi/m 



J 



efl. H3M.: mm 

npi/iMeMam/m: 

1 . y6eflMTecb, mo i/icxjiioMeHa B03M0>KH0CTb nonaAaHMfl boaw b npi/i6op Mepe3 
OTBepcTi/m BBOfla Ka6e/ifl i/i Tpy6. 

2. npeflycMOTpwTe cepBi/icHoe npoa-paHCTBo BOKpyr npi/i6opa comacHo pi/ic. 1 . 

3. 06ecneMbTe nocroaHHyio 14 i/ipKy/i 51141/110 boaw. ripi/i TeivinepaType Hapy>KHoro B03flyxa 
m/i>Ke 0°C ncnojib3yMTe aHTi/i4>pi/i3 b Ka^ecTBe TeruioHoci/iTe/ifl. 

4. npw6opbi flo/i>KHbi ycTaHaB/iMBaTbca TO/ibKO BHyTpi/i noMeii^eHMfl. Kopnyc npi/i6opoB 
He npeflHa3HaLieH fl.rm Hapy>KHOM ycTaHOBKi/i. 

5. TeivinepaTypa B03flyxa b noiviemeHMM, rfle ycTaHOBJieH npi/i6op, He ,qon>KHa 
npeBbiiuaTb 32°C no B/ia>KHOMy TepMOMeTpy. 

6. Ec.n1/1 6jiok He t/icnonb3yeTCfl, to cnevne BOfly 1/13 KOHTypa TenjioHoci/iTejifl. 

7. KOHTyp BOflbi flOJ1>KeH 6blTb 33MKHyTblM. 

8. He Mcno/ib3yMTe CTa/ibHbie Tpy6w. 

9. YcTaHOBi/iTe 4>i/uibTp b BOflflHOM KOHTyp nepefl BxoflOM npi/i6opa. 

cepBMCHoe 4nn 

npOCTpaHCTBO 



Bi/ia cnepeflM 
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Pacwi/i(|)poBKa HamvieHOBaHMM MOfle/iew 



1 . Moflejii/i 6biTOBOM cepi/ii/i 



2. MyjibTMcncTeivibi 6biTOBOi7i cepi/ii/i 



M 


«M» — cepi/m M, «S» — cepi/m S 


S 


U 


«U» — Hapy>KHbii7i 6jiok 


BHyTpeHHMM 6jiok: 
«S» — HaCTeHHbll/l, 
«F» — HanOJlbHbM, 
«E» — KaHa/lbHbM, 

«L» — KacceTHbm (1 i/i/ii/i 4 noTOKa) 


E 


Z 


«Z» — i/iHBepTop «ox^a>K ( qeHi/ie i/i HarpeB», 

«H» — 6e3 i/iHBepTopa «ox^a>K ( qeHi/ie i/i HarpeB», 

«HeT ci/iMBo/ia» — 6e3 i/iHBepTopa «TO/ibKO ox^a>KfleHi/ie» 


Z 








F 


Cepi/ifl 


K 


H 


rioflcepi/m 


D 


25 


1/lHfleKC HOMi/ma/ibHOi/i npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTi/i (0,1 x kBt) 


25 


V 


3/ieKTponi/iTaHi/ie: 220 B, 50 Vu,, 1 c|)a3a 


V 


E 


«A» i/mi/i «E» — MOfli/i^i/iKaqi/m ci/icreivibi ynpaB/iem/m «new A-control», 


A 


H 


«H» — ycraHOBJieH HarpeBaTe/ib 
noflflOHa Hapy>KHoro 6/iOKa 


«Q» — ny/ibTynpaB/ieHMfl He Bxofli/u 

B KOMn/ieKT 


Q 


Z 


«Z» — TexHO/iori/m ZUBADAN 







M 


«M» — cepi/m M 


X 


«X» — Hapy>KHbll/l 6/lOKflJlfl My/I bTI/IC I/I CTeM 

«ox/ia>Kflei-ii/ie i/i HarpeB» 


Z 


«Z» — i/iHBepTop «ox^a>KfleHi/ie i/i HarpeB» 






4 


MaKCi/iMa/ibHoe KO/ii/mecTBO BHyTpeHHi/ix 6/iokob 


D 


rioflcepi/m 


72 


1/lHfleKC HOMi/iHa/ibHOi/i npoi/i3BOfli/iTe/ibHOcn/i (0,1 x kBt) 


V 


3/ieKTponi/iTaHi/ie: 

«V» — 220 B, 50 Tu, 1 c|)a3a; 

«Y» — 380 B, 50 3 cj>a3bi 


A 


«A» — x/iaaareHT R41 OA, ci/icreivia ynpaB/ieHi/m «new 
A-control» 



3. Moflejii/i no/iynpoMbiujJieHHOii cepi/ii/i Mr. SLIM 



3Ha«HeHi/m npoi/i3BOfli/iTe/ibHOCTi/i, yKa3aHHbie b Hacroflineivi Kaia/iore, flaHbi b 
cooTBeTCTBMM CTeivinepaTypHbiiviM yoiOBi/mivii/i Eurovent. 

Oxjiawflem/ie: Teivin. b noMemem/m — 27 °C CT / 1 9 °C Br HapywHaa Teivin. — 35 °C CT / 24 °C BT 
HarpeB: Teivin. b noMemeHi/m — 20 °C CT /1 5 °C BT , HapywHaa Teivin. — 7 °C CT / 6 °C BT 

YpoBeHb 3ByKOBoro flaB/iem/m i/i3iviepeH Ha paccroflHi/ii/i 1 m ot Hapy>KHbix 6jiokob m 1,5 m 

OT BHyTpeHHMX 6/lOKOB. 

K/iacc 3Hepro3(|)(|)eK™BHOCTM i/i roflOBoe noTpe6/ieHi/ie 3/ieKTpo3Hepn/ii/i cooTBeTCTByeT 
2002/31 /EC Commission Directive. 



p 


no/iynpoMbiw/ieHHafl cepi/m 


P 


u 


«U» — Hapy>KHbii/i 6jiok 


BHyTpeHHi/ie 6jioki/i: 

«K» — HaCTeHHHbll/l, 
«S» — HanO/lbHbll/l, 

«F» — Hano/ibHbii/i, 
«L» — KacceTHbii/i (4 noTOKa), 

«E» — KaHa^bHbll/l, 

«C» — noflBecHOM 


E 


H 


«H» — Hapy>KHbii/i 6/iok «ox/ia>KfleHi/ie i/i HarpeB», 

«HeT ci/iMBo/ia» — Hapy>KHbii7i 6/iok «TO/ibKO ox/i a>KfleH i/i e» 


«A» — BHyTpeHHi/ii/i 6noK 


A 


Z 


«Z» — i/iHBepTop, «HeT ci/iMBOJia» — 6e3 i/iHBepTopa 


«D» — KaHa^bHbii/i 6noK 


D 








SHW 


«SHW» — TexHO/iori/m ZUBADAN Inverter: «B03 ( qyx-B03 ( qyx» i/ijii/i «B03flyx-BOfla» (BHeniHi/ii/i Ten/ioo6iv\eHHi/iK) 

«HW» — TexHO/iori/m ZUBADAN Inverter: «B03 ( qyx-BO ( qa» (BcrpoeHHbii/i Ten/ioo6ivieHHi/iK «c|)peoH-BOAa») 

«SW» — TexHO/iori/m POWER Inverter, «B03flyx-BOfla» (BHei±iHi/ii7i Ten/ioo6iv\eHHi/iK) 

«W» — TexHO/iori/m POWER Inverter: «B03 ( qyx-BO ( qa» (BCTpoeHHbii/i Ten/ioo6ivieHHi/iK «(J)peoH-BOfla») 

«ZRP» — TexHO/iori/m POWER Inverter: «B03flyx-B03flyx» i/ijii/i «B03flyx-BOfla» (BHeniHi/ii/i Ten/ioo6iv\eHHi/iK) 

«P» — TexHO/iori/m STANDARD Inverter i/ijii/i 6e3 i/iHBepTopa («B03flyx-B03flyx») 

«FRP» — TexHO/iori/m Mr.SLIM+: KOiv\6i/iHi/ipoBaHHafi ci/icreivia ox/iawaeHi/ie B03flyxa i/i HarpeBa BOflbi 






«RP» — x/iaaareHT R41 OA 


RP 


80 


1/lHfleKC HOMi/ma/ibHOi/i npoi/BBOfli/iTe/ibHOcn/i (0,1 x kBt) 


71 


V 


3/ieKTponi/iTaHi/ie: «V» — 220 B, 50 l~u, 1 (f)a3a; «Y» — 380 B, 50 l~u, 3 4>a3bi 




H 


rioflcepi/m 


J 


A 


«A» — ci/icreivia ynpaB/ieHi/m «A-control» 


A 


4. My/ibTi/i30Ha/ibHbie VRF-ci/iCTeMbi CITY MULTI 


P 


no/iynpoMbiwjieHHafl cepi/m 


P 


U 


KoivinpeccopHO-KOHfleHcaTopHbie arperaTbi: 

«U» — BOSflyLUHbM Ten^oo6iv\eHHHK, 

«Q» — boaahoi/i Ten/ioo6ivieH hi/ik BHewHero 6/iOKa 


BHyTpeHHi/ie 6jioki/i: 
«E» — BHyTpeHHi/ii/i 6jiok KaHa/ibHoro Ti/ina, 
«L» — BHyTpeHHi/ii/i 6jiok KacceTHoro Ti/ina (4 noTOKa), 
«M» — BHyTpeHHi/ii/i 6^ok KacceTHoro Ti/ina (1 noTOK), 
«F» — BHyTpeHHi/ii/i 6noK Hano^bHoro Ti/ina, 
«K» — BHyTpeHHi/ii/i 6^ok HacTeHHoro Ti/ina, 
«C» — BHyTpeHHi/ii/i 6noK noflBecHoro Ti/ina, 
«W» — BHyTpeHHi/ii7i npi/i6op fl/ifl HarpeBa (ox/ia>KfleHi/i^) BOflbi 


E 


H 


«H» — BHeniHi/ii/i 6jiok cepi/m Y «ox^a>K ( qeHne i/ijii/i HarpeB», 

«R» — b h e lu h i/i i/i 6jiok cepi/m R2 «ox/ia>KfleHi/ie i/i HarpeB oflHOBpeivieHHO, 

«M» — BHeiiiHi/ii/i 6/iok cepi/m Y KOMnaKT «ox/ia>KfleHi/ie i/i/ii/i HarpeB» 


«F» — BHyTpeHHi/ii/i 6^ok nnn CMCTeM CITY MULTI 


F 


Y 


«Y» — Hapy>KHbii7i 6/i ok i/iHBepTop 


«Y» — BHyTpeHHi/ii/i 6/iOKfl/ifl ci/iCTeivi CITY MULTI c i/iHBepTopoivi 


Y 










H 


«H» — TexHO/ion/m ZUBADAN, 
«W» — ci/icreivia HYBRID R2, 
«HeT ci/iMBo/ia» — flpyri/ie cepi/ii/i 






P 


«P» — x/iaflareHT R41 OA 


P 


250 


1/lHfleKC HOMI/IHa/lbHOI/l npOI/l3BOfll/ITe/lbHOCTI/l (0,01 X KKa/lAO 


25 


Y 


3/ieKTponi/iTaHi/ie: «V» — 220 B, 50 l~u, 1 (f)a3a; «Y» — 380 B, 50 l~u, 3 4>a3bi 


V 


S 


CocTaBHOi/i Hapy>KHbii/i arperaT 






L 


rioflcepi/m 


«M» — cucTeivia ynpaB^eHMjq «M-NET» 


M 


M 


«M» — ci/icreivia ynpaB/ieHi/m «M-NET» 


noflcepM^ 


A 










A 


«A» — MOfli/ic|)i/iKai4i/m Hapy>KHoro 6/iOKa 


«E» — BHyTpeHHi/ii/i 6/iOKfl/ifl ci/iCTeivi CITY MULTI yHMBepca/ibHoro 
Tuna: fl/ifl CMdeivi c x/iaflareHTOM R22, R407C, R41 OA 


E 
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fljia 3aivieTOK 



♦ MITSUBISHI 
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www.mitsubishi-aircon.ru 




nepeneMaTKa, pa3MHO>KeHi/ie m u,nTnpoBaHne bo3mo>kho TO/ibKO 
c pa3peujeHMa OOO «Mni4y6ncn 3/ieKTpnK (PyC)». 

fOPl/lfll/IMECKOE yKA3AHl/IE. HecMOTpa Ha TLuaie/ibHoe cocrraBjieHi/ie 
6e30Lun6oHHOCTb CBeAeHMM, coAep>KaLi4Mxc?i b AaHHOM KaTa/iore, 
He rapaHTi/ipyeTca. OTAe/ibHbie TexHumecKi/ie xapaKTGpi/icTMKi/i 
npi/i6opoB MoryT OT/ii/maTbca ot oni/icaHHbix b KaTanore b cbs3i/i 
c nocTOsqHHbiM coBGpujGHCTBOBaHi/iGM o6opyAOBaHi/m. npMBeAeHHbie 

CXeMbl ASMOHCTpi/ipyKDT TOJlbKO CTpyKTypy CMCTGMbl M He MOryT 6blTb 
CKOni/ipOBaHbl B npoeKTHyKD AOKyMeHTaUMKD 6e3 ASTa/lbHOM 

npopa6oTKM. 



